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Agrodimaiological data tor Africa 


The publication on agroclimatolog>cal data lor 
Atnca presents in the lorm ot monthly and 
yearly tables the average values of the main 
agroclimatological pa r ameters which have 
been used in recent F AO studies on land-use 
development These data pertain to the main 
observing stations and are grouped by country. 
The total number of the stations taken into 
consideration is about one thousand. 

In addition to these average values, rainfall has 
been given particular attention and synthetic 
monthly rainfall probability tables are presented 
in the second pan ot the study for some 1 10 
stations, giving a fairly uniform coverage of the 
mam agroecologrcal zones. 

The countries cited in each of the two volumes 
(Vol I: northern part. Vol. It. southern part) are 
delineated by a line formed by the northern 
boundary ot the tallowing countnes: Gabon, 
the Republic of Cameroon, Zaire. Uganda and 
Kenya 


Données agrochmatologiques pour I Atnque 


La publication sur les •• Données 
climatologiques pour l' Afrique ■■ présente sous 
la (orme de tableaux mensuels et annuels les 
valeurs moyennes des paramètres 
agroclimatologiques principaux utilisés dans 
tes récentes études menées par la FAO dans le 
domaine de la mise en valeur des terres. Les 
données proviennent des stations 
météorologiques pnncipales et sont groupées 
par pays Un millier de stations d'observation 
ont été utilisées pour la préparation de cet 
ouvrage 

En plus de ces données moyennes, une 
attention particulière a été portée aux données 
de précipitation et des tableaux synthétiques 
de probabilités mensuelles de precipitation 
sont présentés dans la seconde partie de 
l'ouvrage pour quelque 1 1 0 stations 
representatives des principales zones agro- 
écologiques. 

Les pays cités dans chacun des deux volumes 
(Vol. I: Nord, Vol. Il : Sud) sont séparés par une 
ligne passant par la frontière nord des pays 
suivants: Gabon, Cameroun, Zaïre, Ouganda 
et Kenya. 
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Foreword 


Over the past ten years a considerable amount of agroclimatotogicaJ information has been collected by the Agrometeorological 
Group of the Plant Production and Protection Division, under the direction of Mr Michel Frère, Senior Agrometeorologist, and 
with the col laboration of Mr G F Popov, Agrometeorologist. This information, which now covers well over 3 000 stations in the 
developing countries, has served as a base for many recent FAO documents, in particular the agroclimatology surveys, the 
report on the agro-ecological zones and the activities derived from this project. This data base is also used in the framework of 
agrometeorological crop monitoring and forecasting activities at Headquarters and by member countries. Last but not least, an 
increasing demand for agrometeorological information by many specialists and institutions has made the publication of this 
information necessary. 

In a first stage, two volumes are presented dealing with the data for Africa: these wil I be lot lowed by vol umes deal ing with Latin 
America and Asia. 

In the preparation of this important work, Mr Marcel Crabbè has carried out the difficult task of the final verification of the 
information. Mr René Gommes has prepared the original computer programmes and Ms Fulvia Petrassi has ensured the final 
editing of the computerized information. Ms Vivian Cattabiani and Ms Patricia Hegedus have also contributed to the final 
presentation of the publication. 


O. Brauer 
Director 

Plant Production and Protection Division 
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Avant-propos 


Au cours des dix dernières années, une quantité importante d'informations agroclimatotogiques a été assemblée par le Groupe 
d'agrométéorologie de la Division de la production végétale et de la protection des plantes de la FAO. sous la direction de 
M. Michel Frère, agrométéorologiste principal, et avec la collaboration de M. G. F. Popov, agrométéorologiste. Cette 
information, couvrant plus de 3000 stations dans les pays en voie de développement, a servi de base pour l'élaboration de 
nombreux documents FAO récents, en particulier les études d'agroclimatologle, le rapport sur les zones agro-écologiques et 
les documents qui l'ont suivi. Cette base de données est également utilisée dans le cadre du suivi agrométéorologique des 
cultures et de la prévision des récoltes assurée au Siège et dans les pays membres Enfin, une demande croissante 
d'informations agroclimatologiques émanant de spécialistes ou d'institutions a rendu indispensable la publication de cette 
information qui s adresse avant tout aux divers spécialistes des problèmes agricoles. 

Le présent volume concerne l'Afrique et sera suivi d'autres volumes présentant les informations relatives à l ’Amérique latine 
et à l'Asie. 

Au cours de la préparation de cet ouvrage. M. Marcel Crabbé a procédé à la vérification finale de l'information. M. René 
Gommes a préparé les programmes d’ordinateur originaux et Mlle Fulvia Petrassi a réalisé l'édition finale du matériel préparé 
par ordinateur Mme Vivian Cattablani et Mlle Patricia Hegedus ont contribué à la présentation finale de cette publication 


O. Brauer 
Directeur 

Division de la production végétale et 
de la protection des plantes 
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1 . Explanation of the agroclimatological tables 


Geographical coordinates 

The coordinates used in this publication are those published in the 
WMO publication Volume A. No 9. 1982 ■ Meteorological Messages 
■ Lists of Stations, where the observations are made by synoptic sta- 
tions. The coordinates of other stations used in this publication come 
from various other sources. The orthography of the station names is 
also taken as far as possible from the same WMO publication. 


Agrometeorological and climatological parameters 

This information comes from a variety of sources, national and inter- 
national, which are available within FAO A non-exhaustive list of the 
main sources of information appears at the end of this publication. 

Any complementary information concerning these parameters, 
including the period of observation, which would allow the list of sta- 
tions to be expanded may be sent to the Agrometeorological Group, 
Plant Production and Protection Division, FAO, Rome, where it will 
be gratefully acknowledged. The same applies to long-term monthly 
rainfall series which allow the preparation or the improvement of rain- 
fall probability tables. 

Rainfall figures have generally been calculated from series of at 
least 30 years, including the period from 1931 to 1960 or any more 
recent 30-year period. As far as the other parameters are concerned, 
the series used are generally longer than ten years. 


Agroclimatological tables 

The title of the tables includes the following elements: 

Name of the country 
Name of the station 

The indicative station number of WMO or an intermediate num- 
ber established by the FAO agrometeorological data bank. 

The latitude of the station, expressed in degrees and minutes. 
The latitude is taken as positive in the northern hemisphere and 
negative in the southern hemisphere. 

The longitude of the station, expressed in degrees and minutes. 
The longitude is taken as positive east of the 0" meridian and 
negative west of this meridian. 

The elevation of the station in metres. This elevation may be 
positive or negative. 

Twelve monthly and one yearly columns represent the values of 
the climatological and agrometeorological parameters as follows: 

Precipitation: monthly and yearly average totals for the period, 
expressed in full millimetres. 

Temp average: average daily temperature for the period, 
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expressed in degrees Celsius and tenths. This average tempe- 
rature may be the arithmetical average ot the maximum and 
minimum mean temperatures or the true average temperature, 
based on several temperature observations per day made at 
representative hours. 

Temp mean max: average maximum temperature tor the period. 
This is the average of the daily maximum temperatures. 

Temp mean min: average minimum temperature tor the period. 
This is the average of the daily minimum temperatures. 

Temp mean day: average day-time temperature calculated from 
the maximum and minimum mean temperatures and the local 
day length. The annual value is the arithmetic mean of the 
monthly values (Petncevtc, p. 55 in Pocket Computers in Agro- 
meteorology, R. Gommes, FAO. Plant Production and Protec- 
tion Paper No. 45, 1 983). 

Temp mean night: average night-time temperature calculated 
by the same procedure as above. The notions of day-and night- 
time temperature have been introduced into this data base in 
relation to calculations of biomass production through gross and 
net photosynthesis. 

Vapour pressure: the average vapour pressure of the air for the 
period, expressed in full millibars and tenths. This is sometimes 
extracted from publications; very often, however, it Is calculated 
from simultaneous measurements of air temperature and rela- 
tive humidity. 

Wind speed 2 m : average wind speed at 2-metre level, ex- 
pressed in metres per second. 

Sunshine %: relative sunshine duration, expressed as a percent- 
age of the astronomically possible sunshine duration. 


Total radiation: daily average total solar radiation for the period. 
This is observed in a few stations. It Is generally calculated from 
relative sunshine duration, according to FAO procedures refer- 
red to in the next paragraph. Total radiation is expressed in calo- 
ries cm"' •day' 1 . 

Evapotranspiration : potential évapotranspiration (PET), calcu- 
lated according to the Penman method as presented in FAO, 
Plant Production and Protection Paper No. 1 7 Ag rometeorotog - 
ical Crop Forecasting and Monitoring. Potential évapotranspira- 
tion is presented as monthly and yearty totals in millimetres. 
These quantities are directly comparable to the monthly and 
yearly precipitation figures appearing on the first line of the agro- 
cfimatological tables. 


Determination of the growing seasons 

Each numerical table is followed by indications related to the type of 
season and its characteristics, using specific physical and agronomi- 
cal concepts as defined hereunder. 

The growing season considered is the period during which the 
soil moisture coming from precipitation is freely available to the crop 
or the plant cover, with the condition that air temperature must be 
high enough to allow the normal physiological activity of the plants. 
Three periods characterize a rainy season: 

a) A first pre-humid period ("season begins on . . "), when on 
average the precipitation ranges from 0 5 PET to PET. 

b) A second period "humid" ("begins humid on . . ,“ to “humid 
period ends on . . ."), showing also the number of days during 
which the precipitation is on average superior to the potential 
évapotranspiration. During this period the water balance is nor- 
mally positive and some water is stored in the soil. 
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c) A third period "post-humid” (“end of season on . . .”) is charac- 
terized by a progressive reduction and a possibte cessation of 
the precipitation. This period covers the time range when 
PET>P>0.5 PET plus a period during which the soil moisture 
accumulated (up to 1 00 mm) is transpired at the potential évapo- 
transpiration rate. 

This pattern, showing one rainy season only, may be replaced in 
some areas by a bimodal precipitation pattern which provides water 
to some crops. This second growing period appears in the table as 
'season No. 2". In exceptional cases a third season may also appear 
in the table. 

The data have been established by computer through compari- 
son between interpolated 10-day amounts of rainfall and potential 
évapotranspiration. 

The presentation of these seasons in made in the following way: 

the type of season (with or without dry period): 

the number of days ol the dry period which do not fit the growth 
of crops (dry days); 

the total number of days of the intermediate period (pre-humid 
and post-hum»d) before or after the growing season (interme- 
diate days): 

the number of we 'ays when on average crop water requirements 
are fully covered (. et days); 

the season No. 1 , eventually followed by a second and even a third 
one. 


however, the possibility of an additional growing period in years 
with higher precipitation than norma) and in areas where crops 
benefit directly from any additional moisture, as is the case with 
natural pastures, for example. 

In a general way, it must be mentioned that "growing sea- 
sons" inferior to 75 days have not much agronomic significance in 
view of the small number of crops able to complete their vegetative 
cycle in less than 75 days. These seasons are. however, meaning- 
ful with relation to natural pastures. 

Finally, it must again be underlined that this classification is 
applicable only to rainfed crops. 

For each growing season one can read: 

the date of the beginning of the pre-hurmd period; 

the date of the beginning of the humid period; 

the date of the end of the humid penod, together with its duration; 

the date of the end of the growing season: 

the total duration of the growing season, including its first and last 
days. 


For some stations Indication of very short seasons may seem 
arbitrary and is due to the computer procedure. It may indicate, 
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2. Presentation of the analytical tables on rainfall variability 


This part presents 1 21 tables, taken as examples of rainfall variability 
for the many rainfall patterns of Africa. Each table includes an identifi- 
cation showing the name and number of the station, the geographical 
coordinates and the name of the country or territory. It also indicates 
the length of the period of observation for precipitation. The tables 
present in vertical order the elements related to each month: the head- 
ings are as follows: 

N the number of available years of observation for a given 
month 

NO the number of observations with no precipitation 

MEAN the arithmetic mean of precipitation over the senes of N 
years expressed in mm 

RN absolute monthly minimum rainfall in the senes of ob- 
servations 

RX absolute monihly maximum rainfall in the senes of obser- 
vations 

CV coefficient of variation expressed in percent and represen- 
ting the quotient of the standard deviation over the average 
monthly precipitation. 

The coefficient of variation is only significant and printed if the 
following conditions are fulfilled: 


a) the observation senes Includes at least 1 5 years of observed 
values; 

b) the coefficient of variation is higher than 24 percent; 

c) the proportion of observations in the series showing no 
rainfall is inferior to 50 percent of the data. 

It must also be noted that if all the data are equal to mean, which 
only happens if these values are 0. the computer indicates "all data 
identical to 0". In this case the number of months without rainfall NO 
is also equal to the series of observation N. 

The right-hand side entitled "rain probability in years out of 10" 
indicates, in nine columns numbered from 9 to 1 , the yearly prob- 
ability of a given monthly precipitation for a given level expressed in 
years out of 10 or in percent probabilities. 

Example: an example is taken from the station Tenerife/Los 
Rodeos 


N NO MEAN RN RX CV 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
Jan 73 1 89 0 285 64 23 37 50 62 76 91 109 133 171 

In this statwn the data for the month of January include: 

N the series includes 73 years of observations 
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NO in 1 year out of 73 rainfall was equal to 0 

MEAN average rainfall for January «s 89 mm 

RN the absolute minimum rainfall for this month is 0 mm 

RX the absolute maximum rainfall for this month is 285 mm 

CV the coefficient of variation is equal to 64 percent and thus 
the standard deviation Is 0 64 x 89 - 57 mm 

9 the rainfall shown is likely to be received 9 years out of 1 0 or 
with a 90 percent probability (23 mm) 

8 the rainfall shown is likely to be received 8 years out of 1 0 or 
with an 80 percent probability (37 mm) 

1 in only one year out of 10, or with a probability of 10 
percent, is the rainfall shown likely to be received ( 1 71 mm) . 
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1. Explication des tableaux agroclimatologiques 


Les coordonnées géographiques 

Les coordonnées géographiques utilisées sont celles publiées dans 
le recueil OMM -• Messages météorologiques — stations d'observa- 
tion », Volume A. WMO'OMM no. 9, 1982, lorsque les données cli- 
matologiques proviennent des données d'observation des stations 
synoptiques. Les coordonnées des autres stations sont issues des 
publications multiples relatives à ces stations ou repérées de 
manière la plus précise possible sur des cartes géographiques. 

L'orthographe des noms des stations est. autant que possible, 
celle repnse dans le môme recueil. 


Les paramètres agromëtéorologiques ou climatologiques 

Ces données proviennent de la multitude des sources très diverses, 
soit nationales, soit internationales, dont la FAO dispose. Une liste 
des principales sources d'information est repnse â la fin de cette 
introduction. 

Toute documentation complémentaire relative à ces paramé- 
tres. avec la mention de la période d observation, ou permettant d in- 
clure de nouvelles stations, peut être envoyée au groupe d'agromé- 
téorologie (Division de la production végétale et de la protection des 
plantes), FAO, Rome, où elle sera recueillie avec gratitude. Il en est 
de même des longues séries continues des sommes mensuelles des 
précipitations, pour l'établissement ou l'amélioration des tableaux 
de la variabilité 


Les régimes des précipitations représentent cependant, dans 
leur grande majorité, des moyennes de 30 années d’observations, 
sinon plus, et en général pour la période 1931-60 ou une période de 
30 ans plus récente. 

Pour les autres paramètres les séries utilisées comprennent 
généralement plus de 10 ans de mesures. 


Tableaux agroclimatologiques 

Les titres des tableaux comprennent les données suivantes: 
le nom du pays: 
le nom de la station; 

le numéro indicatif OMM de la station, ou. à défaut d'indicatif 
OMM, un numéro intercalaire attribué par la banque de données 
agrométéorologiques de la FAO: 

la latitude de la station, exprimée en degrés et minutes, positive 
dans l'hémisphère nord, négative dans i hémisphère sud; 

la longitude de la station en degrés et minutes, positive à l est du 
méndlen 0°, négative à l’ouest de ce méridien: 

l'altitude de la station, en métrés, L'altitude peut être positive ou 
négative. 
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Douze colonnes mensuelles et une colonne annuelle présen- 
tent les paramètres climatologiques et agromètéorologiques de la 
façon suivante: 

Précipitation: sommes mensuelles ou annuelles moyennes de 
la période, exprimées en millimètres entiers. 

Temp average: la température moyenne journalière, en degrés 
et dixièmes de degrés Celsius, mensuelle ou annuelle, de la 
période utilisée. Cette température moyenne est. soit la 
moyenne arithmétique des températures maximales et minima- 
les moyennes correspondantes, soit la température moyenne 
journalière vraie, établie à partir des observations faites à plu- 
sieurs heures représentatives de la journée. 

Temp mean max: la température maximale moyenne, men- 
suelle ou annuelle, de la période utilisée. Elle est la moyenne 
arithmétique des maximums journaliers. 

Temp mean min: la température minimale moyenne correspon- 
dante. 

Temp mean day: la température moyenne diurne, calculée sur 
la base des deux précédentes et de la longueur locale des jours 
du mois. La valeur annuelle est la moyenne arithmétique des 1 2 
valeurs mensuelles (Petricevic. p. 55 in "Pocket computers in 
agrometeorology", R. Gommes, FAO, Plant Production and 
Protection Paper no. 45, 1983). 

Temp mean night: la température moyenne nocturne calculée 
de manière similaire. La notion de températures diurnes et noc- 
turnes a été introduite dans cette base de données en relation 
avec les calculs de production de biomasse à partir de la photo- 
synthèse brute et nette. 

Vapour press: la tension de vapeur d'eau de l'air, en moyenne 
journalière, mensuelle ou annuelle, exprimée en millibars et 


dixièmes de millibars. Elle est quelques fois extraite de publica- 
tions. mais en majorité calculée à partir de mesures simultanées 
de la température de l'air et de son humidité relative. 

Wind speed 2 m: la vitesse moyenne, mensuelle ou annuelle, 
du vent à 2 mètres au-dessus du sol. exprimée en mètres par 
seconde. 

Sunshine %: la durée moyenne mensuelle ou annuelle de l'in- 
solation relative recueillie au sol, exprimée en pourcentage de 
l'insolation astronomiquement possible en chaque lieu. 

Total radiation: le rayonnement solaire global, moyen journalier, 
mensuel et annuel; il est mesuré dans un petit nombre de sta- 
tions et de ce fait généralement calculé au départ des données 
d'insolation relative, en utilisant les procédures de la FAO. Il est 
exprimé en calories gr • cm"’ • jour'. 

Evapotransp: l'évapotranspiration potentielle moyenne (ETP) 
calculée suivant la formule de Penman et sa méthode adaptée 
et exposée dans « Surveillance agrométéorologique pour la 
prévision des récoltes » (Frère et Popov, Etude FAO: produc- 
tion végétale et protection des plantes. 1 979). Elfe est exprimée 
en totaux mensuels et annuels, et en millimètres entiers. Il s'agit 
id du résultat final directement comparable aux millimètres de 
précipitations recueillies. 


Détermination des saisons végétatives 

Chaque tableau numérique est suivi d'indications concernant les 
types de saison, avec leurs caractéristiques, définis suivant les con- 
cepts agronomiques et physiques ci-après. La saison végétative 
considérée dans la méthode est la période durant laquelle l'eau du 
sol résultant des prédpitations est disponible pour la culture ou le 
couvert végétal, pour autant que la température de l'air permette une 
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activité physiologique normale des plantes. Trois périodes caracté- 
risent la saison pluvieuse: 

a) une première période (“season begins on ") « préhumide » 

au cours de laquelle la précipitation reçue est comprise entre un 
seuil conventionnel de 0,5 et une (ois l'évapotranspiration; 

b) une deuxième période « humide » (“begins humid on ” 

jusqu'à "humid period ends on . . . avec la durée en jours), au 
cours de laquelle la précipitation moyenne est supérieure à l’é- 
vapotranspiration potentielle moyenne. Pendant cette période 
le bilan hydrique est normalement positif et une certaine quan- 
tité d'eau est accumulée dans le sol: 

c) une troisième période « posthumide » ("end of season 

on ") connaît une diminution précédant un arrêt éventuel 

des précipitations. Cette pénode couvre l'intervalle de temps où 
ETP>P>0,5 ETP plus une période où l'eau utile accumulée 
dans le sol (au maximum 100 mm) est transpirée au taux de 
l'évapotranspiration potentielle. 

A ce système d'une unique saison pluvieuse, peut se substituer 
sous divers climats un système bimodal avec une deuxième période 
de précipitations et donc d'apports d'eau à certaines cultures. Cette 
deuxième saison végétative est reprise au tableau par l'indication 
« season no. 2 ». Une troisième saison culturale peut éventuelle- 
ment se présenter aussi et est indiquée dans ce cas également. 

Les dates ont été déterminées par ordinateur, par confrontation 
des données décadaires des précipitations et de l'évapotrans- 
piration. 

La présentation de ces saisons s'effectue comme suit: 


le nombre total des jours des saisons intermédiaires, préhumide 
et posthumide (intermediate days ....); 

le nombre de jours humides où les besoins en eau de l'évapo- 
transpiration sont couverts (wet days 

la saison n° 1, éventuellement suivie d'une deuxième et même 
d'une troisième saison. 

Certaines dates très rapprochées peuvent paraître arbitraires, 
indiquant une saison très courte de l'un ou l'autre type: elles sont 
dues à la rigueur de l'ordinateur. Elles ont cependant l'avantage de 
montrer une possibilité de saison plus longue vers cette date, lor- 
sque les précipitations d'une année particulière sont supérieures 
aux précipitations moyennes et dans les régions dont les cultures 
peuvent bénéficier de tout apport supplémentaire d'eau, comme 
c'est le cas par exemple pour les pâturages naturels. 

D'une manière générale il convient de mentionner que des 
« saisons » d'une durée inférieure à 75 jours n'ont pas de significa- 
tion pratique sur le plan agronomique, étant donné le faible nombre 
de cultures capables de compléter leur cycle végétatif en 75 jours. 
Ces saisons très courtes sont toutefois intéressantes pour les zones 
de pâturages naturels. Il convient aussi de noter que cette classifica- 
tion s'applique uniquement aux cultures exclusivement pluviales. 

Finalement, pour chaque saison, on peut lire: 

la date du début de la saison préhumide: 

la date du début de la saison humide; 

la date de la fin de la saison humide et sa durée: 

la date de la fin de la saison végétative; 


le nombre de jours de la période considérée comme physiologi- la durée totale de la saison végétative, y compris le premier et le 

quement ou phytotechniquement sèche (dry days ); dernier jour, 

9 


Copyrighted material 







I 




)|yri 


Copyrighted material 




2. Présentation des tableaux d’analyse de la variabilité des précipitations 


Cette partie de l’étude présente 121 tableaux de stations, exempla- 
irs de la variabilité mensuelle des précipitations, en échantillonnage 
des multiples types de régimes pluviaux d'Afrique. Chaque tableau 
comporte comme indicatifs: le nom de la station et son numéro d'or- 
dre , les coordonnées géog raphiques et te nom du pays ou du territoi- 
re. Il précise ensuite la période d'observation des précipitations. 

Les mois sont repris verticalement. La partie de gauche des 
colonnes indique: 

N le nombre disponible d'années d observation pour chaque 
mois 

NO le nombre d'observations sans précipitations 

MEAN la moyenne arithmétique mensuelle des précipitations pour 
la série de N années, exprimée en mm 

RN la somme mensuelle minimale absolue des précipitations 
dans la série 

RX la somme mensuelle maximale absolue correspondante 

CV le coefficient de variabilité, exprimé en pourcentage, c'est- 
à-dire le quotient de l'écart type de la série par la valeur 
moyenne mensuelle des précipitations. 

Le coefficient de variabilité n'est significatif et établi que si les 
trois conditions ci-après sont remplies: 


a) le nombre de données d'observation dans la séné porte sur 
15 ans au moins; 

b) le coefficient de variabilité est supérieur à 24% ; 

c) la proportion de zéros dans la séné est inférieure à 50% du 
nombre de données. 

Il faut noter aussi que si toutes les données de la série sont éga- 
les à la moyenne, ce qui ne se présente en fait que lorsque toutes les 
sommes mensuelles des précipitations sont égales à zéro, l'ordina- 
teur indique *> toutes les données identiques à zéro » (all data identi- 
cal to 0). tandis que le nombre de mois sans aucune pluie (NO) est 
égal au nombre de mois d’observation (N). 

La partie de droite, sous le titre "rain probability in years out of 
10" (probabilité de précipitations en nombre d'années sur 10) indi- 
que, en neuf colonnes numérotées de 9 à 1 , la probabilité annuelle 
de précipitations par mois pour un niveau donné expnmée en nom- 
bre d'années sur 1 0 ou en pourcentage 

Exemple: cet exemple se rapporte à la station de Tenerife/Los 
Rodeos 

N NO MEAN RN RX CV 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Jan 73 1 89 0 285 64 23 37 50 62 76 91 109 133 171 

Dans cette station, en janvier, les valeurs numériques signifient 
donc: 
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N la série comprend 73 années d'observations 

NO dans un seul cas sur 73, les précipitations ont été nulles 

MEAN le régime moyen de ce mois est 89 mm 

RN la quantité minimale absolue de précipitations du mois est 
de Omm 

RX la quantité maximale absolue de précipitations est de 
285 mm 

CV le coefficient de variabilité est égal à 64% et donc l'écart 
type est égal à 89 x 0,64 = 57 mm 

9 la probabilité de précipitations égales à 23 mm se présente 
dans 90% des cas, ou 9 années sur 10 

8 la probabilité de recueillir 37 mm au moins se rencontre 
dans 80% des cas. ou 8 années sur 10 

1 dans 1 0% des cas ou seulement une fois en 1 0 ans. le total 

des précipitations sera égal ou supérieur à 171 mm. 
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457 

62941 

N 

4 25 

e 

32 

33 

625 

62930 

N 

4 16 

E 

33 

34 

1900 

62951 

N 

4 05 

c 

30 

40 

830 

62935 

N 

4. 02 

E 

32 

47 

1000 

62960 



LAT 


LON 

ALT. 

N 

N 

10 22 

E 

p 

M 

cn 

146 

63352 

N 

8 39 

C 

1 00 

403 

63361 

N 

7 35 

E 

i. 07 

402 

63376 

N 

6 10 

E 

1 15 

25 

63387 





LAT. 


LON 

ALT. 

N 

N 

36 37 

E 

8 43 

4 

60710 

N 

37 14 

E 

t 49 

3 

60714 

N 

36 00 

E 

10 14 

4 

60715 

N 

36 30 

E 

10 03 

5 

60716 

N 

9A 91 

E 

11 03 

02 

60721 

N 

36 29 

E 

411 

144 

60723 

N 

09 4:-, 

E 

10 06 

68 

60733 

N 

33 40 

E 

10 06 

70 

60736 

N 

35 40 

E 

10 43 

3 

60740 

N 

35 51 

E 

10 07 

74 

60741 

N 

34 25 

E 

8 49 

314 

60745 

N 

34 39 

E 

9 50 

23 

A 9747 

N 

34 39 

E 

SO 30 

23 

60749 

N 

34 43 

E 

10 41 

23 

60730 

N 

33 33 

E 

10 33 

13 

60731 

N 

33 55 

E 

5 10 

31 

60760 

N 

33 33 

E 

10 06 

3 

60763 

N 

33 33 

E 

10 47 

6 

60769 

N 

32 19 

E 

10 24 

301 

60773 


VOLTA 







LAT 


LON 


alt 

N 

N 

14 02 

w 

0 

03 

277 

63501 

N 

13 33 

w 

2 

26 

324 

63502 

N 

12 21 

w 

1 

31 

306 

63503 

N 

12 04 

E 

0 

21 

309 

63307 

N 

U 10 

u 

4 

18 

460 

63310 

N 

11 40 

u 

2. 

33 

271 

63516 

N 

10 20 

u 

3. 

11 

333 

63322 
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LAT LON 


ALT 


N. 
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63 

10 
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60096 


Copyrighted material 




algeria 

algérie 

Copyrighted material 


- 


ï 


Copyrighted material 


COUNTRY ALGERIA ■ STATION SKlKOA ♦ NUMBER 6035? 

• LATITUDE 36. 36 • LQNOITUDE 6 37 • ELEVATION 7 MET 



VAN 

FEB 

MAR 

AFR 

MAY 

VJN 

AJL 

AUG 

3EP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

169 

10B 

72 

49 

49 

10 

4 

7 

33 

84 

94 

149 

030 

TEMP AVERAGE 

10 3 

10. 7 

13. 0 

14 3 

17 3 

20. B 

23 7 

24 7 

22 7 

18 e 

13 0 

118 

17 0 

TEMP MEAN MAX 

13 19 

14 3 

17 1 

18 B 

21 6 

23 0 

26 2 

28 8 

26. 6 

22 7 

18 2 

13. 0 

20 8 

TEMP MEAN MIN 

7 1 

7 l 

3 B 

10 0 

13 2 

16. 6 

19 3 

20 3 

16 B 

13 0 

11 6 

8 B 

13 1 

TEMP MEAN DAY 

11 7 

12 0 

14 3 

16 0 

18 9 

22 3 

23 3 

26 1 

24 0 

20 l 

16 0 

12. 9 

18 3 

TEMP MN NIGHT 

9 6 

9. 8 

11 B 

13. 1 

16 0 

19 3 

22 0 

22 9 

21 0 

17. 0 

13 3 

10. 3 

13 3 

VAPOUR PRESS 

B 2 

e. o 

8 8 

9 0 

11. 3 

14. 0 

16 1 

17 6 

17 t 

12 0 

9 7 

8. 6 

11 7 

WIND SPEED 2M 

1 (9 

l. a 

2 2 

1. 6 

1. 6 

1 6 

1 6 

1 7 

1 7 

i. 6 

1. 7 

a. o 

1 7 

SUNSHINE X 

46 

34 

61 

60 

69 

73 

84 

81 

76 

61 

30 

46 

63 

TOT RADIATION 

173 

233 

360 

435 

333 

300 

627 

339 

434 

307 

204 

162 

387 

EVAPOTRANSP 

33 

42 

70 

94 

124 

141 

163 

133 

111 

73 

46 

33 

1097 


TYRE OF GROM INC SEASON NORMAL CROWING SEASON (WITH DRY PERIOD) 
DRY DAYS 162 INTERM DAYS 31 WET DAYS t52 

SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 26 OCR 

BEGIN HUMID ON 11 OCT 

HUMID PERIOD (133 DAYS) ENDS ON 12 MAR 
END OF SEASON ON 1 7 APR 
TOTAL LENOTH OF SEASON IS 204 DAYS 


COUNTRY ALGERIA » STATION ANT4ABA • NUMBER 60360 

• LATITUDE 36.30 * LONGITUDE 7 49 ♦ ELEVATION 4 MET 



JAN 

F« 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

128 

94 

67 

49 

31 

12 

2 

3 

23 

38 

93 

122 

687 

TEMP AVERAGE 

tl 3 

118 

13 6 

13 3 

IB 3 

22 0 

23 0 

23 3 

23 3 

20 0 

16 2 

12 7 


TEMP MEAN MAX 

14 8 

13 3 

17 6 

19 6 

22 6 

26 1 

29 2 

29 7 

27 3 

24 0 

20 1 

16 3 

21 9 

TEMP MEAN MIN 

7 (9 

8 1 

9 3 

11 1 

14 0 

17 8 

20 3 

21 0 

19 3 

13 8 

12 2 

9 0 

13 9 

TEMP MEAN DAY 

12 6 

13. 2 

13 0 

16 9 

19 9 

23 4 

26 4 

26 9 

24 9 

21 3 

17 3 

14 0 

19 3 

TEMP MN NIGHT 

10 4 

10 9 

12 4 

14 1 

16 9 

20 3 

23 1 

23. 3 

21 7 

17 9 

14 2 

10 8 

16. 4 

VAPOUR *»RCS8 

6 6 

8 6 

9 2 

9 7 

12 0 

13 1 

17 3 

10 0 

17 B 

12 7 

10 1 

6 7 

ia. a 

WIND SPEED 2M 

2 1 

2 4 

2 8 

2 4 

2 2 

2 2 

2 0 

2 4 

2 0 

2 0 

2 0 

2 1 

2 2 

SUNSHINE X 

36 

30 

33 

32 

62 

64 

77 

73 

62 

33 

42 

33 

33 

TOT RADIATION 

137 

241 

329 

397 

490 

331 

389 

330 

396 

201 

184 

139 

336 

EVAPOTRANSP 

36 

49 

84 

103 

130 

147 

171 

162 

111 

84 

33 

42 

It 76 


TYPE OF CROWINC SEASON NORMAL GROWING SEASON (WITH DRY PERIOD) 
DRV DAYS 1 76 INTERM DAYS 58 WET DAYS 129 

SEASON NR l 

SEASON BEGINS ON 6 OCT 

BEGIN HUMID ON 20 OCT 

HUWD PERIOD <130 DAYS) ENDS CN 6 MAR 
END OF SEASON ON 11 APR 

total length of season IS IBB DAYS 


Copyrighted material 



M 1 

COUNTRY AL ©CRIA • STATION ALGER * NUMBER 60391 

• LATITUDE 36 46 • LONGITUDE : 3 03 ♦ ELEVATION 60 NET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

116 

76 

37 

63 

36 

14 

2 

4 

27 

84 

93 

117 

691 

TEMP AVERAGE 

12. 0 

12. 7 

14 1 

16 1 

10 0 

22 0 

24 7 

23. 3 

23 7 

20 0 

16. 0 

13. 0 

18 2 

TEW MEAN MAX 

14. B 

IS 0 

17 3 

19 7 

22 3 

23 6 

20 3 

29 I 

27 1 

23 1 

19. 0 

13. 6 

21 3 

TEMP MEAN MIN 

9 2 

9 6 

10 8 

12 3 

13 1 

18 3 

21 0 

; : H 

20 3 

17. 0 

13 1 

10 2 

14 9 

TEMP MEAN DAY 

13. 0 

13 8 

13 4 

17 4 

20 1 

23 3 

26 1 

26. 7 

24 9 

21. 1 

17. 0 

13. 8 

19. 4 

TEMP MN NIOHT 

11 3 

11 9 

13. 2 

13 0 

17. 6 

20 7 

23 3 

23 9 

22. 2 

18 6 

14 6 

11 3 

17 0 

VAPO^ PRESS 

10. 2 

10. 2 

10 7 

12. 0 

14. t) 

10 2 

21 3 

22 3 

20 6 

16 0 

12 6 

10. 6 

13 0 

WIND SPEED 2N 

2. 1 

2 4 

a b 

2 4 

2. 2 

2 2 

2 0 

2. 4 

2 0 

2 0 

2 0 

2 1 

2 2 

SUNSHINE X 

47 

33 

39 

60 

70 

70 

77 

79 

73 

61 

30 

49 

62 

TOT RADIATION 

17B 

236 

333 

433 

340 

364 

3B9 

349 

442 

308 

203 

16B 

382 

EVAPCTRANSP 

31 

46 

80 

100 

129 

144 

162 

130 

112 

74 

42 

30 

1108 


TYRE OF OR OWING SEASON NORMAL CROWINQ SEASON «WITH DRY PERIOD) 
DRY DAYS : 132 INTERN DAYS 71 MET DAYS 142 

SEASON NR : l 

SEASON BEGINS ON 28 SEP 

BEGIN MUH1D ON 10 OCT 

HUMID PERIOD (143 DAYS) ENDS ON 1 MAR 
END OF SEASON ON 29 APR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 214 DAYS 


COUNTRY : ALGERIA • STATION CONSTANTINE • NUMBER 60419 


• LATITUDE 36 17 • LONGITUDE 6.37 • ELEVATION 694 NET 



JAN 

FEb 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

101 

80 

39 

33 

32 

23 

6 

7 

24 

43 

37 

83 

394 

TCNP AVERAGE 

7. 0 

8 3 

10 3 

13 0 

16 7 

21 3 

23 3 

23 3 

22 7 

17 0 

12 0 

7. 7 

13 6 

TENP MEAN MAX 

11. 2 

13 2 

13 7 

18 0 

23 0 

20 0 

32 7 

32 7 

29 1 

22 6 

17 0 

12 0 

21 3 

TEMP MEAN MIN 

2 B 

3. 7 

3 3 

7 2 

10 3 

13 0 

17 0 

10 0 

16 3 

11. 2 

6 B 

3 3 

9 0 

TEMP MEAN DAY 

0 3 

10 2 

12 4 

13 1 

19 0 

23 8 

27 9 

27 9 

24 9 

18 8 

13 6 

9 1 

17 6 

TEMP NN NIOHT 

3 9 

7 2 

9 0 

11 3 

14 7 

19 2 

22 3 

22 2 

19 8 

14 1 

9 4 

3 3 

13 4 

VAPOUR PRESS 

6 1 

6 3 

7 0 

0 0 

9 0 

11. 2 

11. 8 

13 3 

12 0 

10 1 

7 0 

3 8 

9 0 

WIND SPEED 2N 

1 3 

I 8 

2 3 

2 0 

1 8 

1 6 

1 4 

i. 9 

1 6 

1. 2 

1. 3 

1. 3 

1. 7 

SUNSHINE X 

44 

39 

37 

36 

66 

68 

79 

70 

70 

30 

46 

43 

38 

TOT RADIATION 

183 

229 

336 

429 

323 

333 

391 

33S 

431 

308 

209 

169 

376 

6VAP0TRAWSP 

28 

41 

74 

93 

130 

149 

177 

173 

117 

63 

40 

20 

1117 




TYPE OF CROWING SEASON NORMAL 0R0W1N0 SEASON (WITH DRY PERIOD) 

DRY DAYS 162 INTERN DAYS 74 WET DAYS 129 

SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 5 OCT 

BEGIN HUN ID ON 27 OCT 

HUNID PERIOD (130 DAYS) ENDS ON 3 MAR 
END OF SEASON ON P6 APR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 204 OAYS 

Copyrighted material 
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COUNTRY : ALGERIA ♦ STATION SETIF • MURDER 60445 






♦ LATITUDE 

36. 11 

• LONOITUDE 

9. 

23 • 

ELEVATION 

: 1081 

MET 


UAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

UUN 

UUL 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

60 

43 

43 

36 

31 

28 

11 

14 

37 

39 

33 

32 

469 

TEMP AVERAGE 

4. 7 

6 3 

6 3 

It 7 

13 7 

20 3 

24 6 

24. 2 

20 3 

14 7 

9. 2 

3 6 

13 9 

TEMP MEAN MA* 

9 | 

11 0 

14 0 

IB 0 

22. 3 

27. 6 

32 3 

31 0 

27. 0 

20 3 

14 0 

10. 0 

19 e 

TEMP MEAN MIN 

0. 3 

1 . 0 

3. 1 

3 3 

9 1 

13. 3 

16 B 

16 6 

13 B 

9. 0 

4 3 

1. 2 

7. 9 

TEMP MEAN DAY 

6 3 

7 a 

10 6 

14 0 

IB 1 

23 1 

27 4 

26 B 

22. 7 

16 3 

10 8 

7. 0 

13 9 

TEMP MN NIGHT 

3 6 

4. 7 

7. 0 

9 9 

13. 3 

IS 0 

21 3 

20 9 

17. 3 

11 9 

6 9 

3 4 

11 6 

VAPOUR PRESS 

6 6 

4 6 

7 2 

S 0 

10 3 

12 2 

12 3 

12 3 

12. 2 

10 6 

8 3 

7. 2 

9 3 

HIND SPEED 2M 

3 0 

3. 2 

3. 2 

3 2 

3 0 

3 . 0 

2 , 0 

2 . 0 

2. 0 

2 0 

2 1 

2 2 

2 6 

SUNSHINE X 

33 

62 

61 

63 

72 

69 

82 

77 

72 

61 

53 

31 

64 

TOT RADIATION 

202 

2S3 

370 

437 

349 

339 

604 

334 

439 

317 

224 

1B4 

393 

EVAPOTPANSP 

22 

40 

70 

104 

143 

173 

195 

173 

116 

63 

30 

13 

1148 


TYPE OF OR OU INC SEASON NORMAL OROWINO SEASON <MITH DRY PERI001 
DRY DAYS 196 INTERM DAYS 36 UCT OAYS 1 13 

SEASON NR l 

SEASON BE01NS ON 0 OCT 

BEGIN HUMID ON 29 OCT 

HUMID PERIOD <114 DAYS I ENDS ON 19 FEB. 

END OF SEASON ON 26 MAR 

TOTAL LENGTH OF SEASON IS 170 DAYS 


COUNTRY ALQERIA 


STATION TEBESSA 


NUMBER 60473 


• LATITUDE 



UAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

PRECIPITATION 

26 

23 

31 

46 

38 

TEMP AVERAGE 

6 0 

7. 5 

10 3 

14 0 

18 2 

TEMP MEAN MAX 

10 2 

12.2 

16 0 

20 7 

23 1 

TEMP MEAN MIN 

18 

2 6 

4 6 

7 2 

It. 3 

TEMP MEAN DAY 

7 3 

9 2 

12. 4 

16 4 

20 7 

TEMP MN NIQHT 

4 9 

6 1 

0 7 

11.9 

13 9 

VAPOUR PRESS 

6 3 

6. 6 

7 3 

8 0 

10 6 

WIND SPEED 2M 

1 7 

2 2 

1 . 8 

1. 8 

i a 

SUNSHINE X 

64 

64 

64 

64 

64 

TOT RADIATION 

229 

293 

383 

463 

313 

EVAPOTPANSP 

23 

41 

69 

106 

137 


33 29 

♦ LONGITUDE 

8 

06 • 

ELEVATION 

: 813 

MET 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

24 

3 

18 

33 

3© 

34 

32 

348 

23 3 

26 7 

26 2 

22 6 

16. 3 

11 3 

7 2 

13. 8 

31. 0 

34 7 

34 0 

29 1 

21 7 

16 0 

11. 3 

21 9 

13 8 

18 7 

18 3 

16 0 

11 2 

6 6 

3. 0 

9 B 

26 1 

29 3 

28 9 

24 8 

18 2 

12 9 

8 6 

17 9 

20 7 

23 3 

22 8 

19 6 

13 9 

9 O 

3 1 

13 3 

12 3 

13 6 

14. 2 

13. 2 

11 0 

8 8 

7. 1 

10. 0 

1 7 

1 8 

1 3 

1 6 

1 7 

1 7 

2 0 

t. B 

73 

90 

80 

73 

64 

64 

64 

6B 

376 

393 

34© 

446 

329 

232 

212 

403 

172 

197 

169 

119 

70 

34 

21 

1138 


TYPE OF GROWING SEASON NORMAL CROWING SEASON (WITH DRV PERIOD) 
DRV DAYS : 230 INTERM. DAYS 66 NET DAYS 69 


SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 11 OCT 

BEOIN HUMID ON 14 NOV 

HUMID PERIOD < 70 DAYS) ENDS ON 22 UAN 
END OF SEASON ON 23 FEB 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 136 DAYS 


Copyrighted material 
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COUNTRY 

ALGERIA 


• STATION ORAN 


ft 

NUMBER 60491 







* LATITUDE 

39 44 

• LONGITUDE 

-O 

39 ♦ 

ELEVATION 1 

1 MET. 


VAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

□CT 

NDV 

DEC 

YEAR 

precipitation 

38 

33 

3# 

37 

24 

8 

0 

2 

14 

40 

33 

73 

402 

TEMP AVERAGE 

12 3 

13 3 

14 3 

17 0 

19 3 

21 9 

24 9 

23 3 

23 3 

19 3 

16 0 

13 0 

18 4 

TEMP MEAN MAX 

16 0 

17 0 

18 0 

21 O 

23 0 

23 0 

28 0 

29 0 

27 0 

23 0 

19 0 

17 0 

21 9 

TEMP MEAN MIN 

9 0 

10 0 

11 0 

13 0 

16 0 

18 0 

21 0 

22 O 

20 0 

16 0 

13 0 

9 0 

14 8 

TEMP MEAN DAY 

13 0 

14 8 

13 8 

18 3 

20 8 

22 8 

23 7 

26 7 

24 7 

20 7 

17 0 

14 3 

19 6 

TEMP MN NIGHT 

11 6 

12 6 

13 9 

19 8 

IB 3 

20 3 

23 1 

24 0 

21 9 

17 8 

14 3 

11 0 

17. 0 

VAPOUR PRESS 

11 0 

11 o 

11 8 

12 8 

14 3 

18 8 

22 8 

23 7 

21 2 

17 O 

14 0 

II 9 

19 8 

WIND SPEED 2M 

1 4 

2 8 

2. 1 

2 8 

2 8 

3 3 

3 3 

2 8 

2 1 

2 1 

2 1 

1 4 

2. 3 

SUNSHINE X 

36 

60 

68 

66 

72 

68 

77 

82 

74 

68 

34 

34 

66 

TOT RADIATION 

|R2 

243 

343 

409 

483 

48 4 

914 

493 

9H 

296 

196 

163 

330 

EVAPOTRANSP 

26 

30 

74 

110 

143 

147 

171 

162 

112 

72 

39 

22 

1 128 


TVPE OF CR0W1NC SEASON NORMAL CROWING SEASON <W|TH DRV PERIOD» 
DRY DAYS 210 INTERN DAYS 01 WET DAYS 104 

SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 12 OCT 

BEGIN HUMID ON 5 NQV 

HUMID PERIOD C 105 DAYS» ENDS ON 17 FEB 
END GF SEASON ON 16 MAR 
TOTAL LENGTH OF SEASON I 8 136 OAYS 


COUNTRY ALGERIA • STATION BISKRA • NUMBER 60326 






• LATITUDE 

34 31 

• LONGITUDE 

3. 

44 ft 

ELEVATION 

122 MET 


VAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

AL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

10 

7 

16 

12 

7 

4 

0 

4 

19 

19 

16 



TEMP AVERAGE 

11 0 

13 0 

16. 3 

20 O 

23 0 

30 0 

33 3 

32 3 

29 0 

22 9 

16 3 

12. 


TEMP MEAN MAX 

16 0 

te o 

22 0 

26 0 

31 0 

36 0 

40 O 

39 0 

33 0 

28. 0 

21 0 

17 


TEMP MEAN MIN 

6 0 

8 0 

11 O 

14 O 

19 O 

24 0 

27 0 

26 0 

23 0 

17 0 

12 0 

7 0 

16 2 

TEMP MEAN DAY 

12. B 

14 0 

18 3 

22 2 

27 2 

32 2 

33 8 

34 8 

31 1 

^4 3 

18 0 

13 6 

23 B 

TEMP MN NIGHT 

9 7 

11 7 

14 9 

18 2 

23 0 

27 9 

30 9 

29 7 

26 3 

19 9 

14 3 

9 9 

If 7 

VAPOUR PRESS 

6 3 

6 3 

7 3 

7 3 

10 2 

12 3 

12 7 

12 7 

14 0 

11 0 

9 0 

6 8 

9 7 

WIND SPEED 2M 

0 6 

0 6 

0 7 

0 7 

0 6 

0 6 

0 5 

0 3 

0 6 

O. 6 

0 7 

0 7 

0 6 

SUNSHINE X 

70 

77 

77 

78 

70 

77 

83 

84 

83 

73 

6B 

69 

76 

TOT RADIATION 

245 

332 

428 

318 

376 

394 

617 

363 

490 

364 

263 

226 

433 

EVAPOTRANSP 

27 

42 

79 

ioe 

141 

138 

170 

133 

119 

76 

41 

26 

1 140 


TYPE OF GROWING SEASON INTERMEDIATE SEASON 

DRY DAYS 330 INTERM DAYS 33 WET DAYS O 

SEASON N» 1 

SEASON BFCINS ON 29 NO Y 

END OF SEASON ON 3 JAN 

TOTAL LENGTH OF SEASON IS 36 DAYS 


Copyrighted material 
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COUNTRY ALGERIA • STATION DUEL F A NUMBER 60333 

• LATITUDE 34 41 • LONOXTUDE 3 13 * ELEVATION 1144 MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

34 

2B 

29 

21 

33 

22 

6 

10 

31 

23 

34 

35 

300 

TEMP AVERAGE 

4 3 

3. 3 

B 2 

11 3 

IS 3 

20 1 

24 1 

23 B 

19 6 

13 5 

8 3 

3 0 

13 3 

TEMP MEAN MAX 

9 3 

110 

14 3 

10 0 

23 ? 

29 2 

33 2 

32. 7 

27 1 

20. 0 

13 B 

10. 0 

20 1 

TEMP MEAN MIN 

-O 3 

0 0 

2 1 

3 a 

7 7 

12 1 

15 0 

13 0 

12 1 

? 1 

3 2 

0 0 

6 3 

TEMP MEAN DAY 

6 ? 

7 3 

10 4 

14 0 

IB 3 

23 1 

27 3 

26 9 

22 2 

13 7 

10 3 

6 6 

13 7 

TEMP MN NIGHT 

3. I 

4 .1 

6 3 

9 0 

12 6 

17 3 

20 3 

20 1 

16 3 

10. 3 

3 9 

2 3 

10 7 

VAPOUR PRESS 

6. 3 

6 3 

6 a 

B 0 

9 3 

11 B 

12 3 

12 0 

12 6 

9. B 

f) 6 

6 7 

9 3 

WIND SPEED 2M 

1 9 

2 3 

2 3 

2 4 

2 0 

l 7 

l B 

I 7 

1 3 

1 9 

l 9 

2. 4 

2 0 

SUNSHINE X 

33 

66 

63 

60 

73 

76 

61 

01 

BO 

67 

61 

43 

67 

TOT RADIATION 

213 

303 

384 

449 

334 

5B9 

399 

333 

473 

343 

231 

1B3 

400 

EVAPOTRANSP 

19 

33 

60 

91 

130 

139 

190 

172 

HO 

63 

26 

20 

1093 


TYPE OF GROWING SEASON NORMAL CROWING SEASON <WITM DRY PERIOD* 
DRY DAYS 234 INTERM DAYS 40 WET DAYS 91 

SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 27 OCT 

BEOIN HUMID ON 6 NOV 

WJMIO PERIOD < 92 DAYS * ENDS ON 3 FEB 
END Of SEASON ON 7 MAR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 132 DAYS 


COUNTRY î ALGERIA • STATION LAGHOUAT • NUMBER 60343 

* LATITUDE 33 46 * LONGITUDE : 2. 36 • ELEVATION 763 MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

A*N 

•AIL 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

12 

11 

13 

16 

14 

11 

3 

B 

24 

22 

12 

19 

169 

TEMP AVERAGE 

7. 3 

9 3 

12 3 

16 0 

19 6 

23 0 

28 3 

27 7 

23 3 

17 7 

It 3 

B 0 

17 2 

TEMP MEAN MAX 

12. 3 

13 0 

IS 3 

22 7 

26 t 

31 7 

36 0 

33 1 

30. 0 

24 0 

16. B 

13. 0 

23 4 

TEMP MEAN MIN 

2 2 

3. 3 

6 3 

9 3 

13 1 

18 0 

21 1 

20 3 

16 7 

11 3 

5 0 

3 0 

10 9 

TEMP MEAN DAY 

9 2 

11 4 

14 6 

18 3 

22 0 

27 3 

31 2 

30 3 

23 6 

19 B 

13. 1 

9 7 

19 4 

TEMP MN NIOMT 

6 0 

7 7 

10 7 

14 0 

17 4 

22 4 

23 6 

24 6 

20 4 

14 B 

8 7 

3 3 

14 8 

VAPOUR PRESS 

7 0 

6 3 

7 6 

B 3 

10. 3 

12 6 

14 3 

13 0 

14 0 

10 6 

B 2 

7 3 

10 0 

WIND SPEED 2M 

1 . 8 

1 e 

1 7 

l 3 

1 4 

1 4 

1 1 

1 1 

1 2 

1 2 

1 3 

1 7 

1 5 

6UNSH1NF X 

67 

74 

73 

76 

77 

79 

81 

01 

80 

73 

70 

67 

73 

TOT RADIATION 

240 

332 

42B 

514 

372 

602 

399 

333 

478 

371 

27B 

231 

434 

EVAPOTRANSP 

27 

46 

79 

113 

139 

166 

179 

162 

117 

74 

37 

23 

1162 


TYRE OF GROWING SEASON INTERMEDIATE SEASON 

DRY DAYS 322 INTERM DAYS 43 WET DAYS : 0 

SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 29 NOV 

END OF SEASON ON 11 JAN 

TOTAL LENGTH OF SEASON IS 44 DAYS 


Copyrighted material 



If 


COUNTRY 

ALOCRIA 


* STATION TOUOOOURT 


• 

NUMBER 60333 







• LATITUDE 

33 07 

• LONGITUDE 

6. 

04 ♦ 

ELEVATION 

69 

MET 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

9EP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

6 

6 

9 

3 

4 

4 

1 

1 

2 

3 

II 

6 

38 

TEMP AVERAGE 

10 2 

12 3 

16 1 

20 3 

23 0 

30 3 

33 3 

32 2 

28 6 

22 0 

13 3 

10 B 

21 4 

TEMP MEAN MAI 

14 0 

19 3 

23 1 

SB 1 

32 3 

38 0 

41 6 

40 3 

36 1 

29 0 

22 0 

17 3 

28 7 

TEMP MEAN MIN 

3. 3 

9 6 

4 0 

12 4 

17 2 

22 7 

23 0 

24 0 

21 0 

13 0 

9 0 

4 1 

14 1 

TEMP MEAN DAY 

12 6 

19 0 

tO 6 

23 2 

27 6 

33 1 

36 2 

33 1 

31 2 

24 4 

17 7 

13 0 

24 0 

TEMP MN NIGHT 

8 3 

10. 6 

14 0 

IB 0 

22 3 

27 6 

30 0 

28 8 

23 3 

It 7 

12 4 

7 3 

It 4 

VAPOUR PRESS. 

6. 1 

6 3 

7 3 

8 1 

10 3 

14 3 

19 1 

13. 2 

14 7 

11 0 

8 3 

6 3 

10 3 

WIND SPEED 2M 

1 9 

2. 3 

2 9 

2 9 

2. 9 

2 9 

1 8 

10 

1 7 

19 

1 7 

1 6 

2 2 

SUNSHINE X 

73 

S3 

80 

78 

83 

79 

90 

91 

■ I 

77 

71 

79 

BO 

TOT RADIATION 

269 

366 

440 

323 

398 

601 

ASM 

397 

302 

381 

2B3 

292 

433 

evapotransp 

44 

76 

136 

187 

233 

239 

247 

227 

167 

113 

39 

37 

1783 


TYPE OF GROWING 

SEASON ALL YEAR 

ROUND 

DRY 


DRY DAYS 363 

INTERM DAYS : 

0 

WET DAYS 

0 


COUNTRY 

: ALGERIA 


• STATION AIN SEFRA 


• 

NUMBER 60336 







• LATITUDE 

32 49 

• LONGITUDE 

-0 

36 • 

ELEVATION 

: 107Î 

2 MET. 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

precipitation 

10 

10 

14 

9 

19 

2B 

8 

7 

19 

29 

29 

18 

192 

TEMP AVERAOE 

6 0 

8 3 

10 6 

13 6 

19 3 

24 0 

28 3 

27. 1 

23 6 

17 0 

10 3 

6 8 

16 4 

TEMP MEAN MAX 

12 3 

19. 3 

17. 3 

23 3 

27. 3 

32 6 

37. 9 

39 6 

32 0 

24 4 

16- 2 

12 8 

23 9 

TEMP MEAN MIN 

-0 1 

12 

4 0 

7 7 

It. 3 

13 3 

IT 1 

18 6 

19. 2 

9 3 

4. B 

0 8 

8 9 

TEMP MEAN DAY 

8 4 

10 . 0 

13 1 

18. 3 

22 2 

27. 1 

31 6 

30. t 

26 9 

19 3 

12 4 

8 8 

19 1 

TEMP IMY NIOHT 

4. 4 

4 3 

8 7 

13 2 

14. 6 

M. v 

24. 7 

23. 9 

19. 9 

13 4 

7 8 

3 9 


13. 6 

VAPOUR PRESS 

4 2 

6 3 

6 . 0 

6 8 

9 2 

11 0 

10. 7 

12 0 

10 7 

9. 1 

7 6 

4 3 


8 . 9 

WIND SPEED 2M 

I 7 

2 2 

2. 0 

I 8 

2. 4 

2 0 

2 0 

1. 7 

t 8 

t 6 

1 3 

1 8 


l 9 

SUNSHINE X 

71 

79 

76 

72 

78 

83 

n: t 

83 

83 

72 

62 

43 


79 

TOT RADIATION 

264 

333 

437 

901 

376 

618 

607 

363 

493 

369 

268 

233 


440 

EVAPOTRANSP 

27 

46 

82 

127 

174 

193 

219 

188 

148 

91 

39 

27 


1341 


TVPE OF OROWINO SEASON INTERMEDIATE 5EA6CN 

ORV DAVS : 299 INTERM DAYS 66 DAYS 0 

SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 30 OCT 

END OF SEASON ON 4 JAN 

TOT A4» LENGTH OF SEASON 18 67 DAYS 


Copyrighted material 


ki 



COUNTRY 

: ALGERIA 


* STATION CHARDAIA 


• 

NUMBER 60366 







• LATITUDE. 

32 23 

♦ LONGITUDE 

3 

49 • 

elevation 

430 

MET 


JAN 

FEB 

WAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

3 

7 

13 

7 

9 

4 

7 

4 

3 

4 

1 

2 

68 

TEMP AVERAGE 

10 5 

12 7 

13 B 

20 6 

24. 6 

30 0 

33 8 

33 O 

28 1 

21 O 

14 6 

tl 0 

21 3 

TEMP MEAN MAX 

16 0 

19 I 

22 8 

28 3 

32 7 

38 1 

42 3 

41 3 

33 1 

27 7 

20 6 

17 1 

28 3 

TEMP MEAN MIN 

4 » 

6 2 

8 7 

12 7 

16. 3 

21. B 

23 l 

24 3 

21 0 

14 1 

B 6 

4 8 

14 0 

TEMP WEAN DAY 

12 7 

15. 0 

18. 3 

23 3 

27 3 

32 9 

36 9 

33 9 

30 3 

23 2 

16. 6 

13 0 

23 B 

TEMP WN NIGHT 

8. 9 

10 9 

13 7 

18 2 

21. 9 

27 0 

30 4 

29 3 

23 0 

17 7 

11 8 

8. 0 

18. 6 

VAPOUR PRESS 

6 6 

6. 2 

6 8 

9. 2 

9 2 

11. 0 

14 6 

14 3 

12. 0 

8 3 

7 3 

6 0 

9 3 

WIND SPEED 2*1 

2. 1 

2. 3 

2 1 

2 3 

2 3 

2 4 

2 0 

2. 1 

2. 2 

2 4 

2 1 

2 1 

2. 2 

SUNSHINE X 

70 

83 

81 

77 

78 

80 

87 

89 

68 

76 

63 

73 

77 

TOT RADIATION 

275 

366 

433 

321 

376 

604 

624 

590 

440 

383 

2 72 

237 

446 

EVAPOTRANSP . 

45 

70 

118 

169 

223 

246 

234 

241 

174 

126 

64 

43 

1773 


TYPE OF GROWING 

SEASON 

ALL YEAR 

ROUND 

DRY 


DRY DAYS 363 

I NT CRM 

DAYS î 

0 

WET DAYS : 

0 


COUNTRY 

ALOERIA 


• STATION BECHAR 


• 

NUMBER 60371 







• LATITUDE! 

31 37 

• LONGITUDE 

—2. 

14 • 

ELEVATION 

773 

WfT 


JAN 

FEB 

WAR 

APR 

WAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

7 

9 

13 

8 

3 

2 

0 

4 

7 

14 

13 

10 

90 

TEMP AVERAGE 

8. 7 

It 3 

13 3 

19 3 

23 6 

28 3 

32 6 

31. 8 

27 2 

20. 3 

14 0 

9 6 

20 2 

TEMP MEAN WAX 

13. 7 

18. 6 

22 0 

26. 3 

30 3 

33 3 

39 8 

38 7 

34 0 

27 0 

20. 1 

16. 3 

27 1 

TEMP MEAN MIN 

1. 7 

4 2 

8 3 

12 3 

16 8 

21 3 

23 3 

23 0 

20 3 

13 8 

7. 7 

3 0 

13 4 

TEMP MEAN DAY 

11 3 

14 I 

17. 7 

22 1 

26. 1 

31 0 

33 2 

34 2 

29. 3 

22 6 

16 0 

11 9 

22 6 

TEMP MN NIGHT 

6. 8 

6 4 

13. 3 

17 3 

21 3 

26 0 

29 8 

29 0 

24. 2 

17 3 

11 0 

6 3 

17. 7 

VAPOUR PRESS 

3 e 

6 2 

7 l 

8 3 

10 6 

11 8 

13 5 

13. 8 

13. 6 

10 2 

0 5 

6 0 

9 7 

WIND SPEED 2M 

1. 7 

1 . 8 

2. 4 

2 3 

2 3 

2. 4 

1 8 

1. 6 

1, 7 

1 6 

1 4 

1 4 

I. 9 

SUNSHINE X 

77 

BO 

83 

83 

81 

82 

83 

83 

81 

79 

76 

76 

80 

TOT RADIATION 

2B6 

364 

466 

347 

S©9 

612 

606 

366 

490 

397 

308 

266 

438 

EVAPOTRANSP 

39 

97 

116 

133 

184 

211 

220 

191 

14B 

100 

49 

30 

1498 


TYPE OF GROWING 

SEASON 

ALL YEAR 

ROUND 

DRY 


DRV DAYS : 363 

INTERM 

DAYS î 

0 

WET DAYS : 

0 


Copyrighted material 



COUNTRY : ALGERIA ♦ STATION : OJARGLA • NUMBER 60300 

• LATITUDE 31 97 • LONGITUDE 9 24 # ELEVATION 141 NET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

9 

3 

9 

3 

2 

1 

0 

1 

1 

3 

7 

8 

39 

TEMP AVERAGE 

10 7 

13 2 

16. 3 

21 3 

29 2 

31. 2 

34 1 

33 2 

29 6 

23 1 

16 6 

12. 1 

22 2 

TEP** MEAN MAX 

17 1 

20 0 

23 2 

28 8 

32 7 

39 3 

42 7 

41 6 

37 1 

30 9 

23 2 

IS 2 

29 5 

TEMP MEAN MIN 

4 3 

6 6 

9 3 

13. 8 

17 7 

23. 2 

29 9 

25 0 

22 1 

16 0 

10. O 

6 0 

19 0 

TEMP MEAN DAY 

13. 1 

19 8 

IS 8 

24 0 

27 9 

34 1 

37 1 

36 2 

32. 2 

25. 7 

18. 8 

14 1 

24 0 

TEMP MN N10MT 

e 9 

11. 9 

14 2 

19 0 

22 7 

28 4 

30 7 

29 e 

26 3 

19 9 

13 5 

9 2 

19 5 

VAPOUR PRESS 

9. 8 

6 3 

6. 1 

7 9 

9 9 

12. 0 

13. 0 

14. 1 

13 9 

11 2 

8 7 

6. 7 

9 6 

WIND SPEED 2M 

2 1 

2 3 

2 1 

2 9 

2 5 

2 4 

2 0 

2 1 

2. 2 

2. 4 

2. 1 

2 1 

2 2 

SUNSHINE X 

77 

83 

83 

81 

78 

79 

89 

86 

01 

79 

74 

76 

80 

TOT RADIATION 

284 

370 

469 

938 

976 

901 

633 

57B 

489 

399 

301 

264 

456 

EVAPOTRANSP 

92 

78 

120 

179 

213 

294 

299 

245 

189 

139 

76 

92 

1046 


TYPE OP GROW I NO SEASON ALL YEAR ROUND DRY 

DRY DAYS : 369 INTERN DAYS : 0 WET DAYS O 


COUNTRY : ALGERIA • STATION EL GOLEA ♦ NUMBER 60990 

• LATITUDE 30 34 • LONGITUDE 3 92 • ELEVATION 397 MET. 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

3 

B 

13 

I 

| 

1 

1 

1 

1 

8 

10 

8 

56 

TEMP AVERAGE 

9. 0 

11 6 

16 2 

21 3 

29 e 

31 9 

34. 0 

33. 3 

29 5 

22 2 

15 1 

10. 1 

21. 6 

TEI9» NEAN MAX 

17 1 

20. 0 

23 B 

28. 0 

32. 1 

38 B 

41 6 

40 9 

37. 1 

30 9 

22 7 

17 7 

29 2 

TEMP MEAN MIN 

2. 7 

9, 9 

9 3 

13 2 

17 7 

23 2 

26. 0 

29. 9 

as. 6 

19 9 

B 2 

4 3 

14. 4 

TEMP MEAN DAY 

12 5 

19. 4 

19 2 

23 9 

27 9 

33. 8 

36 6 

39 6 

32 0 

29 9 

17 9 

13 2 

24 4 

TEMP MN NIGHT 

7. 9 

10, 7 

14 4 

16 6 

22 4 

26 2 

30 7 

29 9 

26. 0 

19 9 

12 1 

7 8 

19. 0 

VAPOUR PRESS 

4 0 

4. 0 

4. 6 

9 0 

9. B 

7 l 

8 0 

8 1 

B 2 

7 3 

5 9 

4. 7 

6 0 

WIND SPEED 2M 

1. 7 

1. 7 

l. 9 

1. 4 

1. 3 

1. 3 

1 . 1 

t 1 

1 2 

12 

I 5 

1 7 

1 4 

SUNSHINE X 

01 

84 

87 

86 

89 

66 

91 

B9 

B7 

83 

80 

79 

84 

TOT RADIATION 

304 

3B4 

486 

962 

606 

628 

640 

992 

917 

416 

327 

282 

478 

EVAPOTRANSP 

48 

74 

112 

147 

171 

192 

194 

179 

149 

105 

70 

43 

1482 


TYPE OF GROW I NO SEASON ALL YEAR RGUND DRY 

DRY DAYS 369 INTERM DAYS 0 WET DAYS ; 0 


Copyrighted material 


NUMBER *0620 


COUNTRY ALGERIA ♦ STATION ADRAR 


♦ LATITUDE 



JAN 

FE» 

MAR 

APR 

MAY 

PRECIPITATION 

1 

2 

3 

2 

1 

TEMP AVERAGE 

12 2 

IS 0 

19 t 

24 3 

28 3 

TEMP MEAN MAX 

20 5 

23 2 

27. 7 

33 2 

37 2 

TEMP MEAN MIN 

3 8 

6 6 

10 3 

13 3 

19 3 

TEMP MEAN DAY 

13 2 

18. 0 

22 3 

27 6 

31 3 

TEMP MN NIGHT 

9 7 

12 » 

16 » 

21 3 

23 2 

VAPOUR PRESS. 

» » 

» S 

6 0 

6 6 

7 8 

WIND SPEED 2M 

1 7 

2 2 

2. 0 

1 8 

2 4 

SUNSHINE X 

86 

07 

92 

93 

89 

TOT RADIATION 

340 

413 

318 

396 

622 

EVAP0TRAN8P 

3B 

106 

132 

182 

246 

TYPE OF GROWING 

SEASON 

ALL 

YEAR ROUND DRY 



DRY DAYS 363 INTERM DAYS 0 WET DAYS : 


27 33 

♦ LONGITUDE 

-O. 

17 • 

ELEVATION 

: 263 

MET. 

nWN 

JLL 

AU© 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

1 

1 

1 

1 

3 

3 

2 

23 

34 3 

36 8 

35 3 

32 2 

23 2 

10 0 

10 5 

24 3 

43 2 

«6 0 

44 3 

40 5 

33 2 

23 3 

13 3 

32. 3 

25 5 

27 7 

26 6 

23 S 

17 1 

10 3 

3 3 

16 0 

37 3 

40 l 

30 3 

33 l 

27 9 

20 6 

12 2 

27. 2 

31 2 

33 3 

31 B 

28 6 

21 3 

14 6 

B 2 

21 2 

10 7 

11 t 

11 3 

12 1 

11 0 

8 7 

6 0 

a 6 

2 0 

2 O 

1. 7 

i a 

1 6 

1 3 

1 S 

l 9 

9t 

93 

92 

BB 

84 

B3 

63 

BB 

645 

643 

608 

331 

437 

36 1 

319 

302 

231 

266 

234 

200 

142 

7B 

47 

1962 


0 


COUNTRY 

ALGERIA 


• STATION : IN 

SAL AH 


• 

NUMBER 60630 







• LATITUDE 

27 12 

• LONGITUDE 

2. 

28 * 

ELEVATION 

1 : 293 

MET 


JAN 

PES 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

0 

2 

1 

1 

3 

2 

19 

TEMP AVERAGE 

13. 3 

lé 0 

20 0 

as o 

aa a 

33 0 

36 6 

33. 8 

32 7 

26 6 

19 1 

14 3 

23 3 

TEMP MEAN MAX 

20 3 

23 8 

2B 2 

33 2 

37. i 

43 2 

43 0 

43 e 

40 3 

34 3 

26 6 

21 6 

33 2 

TEMP MEAN MIN 

6 O 

8 2 

11 6 

16 6 

20 3 

26 6 

20 2 

27 7 

23 0 

IB 8 

It. 6 

7 1 

17 3 

TEMP MEAN DAY 

IS 9 

; fi 9 

22 9 

27 9 

31 8 

37 9 

39 6 

38 6 

33 4 

29 2 

21 7 

16 8 

20 1 

TEMP MN NIGHT 

11 1 

13 7 

17 4 

22 3 

23 9 

31 9 

33 3 

32 4 

29 3 

23 1 

13 7 

11 0 

22. 3 

VAPOUR PRESS 

3 8 

7 0 

7 0 

7 3 

9 0 

12 3 

11 1 

11 3 

12 0 

9 3 

B 3 

6 3 

9 0 

WIND SPEED 2M 

1 5 

1 3 

1 3 

1 8 

1 B 

1 3 

I 6 

1 4 

1 3 

1 7 

i e 

1 3 

1 6 

SUNSHINE X 

R3 

63 

at* 

87 

83 

83 

no 

09 

07 

06 

83 

80 

83 

TOT RADIATION 

343 

412 

307 

373 

396 

609 

622 

396 

330 

441 

367 

314 

493 

EVAPQTR ANEP 

67 

83 

136 

104 

217 

226 

241 

218 

102 

148 

92 

63 

1061 

TYPE OP ©ROW 1 NO 

SEASON 

; ALL 

YEAR ROUND DRY 











DRY DAYS 36» INTERM DAYS O WET DAYS 0 
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COUNTRY RL9€RIR 


• STATION TINOOJF 


• 

NUMBER 60636 







• LATITUDE: 

27. 40 

* LONGITUDE : 

-B 

08 • 

ELEVATION 

1 431 

NET. 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAV 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITAT ION 

1 

1 

3 

1 

I 

1 

1 

10 

7 

2 

1 

1 

32 

TEMP AVER AO E 

13. 2 

lé. 0 

20 0 

22 3 

23 0 

27 6 

33. 0 

34. 7 

30 2 

22 7 

18. 3 

13. 3 

23. 2 

TEMP MEAN MAX 

21. 6 

23. 3 

28 2 

32. 1 

34 3 

38 2 

43 0 

43. 8 

38 2 

31. 0 

26 0 

21 6 

32 1 

TEPIP MEAN MIN 

5 0 

6 6 

11. 6 

12. 7 

13. 3 

17 1 

29. 0 

23 3 

22 1 

14 3 

no 

3 3 

14. 3 

TEMP MEAN DAY 

16 4 

19 3 

22 9 

23 9 

28 3 

31 4 

38 3 

37 9 

33 0 

23. 3 

21 1 

14. 3 

26 4 

TEMP NN NIGHT 

10 9 

13. 3 

17. 4 

19 3 

21 7 

23. 9 

31. 1 

30. 9 

26 a 

16 9 

13 1 

9 8 

19 9 

VAPOUR PRESS. 

3. 3 

3 0 

6 0 

6 6 

7 0 

10 7 

11. 1 

11. 3 

12 1 

11 0 

8 7 

6 0 

8 6 

WIND SPEED 2N 

1. 5 

1. 3 

l. 3 

l 3 

1. 3 

1. 3 

1 3 

1. 3 

1. 7 

1 7 

1 3 

1 3 

1. 3 

SUNSHINE X 

79 

06 

03 

80 

84 

06 

82 

81 

81 

82 

79 

83 

83 

TOT RADIATION 

323 

412 

494 

376 

601 

623 

397 

362 

306 

432 

340 

317 

402 

EVAPOTRANSP 

39 

90 

137 

161 

187 

193 

227 

217 

184 

133 

81 

67 

173B 


TYPE OF GROWING 

SEASON 

ALL YEAR 

ROUND 

DRY 


DRY DAYS 363 

INTERN 

DAYS J 

0 

WET DAYS 

0 


COUNTRY 

ALGERIA 


• STATION D JANET 


• 

NUMBER 60670 







• LAT 1 TUOC 

24 33 

• LONOITUDE 

9 

28 * 

ELEVATION : 1034 

MET 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

t*JN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

B 

3 

1 

2 

3 

l 

1 

1 

1 

1 

j 

1 

26 

TEMP AVERAQE 

12. 9 

13 0 

19 6 

24 3 

29 1 

31 6 

31 0 

30 8 

28. 8 

24 6 

19 6 

14. 3 

23 3 

TEMP MEAN MAX 

IB 8 

21 6 

26 0 

31 0 

33 3 

37 7 

37 l 

36 6 

33 0 

31 0 

as, o 

20 3 

29 7 

TEMP MEAN MIN 

6 0 

8 2 

13 2 

17 7 

22 7 

23 3 

23 0 

23 0 

22 7 

18 2 

13 2 

8 2 

17- 1 

TEMP MEAN DAY 

14 7 

17 4 

21. 9 

26 8 

31 4 

33 a 

33 2 

32 8 

31 0 

26. B 

21 B 

16 3 

23 7 

TEMP MN NIGHT 

10 3 

12 9 

17 6 

22 2 

26 9 

29 4 

28 7 

28 4 

26 3 

21 8 

16 a 

11 6 

21 1 

VAPOUR PRESS 

3 3 

4 6 

6 0 

6. 6 

8 0 

11 3 

10 7 

9 7 

8 B 

7 3 

6 6 

3 0 

7 3 

WIND 8PEED 2M 

1 3 

l 3 

1. 3 

1 3 

1. 3 

1. 3 

1. 3 

1 3 

1 3 

1 3 

1 3 

l 3 

1. 3 

SUNSHINE X 

60 

87 

92 

87 

82 

88 

94 

91 

81 

B2 

71 

84 

84 

TOT RADIATION 

333 

438 

333 

378 

389 

624 

644 

603 

317 

431 

330 

347 

302 

EVAPOTRANSP 

63 

81 

119 

130 

173 

184 

186 

169 

147 

119 

83 

63 

1339 


TYPE OF CROWING 

SEASON : ALL YEAR 

ROWD 

DRY 


DRY DAYS 363 

INTERM. DAYS 

0 

WET DAYS : 

0 


Copyrighted material 



COUNTRY 

: ALGERIA 


♦ STATION TAMANR ASSET 

• 

NUMBER 60680 







• LATITUDE! 

22. 47 

• LONGITUDE 

3 

31 4 

ELEVATION 

1 ! 1378 

MET 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

BEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

5 

1 

1 

3 

10 

3 

2 

10 

2 

1 

1 

1 

42 

TEMP AVERAGE 

U 3 

13. 3 

17. 1 

21 3 

23 1 

20 0 

20 3 

27 6 

23 7 

22 1 

10 0 

13 3 

21 0 

TEMP MEAN MAX 

19. 3 

21 6 

23. 3 

30 0 

33 2 

33 0 

33 0 

34 3 

32 7 

29 3 

23 3 

21 0 

28 3 

TEMP MEAN MIN 

3 B 

3. 3 

8 8 

13 2 

17 1 

21 0 

21 6 

21. 0 

e 

13 0 

10 3 

6 0 

13 3 

TEMP MEAN DAY 

14. 4 

16 3 

20 2 

24 7 

28 1 

30 3 

30 7 

30 0 

28 2 

24 6 

20 6 

16 1 

23 7 

TEMP MN NIGHT 

9 2 

11 . 1 

14 3 

18 9 

22 4 

23 3 

23 7 

23 0 

22 9 

19 1 

14 7 

10 2 

18 3 

VAPOUR PRESS 

3 0 

3. 0 

3 3 

3 2 

6 6 

6 7 

6 3 

7 2 

6 2 

6 2 

3 0 

3 7 

3 2 

WIND SPEED 2M 

1 3 

1 . 3 

1 . 3 

1 3 

1 3 

1 3 

1 . 3 

1 3 

1 3 

1 3 

1 3 

1 3 

1 3 

SUNSHINE X 

77 

80 

83 

77 

76 

68 

73 

77 

72 

77 

80 

79 

76 

TOT RADIATION 

360 

428 

310 

340 

361 

333 

338 

348 

487 

443 

389 

349 

475 

evapotransp. 

66 

92 

130 

133 

177 

166 

171 

164 

141 

123 

90 

74 

1347 


TYPE OF CROWING 

SEASON 

ALL YEAR 

ROUND 

DRY 


DRY DAYS 363 

INTERM 

DAYS 

0 

WET DAYS 

0 


COUNTRY 

ALGERIA 


• STATION : SIDI BEL 

ABBES 

« 

NUMBER 60313 







* LATITUDE! 

33 11 

* LONGITUDE 

-0 

38 • 

elevation 

486 

MET 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

48 

31 

39 

39 

30 

13 

1 

4 

11 

27 

62 

60 

393 

TEMP AVERAQE 

8 O 

10 0 

It 0 

13 7 

16 3 

20 3 

24 0 

24 3 

21 0 

16 2 

12 0 

a a 

13 3 

TEMP MEAN MAX 

14 I 

16 2 

17 3 

21 0 

23 3 

28 2 

32 8 

33 1 

20 3 

22 7 

17 a 

14 3 

22 4 

TEMP MEAN MIN 

1 8 

3 7 

4 3 

6 3 

9 1 

12. 3 

13. 0 

13. 6 

13 7 

9 7 

6 3 

3. 1 

B 4 

TEMP MEAN DAY 

10 2 

12 3 

13 3 

16 3 

18 9 

23 I 

27 0 

27 4 

23 3 

IB. 4 

13 6 

10 7 

17 9 

TEMP MN NIOHT 

6 3 

B 3 

9 0 

114 

13. 9 

17 4 

20 4 

20 6 

17 8 

13 1 

9 2 

6. 0 

12 8 

VAPOUR PRESS 

a b 

0 8 

9 8 

10 0 

11. 0 

14 3 

16 7 

17 3 

13 3 

13 3 

10 7 

9 2 

12 2 

WIND SPEED 2M 

! 5 

1 3 

t 3 

2 0 

2 0 

1 3 

1 3 

l. 3 

I 5 

2. 0 

2 0 

2 0 

1 7 

SUNSHINE X 

30 

4» 

61 

61 

67 

69 

74 

72 

39 

36 

38 

49 

60 

TOT RADIATION 

197 

246 

366 

443 

324 

334 

372 

318 

388 

300 

234 

179 

373 

EVAPOTRANSP 

18 

33 

36 

98 

127 

139 

170 

136 

102 

63 

32 

18 

1016 


TYPE OF GROWING SEASON NORMAL CROWING SEASON < WITH DRY PERIOD» 
DRY DAYS 204 INTERM DAYS 40 WET DAYS 121 

SEASON NR : 1 

SEASON BEGINS ON 19 OCT 

BEGIN HUMID ON 31 OCT 

HJHID PERIOD <122 DAYS» ENDS ON 1 MAR. 

END OF SEASON ON 29 MAR 

TOTAL. LENGTH OF SEASON IS 162 DAYS 


Copyrighted material 



Copyrighted material 


bénin 

bénin 


Copyrighted material 



Copyrighted material 


COUNTRY BENIN 


» STATION HANOI 


* NUMSCR *3306 


• LATITUDE 11 00 * LONGITUDE 2 96 • ELEVATION 293 NET 



JAN 

Ffc* 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

0 

1 

B 

33 

94 

134 

200 

300 

223 

46 

2 

0 

1067 

TEMP AVERAGE 

23 1 

87 a 

3D 6 

31 3 

29 B 

27 3 

26 0 

23 3 

23 7 

27 3 

26 3 

23 3 

27 4 

TEMP MEAN MAX 

33 6 

36 4 

39 0 

37 7 

33 3 

33 G 

30 B 

29 3 

30 6 

33 8 

34 6 

33 8 

34 1 

TEMP ML AN MIN 

IS 5 

19 1 

23 7 

23 e 

23 0 

23 0 

21 B 

21 3 

21 0 

19 7 

16 1 

16 0 

20 7 

TEMP MEAN DAY 

27. B 

31 0 

34 1 

33 9 

32 1 

30 3 

27 9 

26 9 

27 3 

29 2 

28 6 

28 3 

29 8 

TEMP MN NIGHT 

21 3 

24 9 

23 7 

29 7 

2B 4 

26 4 

24 6 

23 • 

23 9 

24 O 

21 7 

21 9 

23 0 

VAPOUR PRESS 

B 3 

9 8 

13. 3 

20 3 

23 0 

26 3 

27 0 

27 1 

27 2 

24 3 

14 0 

11. 0 

19 7 

WIND SPEED 2M 

2 0 

2 0 

1 0 

1 0 

2 0 

1 0 

S 0 

10 

1. O 

2. O 

1 0 

1 . 0 

13 

SUNSHINE X 

77 

78 

74 

72 

69 

71 

61 

46 

60 

74 

80 

73 

69 

TOT RADIATION 

447 

491 

314 

322 

307 

soe 

469 

411 

461 

488 

470 

42B 

476 

EVAPOTRANSP 

173 

178 

174 

166 

177 

142 

132 

120 

124 

160 

136 

130 

1814 


TYRE OF GROWING SEASON NORMAL GROW I NO SEASON «WITH DRY PERIOD» 
DRY DAVE 219 INTERN DAYS : 33 MET DAYS 113 

SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 14 MAY 

BEGIN HUMID ON 9 JUNE 
HUMID PERIOD (114 DAYS» ENDS ON 30 SEP 
END OF SEASON ON 7 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 147 DAYS 


COUNTRY BENIN 


• STATION NAT2T1N00U ♦ NUMBER 63319 

• LATITUDE 10. 19 • LONQITUDE : 1 23 # ELEVATION 461 MET 



JAN 

Ft» 

MAR 

APR 

MAY 

JJt 4 

JJL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

3 

8 

26 

73 

126 

139 

221 

254 

311 

118 

33 

3 

1339 

TEMP AVERAGE 

24 7 

28 2 

29 3 

29 0 

27 6 

23 a 

24 6 

24 2 

24. B 

26. 0 

26 0 

26 1 

26 3 

TEMP MEAN MAX 

34 1 

36. 6 

37 3 

33 8 

33 0 

31. B 

29 3 

28 3 

30 0 

33 0 

34 3 

33 8 

2 : I 1 

TEMP MEAN MIN 

18 6 

20 8 

22 8 

23 0 

22 3 

21 1 

21 0 

20 3 

20 3 

19 6 

17. B 

19 0 

20. 6 

TEMP MEAN DAY 

29 2 

31 6 

32. 7 

31 7 

29 6 

28 4 

26 B 

23 9 

26 9 

28 7 

29 1 

29 0 

29 1 

TEMP MN NIGHT 

23 7 

26. 0 

27 6 

27 2 

23 7 

24 3 

23 7 

23 0 

23 4 

23 7 

22 9 

23 9 

24 6 

VAPOUR PRESS 

8 2 

11 0 

18 0 

23 3 

26 0 

26 0 

26 0 

23. 3 

23 B 

24 3 

14 1 

12 0 

20 0 

WIND SPEED 2M 

1 0 

1 0 

l. 0 

1.0 

1. 0 

1. 0 

1 0 

1 0 

1 0 

l 0 

1 0 

1 0 

1 0 

SUNSHINE X 

72 

73 

6» 

63 

60 

61 

43 

33 

42 

63 

73 

67 

60 

TOT RADIATION 

436 

477 

492 

492 

468 

463 

394 

366 

389 

430 

438 

407 

441 

EVAPQTRANBP 

133 

138 

144 

133 

143 

126 

113 

108 

110 

130 

134 

127 

1381 


TYRE OF QRGWINO SEASON NORMAL GROWING SEASON (WITH DRY PERIOD) 
DRY DAYS 171 INTERM DAYS 34 WET DAYS 140 


SEASON NR l 

SEASON BEGINS ON 16 APR 

BEGIN HUMID ON 23 MAY 

HUMID PERIOD <141 DAYS) ENOS ON 12 OCT 
CNO OF SEASON ON 8 7 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 193 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY BENIN ♦ STATION PARAKOU * NUMBER 69330 

• LATITUDE * 21 • LONGITUDE 2.37 ♦ ELEVATION 3*3 NET 



JAN 

FtB 

MAR 

APR 

MAY 

JJN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

3 

12 

39 

80 

131 

162 

ISO 

196 

247 

111 

10 

4 

1177 

TEMP AVERAGE 

26 3 

28 1 

29 0 

28 3 

27 1 

29 7 

24 8 

24 9 

24 7 

23 7 

26 3 

26 1 

26 4 

TEMP MEAN MAX 

34 0 

36 3 

36 3 

34 9 

32 B 

31 9 

29 2 

28 3 

29 3 

32 0 

34 O 

33 3 

32 6 

TEMP MEAN MIN 

18 0 

21 1 

22 7 

23 9 

22 0 

20 6 

20 8 

20 6 

20 3 

19 7 

18 8 

18 8 

20 6 

TEMP Mt AN DAY 

29 2 

31 9 

32 O 

31 O 

29 3 

28 0 

26 9 

29 a 

26 4 

28 0 

29 l 

28 6 

28 a 

TEMP MN NIGHT 

23 B 

26 1 

27 2 

27 1 

29 9 

24 1 

23 4 

23 0 

23 1 

23 4 

23 4 

23 2 

24 4 

VAPOUR PRESS 

It 1 

14 8 

21 1 

24 9 

29 8 

29 3 

29 9 

23 3 

23 9 

24 0 

16 9 

16 8 

21 4 

WIND SPEED 2M 

l 0 

» 0 

2 0 

2 O 

2 0 

2 0 

2 0 

2 0 

1 . 0 

2. 0 

1 . 0 

1 . 0 

1 6 

SUNSHINE t 

69 

72 

66 

64 

99 

99 

37 

30 

38 

61 

72 

66 

37 

TOT RADIATION 

446 

493 

903 

906 

481 

498 

393 

372 

399 

464 

467 

426 

490 

EVAPOTRANSP 

137 

139 

181 

199 

149 

130 

117 

112 

108 

138 

133 

126 

1629 


TYPE OF CROWING SEASON NORMAL GROWING SEASON tWITH DRV PERIOD» 
DRY DAYS l 71 INTERN DAYS 97 WET DAYS 137 


SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 15 APR 

BEGIN HUMID ON 29 MAY 

HUMID PERIOD ( 130 DAYS I ENDS ON 9 OCT 
END OF SEASON ON 26 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 199 DAYS 


COUNTRY BENIN • STATION SAVE • NUMBER 69339 

* LATITUDE 7.99 • LONGITUDE } 2 26 • ELEVATION 200 «T 



JAN 

FLR 

KM» 

APR 

MAY 

JJU 

JUL 

AUG 

6EP 

OCT 

NO V 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

6 

18 

83 

112 

139 

162 

162 

131 

169 

127 

30 

6 

1146 

TEMP AVERAGE 

27. 2 

29 2 

29 0 

2fl i 

27 3 

26 1 

29 0 

24 6 

29 3 

a* a 

27 6 

27 9 

26 9 

TEMP MEAN MAX 

39. 0 

36 3 

36. O 

34 3 

33 0 

32 0 

29 7 

29 1 

30 O 

32 6 

34 7 

33 2 

33 0 

TEMP MEAN MIN 

21 1 

22 8 

23 0 

22 6 

22 2 

21 1 

21 3 

21. 0 

21 1 

21 t 

21 9 

20. B 

at. * 

TEMP MEAN DAY 

30 6 

32 1 

31 9 

30 6 

29 9 

28 9 

27 0 

26 9 

27 1 

28 9 

30 4 

29 2 

29 4 

TEMP MN NIOHT 

29 7 

27 3 

27 2 

24 4 

29 7 

24 6 

23 9 

23 3 

23 9 

24 6 

23 9 

24 6 

29 2 

VAPOUR PRESS 

20 7 

24 3 

26 9 

27 6 

27 7 

27 3 

26 2 

26. 0 

26 3 

26 2 

24 0 

22. 3 

29 9 

WIND SPEED 2M 

1 0 

10 

1 0 

2 0 

1 0 

l 0 

2 0 

1 0 

10 

0 9 

0 9 

0 9 

1 0 

SUNSHINE X 

61 

63 

60 

99 

96 

49 

33 

23 

29 

93 

69 

99 

90 

TOT RADIATION 

429 

467 

4S3 

471 

463 

431 

374 

391 

366 

439 

492 

412 

428 

EVAPOTRANSP 

131 

139 

191 

147 

134 

116 

112 

102 

109 

120 

122 

117 

1492 


TYPE OF GROWING SEASON NORMAL GROWING SEASON (WITH DRY PERIOD» 
DRY DAYS 127 INTERN DAYS 79 WET DAYS : 199 

SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 9 MAR 

BEGIN HUMID ON 13 MAY 

HUMID PERIOD <1*0 DAYS» ENDS ON 19 OCT 
END OF SEASON ON 2 NOV 
TOTAL LENOTM OF SEASON IS 239 DAYS 
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COUNT*/ BENIN 


♦ STATION BOH ICON • NUMBER 69338 

♦ LATITUDE 7 10 • LONGITUDE 2 04 t ELEVATION 167 NET 



JAN 

Ffc« 

MAR 

APR 

MAY 

J UN 

UL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

0 

33 

93 

143 

149 

194 

136 

93 

143 

140 

33 

13 

I 172 

TEMP AVERAGE 

28 1 

29 3 

29 1 

28 3 

27 3 

26 2 

23 2 

29. 0 

26 0 

26. 3 

27. B 

20 0 

27 3 

TEH F MEAN MA* 

34 5 

39 6 

33 0 

33 8 

32 3 

31. 3 

29 6 

29 l 

29 0 

32 9 

34 0 

32 a 

32 3 

TENP MEAN MIN 

22 7 

24 1 

23 8 

23 9 

23 3 

22 0 

21 7 

21 3 

21. 7 

22. 6 

22. 3 

22 3 

22 7 

TEHP MEAN DAY 

30 7 

31 9 

31 4 

30 3 

29 3 

28 3 

27 l 

26 7 

27 2 

29 3 

30 3 

29 3 

29 4 

TENP NN NIGHT 

26 6 

27 9 

27 4 

26 8 

26 3 

23 0 

24 2 

23 9 

24 2 

29 6 

26 0 

23 7 

23 8 

VAPOUR PRESS 

29 3 

27 3 

27 7 

29 3 

28 6 

27 3 

26 2 

29 9 

26 9 

26 6 

27 0 

26 0 

27 0 

WIND 3Ptt:D 2M 

t 0 

1 0 

2 0 

2 0 

2 O 

1 0 

2 O 

2 0 

1. 0 

1 . 0 

1 0 

1 0 

1 4 

SUNSHINE X 

61 

64 

33 

34 

33 

47 

32 

29 

30 

97 

66 

38 

90 

TOT RADIATION 

434 

474 

466 

466 

492 

<20 

368 

390 

370 

436 

439 

414 

427 

EVAPOTRANSP 

129 

* 131 

137 

144 

140 

113 

113 

112 

109 

128 

127 

123 

1328 


TYPE OF GROWING SEASON NORMAL QROWINQ SEASON «WITH DRV PERIOD) 

DRV DAVE 126 INTERN DAYS 87 WET DAYS 132 

SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON B MAR 

DEGIN MUNID ON 14 APR 

HUNID PERIOD ( 18 DAYS» ENDS ON 1 MAY 
DEO IN HUNID ON 9 NAY 

HUNID PERIOD < 83 DAYS I ENDS ON 30 JULY 
BEGIN HUNID ON 00 AUG 
HUMID PERIOD < 34 DAYS) ENOS ON 22 OCT 
END OF SEASON ON 2 NOV 
TOTAL LENOTH OF SEASON 19 240 DAYS 

COUNTRY : BENIN • STATION COTO«WOU 4 NUMBER 63344 

• LATITUDE 6.21 • LONGITUDE 223 ♦ ELEVATION : 9 MET 



JAN 

FfcR 

MAR 

APR 

MAY 

UJM 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

19 

39 

96 

131 

199 

363 

131 

47 

86 

139 

33 

16 

1329 

TENP AVERAGE 

27 2 

28 3 

23 B 

28 2 

27 6 

26 3 

26 0 

29 7 

26 0 

26 3 

27 3 

27 3 

27. 1 

TENP NEAN NAX 

30 7 

32 0 

32 3 

32 1 

31 3 

30. 0 

2B 7 

28 1 

28 8 

30 2 

31 1 

32 7 

30 7 

TENP MEAN NJN 

,'4 0 

23 6 

23 6 

23 3 

24 3 

23 2 

23 7 

23 2 

23 3 

23 6 

24 O 

23 3 

24 1 

TENP NEAN DAY 

28 6 

30 0 

30 3 

30 0 

29 3 

27 0 

27 1 

26 9 

27 1 

28 1 

28 8 

29 7 

28 6 

TENP MN NI ONT 

26 2 

27 7 

27. B 

27. 6 

26 7 

23 4 

29 3 

24 7 

29 2 

as. 6 

26 2 

26 2 

26 2 

VAPOUR PRESS 

30 3 

32 2 

31 8 

32 0 

31 2 

29 9 

2B 9 

2B 9 

28 9 

29 9 

30 6 

29 6 

30. 2 

WIND SPEED 2M 

1 0 

2 0 

2 9 

2 0 

2 0 

2 0 

2 9 

2 9 

2 9 

2 O 

1 3 

1 3 

2 0 

SUNSHINE X 

39 

62 

64 

63 

36 

44 

42 

41 

42 

99 

68 

62 

33 

TOT RADIATION 

432 

471 

301 

507 

460 

406 

401 

408 

413 

466 

471 

432 

447 

EVAPOTRANSP 

119 

129 

130 

143 

136 

114 

120 

120 

121 

131 

124 

124 

1943 


TYPE Œ GROWING SEASON NORMAL GROWING SEASON (WITH DRY PERIOD) 
DRY DAYS 14B INTERN DAYS 102 WET DAYS US 
SEASON NR I 

SEASON BEGINS ON 11 NAP 

BEGIN MUNID ON 22 APR 

FWHID PERIOD f 91 DAYS) ENDS ON 21 JULY 
END OF SEASON ON 3 AUQ 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 148 DAYS 
SEASON NR 2 

SEASON BEGINS ON l SEP 

BEDIM MUNID ON 1 OCT 

MUNID PERIOD ( 26 DAYS ) ENDS ON 26 OCT 
END OF SEASON ON 10 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON TS 71 DAYS 


Copyrighted material 



Copyrighted material 

i i 


Cameroon 

Cameroun 

Copyrighted material 



« 


Copyrighted material 


COUNTRY CAMfRGGN ♦ STATION MARCUA • NUMBER 64831 

• LATITUOC 10 27 • LONGITUDE 14. 13 • ELEVATION : 422 MET 



JAN 

FfcS 

NAP 

APH 

NAY 

J'JN 

JUL 

AUC 

3«P 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

0 

0 

1 

13 

66 

117 

196 

260 

134 

24 


0 

0 

841 

TENP AVERAGE 

23. 0 

27 2 

31 2 

32 3 

31 0 

28 0 

26 2 

23 3 

a* d 

28 0 

27 

6 

23. 3 

27 B 

TENP MEAN MAX 

33 0 

33 6 

38 7 

39 6 

37 3 

34 0 

31 1 

29 8 

31 2 

33 0 

33 

3 

33 3 

34 3 

TENP MEAN MIN 

17 1 

19 2 

23 3 

23 2 

24 2 

22 2 

21 3 

21 1 

21 0 

20 8 

19 

6 

17 3 

21 1 

TENP MEAN DAY 

27 9 

30 4 

33 9 

33 0 

33 2 

30 2 

28 O 

27 0 

27 9 

30 4 

30 

4 

28 1 

30 2 

TENP MW NIGHT 

22 4 

24 6 

28 3 

29 9 

28 3 

26 0 

24 3 

23 8 

24 1 

23 1 

24 

4 

22 1 

23 3 

VAPOUR PRESS 

7. 3 

7 0 

8 6 

14 3 

20 3 

2< 1 

23 1 

23 6 

23 8 

21 0 

12 

0 

9. 0 

16 7 

WIND SPEED 2N 

l. 4 

2 0 

1 9 

1 6 

1 9 

1 6 

1 3 

1 1 

O 9 

1 l 

1 

4 

1. 3 

1 3 

5UNSM I NL X 

84 

B4 

73 

67 

66 

61 

32 

44 

33 

71 

73 

84 

68 

TOT RADIATION 

476 

317 

311 

301 

492 

463 

430 

402 

441 

479 

437 

463 

469 

EVAPOTRANSP 

143 

178 

213 

197 

194 

148 

132 

122 

124 

132 

132 

143 

1402 


TYPE OF SHOWING SEASON NORMAL CHOW INC SEASON (WITH DRV PERIOD) 
DRY DAYS 239 INTERN DAYS : 36 WET OAYS 90 

SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 29 NAY 

BEGIN HUMID ON 23 JLTsR 
HUMID PERIOD < 41 DAYS) ENDS ON 23 SEP 
END OF SEASON ON 2 OCT 
TOTAL Lf NOTH OF SEASON IS 127 DAYS 


COUNTRY CAMEROON • STATION RAFLE • NUMBER 64832 


• LATITUDE 10.03 • LONGITUDE 14 27 ♦ ELEVATION 389 MET 



JAN 

F4A 

MAR 

APR 

MAY 

JJU 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

O 

0 

4 

26 

72 

130 

199 

236 

178 

31 

2 

0 

878 

TENP AVERAGE 

23 6 

27 7 

31 3 

32 3 

30 3 

27 6 

26 0 

23 3 

26 0 

2B 0 

28 3 

26 0 

27 9 

TENP MEAN NAX 

33 3 

33 8 

33 8 

39 0 

36 8 

33. 1 

30 6 

29 7 

31 0 

34 3 

36 0 

34 0 

34 4 

TEMP MEAN NIN 

18 2 

20 2 

23 8 

23 3 

24 1 

23 2 

21 3 

21 0 

20 8 

21 2 

20 3 

18 3 

21 3 

TEN P MEAN DAY 

28 3 

30 8 

34. 0 

34 7 

32 7 

29 9 

27 7 

26 4 

27 7 

30 2 

30 9 

29 0 

30 3 

TEMP MN NIGHT 

23. 2 

23 4 

23 7 

29 9 

28 2 

26 4 

24 4 

23 7 

23 9 

23 2 

23 1 

23 2 

23. 6 

VAPOUR PRESS 

8 2 

7 3 

10. 3 

17 5 

20 7 

24 0 

24 7 

23 2 

23 6 

22 0 

13 2 

9 3 

17 4 

WIND SPEED 2M 

2 0 

2 3 

2 0 

2 0 

2. 2 

2 2 

2 0 

1 6 

1. 1 

1. 0 

1 6 

1. 9 

l e 

SUNSHINE X 

94 

03 

70 

66 

66 

62 

30 

43 

34 

68 

70 

93 

67 

TOT RADIATION 

478 

313 

320 

496 

49 i 

468 

421 

397 

437 

469 

470 

469 

469 

CVAPOTRANSP 

171 

18A 

212 

202 

142 

133 

136 

126 

123 

146 

162 

163 

1974 


TYPE OF CROWING SEASON NORMAL GROW I NO StASON <WITM DRY PERIOD) 
DRY DAYS 234 INTERM DAYS 34 WET DAYS 97 

SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 26 NAY 

8C0IN MUHIO ON 23 JUNE 

HJMID PERIOD I 90 DAYS) ENDS QN 28 SEP 
£140 OF SEASON ON 4 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 132 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY : CAMEROON ♦ STATION CARGUA » NUMBER 64860 

♦ LATITUDE T 30 * LONGITUDE : 13.23 ♦ ELEVATION 2*4 MET. 



JAN 

FEtt 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

O 

1 

3 

38 

122 

133 

170 

224 

214 

73 

1 

1 

1014 

TEMP AVERAGE 

36 3 

29 0 

22 l 

32 3 

30 0 

27 2 

26 2 

26 O 

26 0 

27 6 

28 O 

26 3 

» 1 

TEMP MEAN MAX 

33 0 

37 2 

39 3 

38 3 

36 0 

32 1 

30 3 

30. 0 

30 7 

33 3 

36 O 

33 3 

34. 3 

TEMP MEAN MIN 

10 0 

21 1 

24 3 

26 0 

24. 3 

22 1 

22 0 

21 7 

21 3 

21 7 

19 7 

17 7 

21 7 

TEMP nt AN DAY 

29 6 

32 l 

34. 7 

34 3 

32 3 

28 9 

27 8 

27 3 

27 7 

29 7 

30 7 

29 6 

30 4 

TEMP MN NIOHT 

23 6 

26 4 

29 4 

30 1 

28 2 

23 3 

24 7 

24 3 

24 3 

23 3 

24. 7 

23 0 

23 8 

VAPOUR PRESS 

0 A 

8 3 

12 7 

20 0 

23. 0 

26 7 

26 3 

26 3 

26 3 

23. 2 

17 0 

8 6 

19 3 

WIND SPEED 2M 

1 6 

2. 0 

2 6 

3 0 

2 9 

2 7 

2. 6 

2 3 

2 1 

2 2 

2. 1 

1 8 

2. 3 

SUNSHINE X 

7* 

81 

70 

64 

63 

60 

49 

44 

33 

74 

82 

83 

66 

TOT RAD t AT I ON 

463 

311 

301 

487 

483 

*37 

413 

400 

434 

493 

480 

468 

467 

EVAPOTRANBP 

168 

189 

240 

221 

188 

147 

137 

133 

131 

137 

181 

172 

2063 


TYRE OT QROWINO SEASON NORMAL OROWINO SEASON (WITH DRY PERIOD! 
DRY DAYS 203 INTERN DAYS 49 WET DAYS : 113 

SEASON NR : t 

SEASON BEGINS ON 3 MAY 

BEGIN HUMID ON 10 JUNE 
HUMID PERIOD <11* DAYS) ENDS ON t OCT 
END OT SEASON ÛN 14 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 163 DAYS 


COUNTRY CAMEROON * STATION N9AGUNDERE • NUMBER 64070 






• LATITUDE 

7. 21 

• LONGITUDE 

13 

34 • 

ELEVATION 

1 : 1104 

MET 


JAN 

Ft* 

MAR 

APR 

MAY 

UUN 

M. 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

2 

2 

49 

134 

206 

237 

280 

300 

233 

146 

12 

2 

1603 

TEMP AVERAGE 

21. 3 

22 3 

24 0 

23 7 

22 7 

21 B 

21. 3 

21 3 

21 3 

22 0 

21 8 

21 2 

22 1 

TEMP MEAN MAX 

30 1 

31. 3 

31. 2 

□0 2 

28 3 

26 6 

23. 8 

26 0 

27 0 

21 1 

29 3 

30 3 

28 B 

TEMP MEAN MIN 

12. 7 

13 3 

16 6 

17 3 

17 1 

17. 0 

16 B 

16. 7 

16 0 

13 7 

14. 2 

12 0 

13 3 

TEMP MEAN DAY 

24 5 

23 8 

26 3 

26 1 

24 9 

23 3 

22 9 

23 0 

23. 3 

24 2 

24 4 

24 3 

24 3 

TEMP MN NIGHT 

18 4 

19 4 

21 3 

21 3 

20 0 

20 1 

19 6 

19 6 

19 4 

19 6 

18 8 

17 7 

19 7 

VAPOUR PRESS 

8 8 

9 7 

14 7 

19 0 

20 7 

20 3 

20. 2 

20 3 

20 1 

19 5 

13. 3 

10 B 

16 7 

WIND SPEED 2H 

t. 0 

1.0 

1 0 

1 0 

1 0 

1 0 

t 0 

1 0 

1 0 

1 0 

1 0 

1 0 

1 0 

SUNSHINE X 

73 

7/ 

38 

48 

47 

40 

30 

31 

36 

47 

72 

79 

33 

TOT RADIATION 

466 

306 

437 

420 

407 

371 

334 

343 

367 

397 

464 

469 

416 

evapotransp 

123 

124 

139 

121 

113 

100 

97 

99 

101 

110 

113 

l 18 

1362 


TYPE OF CROWING SEASON NORMAL GROWING SEASON (WITH DRY PERIOD) 
DRY DAYS 143 INTERM DAYS 23 WET DAYS : 197 

SEASON W 1 

SEASON BEGINS ON 24 MAP 

BEGIN HUMID ON 10 APR 

HUMID PERIOD (198 DAYS) ENDS ON 24 OCT 
END OF SEASON ON 1 NOV 
TOTAL LLNOTN OF SEASON IS 223 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY CAMEROON ♦ STATION ROUND JA * NUMBER 648*3 

• LATITUDE 9 3* • LONGITUDE : 10 43 t ELEVATION 1210 MET. 



JAN 

FLA 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRCCIPMATION 

7 

43 

118 

199 

208 

21 B 

302 

324 

389 

248 

69 

ie 

2096 

TEMP AVERAGE 

22 1 

22 6 

22 7 

22 1 

21 9 

20 9 

20 0 

20 l 

20 1 

20 7 

21 3 

21 9 

21 3 

TEMP MEAN MAI 

29 9 

29 8 

23 7 

28 0 

27. 0 

29. 7 

29 2 

39 6 

26 0 

26 9 

27 3 

20 9 

27 3 

TEMP MEAN MIN 

16. 0 

16 1 

18 0 

17 8 

17 0 

16 7 

17 0 

17. 0 

16 2 

16 9 

16. B 

16 3 

16 8 

TEMP MEAN DAY 

29 2 

23 4 

29 3 

24 7 

23. B 

22 a 

22 6 

22 8 

22. 9 

23. 3 

23 9 

24 6 

23 9 

TEMP MN NIGHT 

20 4 

20 6 

21 9 

21. 1 

20. 2 

19. 6 

19 6 

19 7 

19 3 

14. 6 

20 0 

20 1 

20 1 

VAPOUR PRESS 

14. 2 

14 3 

19 0 

20 0 

20. 9 

20 0 

19. 9 

19 9 

19 9 

19 9 

17 7 

14 7 

18 1 

WIND SPEED 2M 

1 9 

1. 9 

1. 9 

1 9 

1. 9 

1 9 

1 9 

1 9 

1. 9 

1 9 

» 9 

1 9 

1 9 

SUNSHINE X 

70 

71 

98 

94 

96 

46 

34 

33 

36 

40 

66 

74 

93 

TOT RADIATION 

473 

906 

479 

464 

498 

411 

370 

377 

393 

427 

467 

476 

441 

EVAP0TRAN8P 

127 

129 

130 

117 

113 

97 

94 

97 

97 

107 

no 

119 

1333 


TYPE OF CROW I NO SEASON NORMAL CROW IN© SEASON (WITH DRV PCR 1 00 J 
DRY DAY? 99 INTERM. DAYS 38 WET DAYS 223 


SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 23 FEB 

SEC IN HUMID ON 2l MAR 

HUMID PERIOD 122* DAYS) ENDS ON 4 NOV 
ENO OF SEASON ON 16 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 267 DAYS 


COUNTRY CAMEROON • STATION DOUALA » NUMBER 64910 

• LATITUDE 4 CO • LONGITUDE 9 44 • ELEVATION ! 9 MET 



JAN 

FfcR 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

precipitation 

94 

73 

IBB 

236 

293 

939 

790 

824 

723 

430 

163 

49 

4314 

TEMP AVERAGE 

27 0 

27 9 

27 9 

27 9 

27 0 

26 0 

24 9 

24 9 

29 9 

29 9 

26 9 

27. 0 

26 3 

TEMP MEAN MAX 

31. 0 

32 0 

32 0 

32 0 

31. 0 

29 0 

27 0 

27 0 

28 0 

29 O 

30 0 

31 0 

29 9 

TEMP MEAN MIN 

23. 0 

23 0 

23 0 

23 0 

23 0 

23 0 

22 0 

22 0 

23 0 

22 0 

23 0 

23. 0 

22 8 

TEMP MEAN DAY 

28 4 

29 l 

29 1 

29 1 

28. 4 

27 1 

29 4 

29 4 

26 4 

26. 8 

27 7 

211 4 

27 6 

TEMP MN NIGHT 

29. 6 

29 9 

29 9 

29. 9 

29 6 

24 9 

23 6 

23 6 

24 6 

24 2 

29 2 

29 9 

29 0 

VAPOUR PRESS 

27 9 

27 2 

27 2 

27 9 

27 9 

27 9 

29 9 

23 9 

27 9 

29 9 

27 9 

27. 9 

27 1 

WIND SPEED 2M 

0 0 

0 B 

0 6 

0 6 

0 4 

0 e 

0 6 

0. 6 

0. 6 

O 4 

0. 4 

0. 4 

0 6 

SUNSHINE X 

32 

42 

36 

41 

39 

23 

11 

11 

19 

29 

34 

39 

29 

TOT RADIATION 

391 

407 

398 

413 

376 

323 

283 

293 

329 

361 

363 

394 

334 

evapotransp 

10B 

111 

122 

119 

111 

99 

B6 

09 

99 

104 

101 

104 

1249 


TYPE OF ©ROWING SEASON NORMAL ORUWINO SEASON (WITH OR Y PERIOD) 
DRV DAYS : 41 INTERM DAYS S3 WET DAYS : 272 


SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 17 JAN 

END OF SEASON ON l FEB 

TOTAL LENGTH OF SEASON IS 16 DAYS 

SEASON NR 2 

SEASON BEGINS ON 4 FEB 

BEGIN HUMID ON 27 FEB 

HUMID PERIOD «273 DAYS) ENDS ON 26 NOV 
END or SEASON ON 10 DEC. 

TOTAL LENGTH OF SEASON IS 310 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY CAMEROON • STATION BATOUR1 • NUMBER 64931 

* LATITUDE 4.23 • LONGITUDE 14 22 • ELEVATION *96 MET 



JAN 

F£A 

MAR 

APR 

MAY 

JJN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

31 

DO 

119 

133 

1B4 

173 

112 

161 

217 

274 

117 

34 

1623 

TEMP AVERAGE 

23 3 

24. 9 

23. 3 

23. 3 

24. 3 

24 0 

23 0 

23 0 

23 3 

24 0 

23 3 

23 3 

24 0 

TEMP MEAN MAX 

30 0 

31. 0 

31. 0 

31 0 

30 0 

29 0 

27 0 

27 0 

28 O 

29 0 

29 O 

30 0 

29 3 

TCMP MEAN MIN 

17 O 

10 0 

20 0 

20 0 

19 0 

19 0 

19 0 

19 O 

19 0 

19 O 

10 O 

17 0 

IS 7 

TEPT MEAN DAY 

23 8 

26. B 

27 3 

27 3 

26 3 

23 e 

24 4 

24 4 

23 1 

23 8 

23 3 

23 8 

29. 9 

TEMP MN NIGHT 

21 2 

22 2 

23 9 

23 3 

22 3 

23 3 

21 3 

21 3 

21 8 

22 1 

21 4 

21 0 

22. 1 

VAPOUR PRESS 

21 3 

2 i a 

23. B 

24 3 

24 3 

23 S 

23 1 

23 1 

23 1 

23 3 

33 3 

21 7 

23 1 

WIND SPEED 2M 

0 4 

O. 6 

0 6 

o e 

0 6 

0 4 

0 4 

0 6 

0. 8 

O 3 

0 8 

0 4 

0. 6 

SUNSHINE X 

44 

90 

42 

48 

30 

37 

27 

23 

31 

3B 

30 

90 

41 

TOT RADIATION 

390 

434 

420 

440 

432 

374 

341 

345 

374 

393 

417 

403 

396 

CVAPOTRANSP. 

102 

106 

119 

119 

113 

96 

93 

93 

101 

103 

102 

lOl 

1291 


TYPE OF GROWING SEASON NORMAL CROW I NO SEASON (WITH OR Y PERIOD» 
DRY DAYS 74 INTERM DAYS 43 I^T DAYS 249 

SEASON NR ] 

SEASON BEGINS ON 17 FEB 

DEO IN HUMID ON 13 MAR 

HUMID PERIOD (249 DAYS» ENDS ON 10 NOV 
END OF SEASON ON 3 DCC 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 292 DAYS 


COUNTRY ; CAMEROON • STATION : YAOUNDE ♦ NUMBER 64930 

* LATITUDE 3. DO ♦ LONGITUDE : U 31 • ELEVATION : 760 MET 



JAN 

Ft* 

HAR 

APR 

MAY 

J'JU 

JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

24 

63 

149 

200 

212 

183 

76 

79 

229 

312 

133 

28 

1684 

TEMP AVER AO E 

24 0 

24 5 

84 8 

24 2 

23 7 

23 0 

22 1 

22. 2 

23 0 

23 0 

23 3 

23 0 

23 4 

TEMP MEAN MAX 

29 0 

29 ■ 

29 3 

29 2 

28 3 

28 3 

23 5 

26 0 

27 3 

27 6 

28 2 

28 2 

28 1 

TEMP MEAN MIN 

19 0 

19 2 

19 9 

19 2 

19 0 

17 7 

16 8 

18 3 

18 3 

18 2 

18 3 

19 D 

IB S 

TEMP MEAN DAY 

29 8 

26 4 

26 2 

26 0 

23. 3 

24 9 

23 4 

23 6 

24 3 

24 6 

23 1 

23 4 

23 1 

TEMP MN NIGHT 

22 2 

22 6 

22 7 

22 4 

22 0 

21 1 

20 9 

20 9 

21 3 

21 1 

21 3 

22 2 

21 7 

VAPOUR PRESS 

22 6 

22 9 

23 3 

23 6 

23 7 

23 0 

22 0 

22 0 

22 6 

23 0 

23 3 

22. 8 

22 9 

WIND SPEED 3M 

1. 0 

1. 0 

10 

1. 0 

1. 0 

1. 0 

l 0 

1 0 

1 0 

1 0 

1 0 

1. 0 

1 0 

■UMSH ! m * 

46 

49 

40 

42 

39 

31 

24 

24 

28 

34 

43 

40 

37 

TOT RADIATION 

400 

429 

413 

416 

390 

331 

329 

340 

363 

380 

393 

400 

233 

CVAPOTRANSP 

109 

ioa 

110 

111 

106 

93 

91 

93 

99 

103 

101 

106 

1240 


TYPE OF GROW INC SEASON NORMAL ©ROWING SFASON (WITH DRY PERIOD» 

DRY DAYS 68 INTERM. DAYS B1 WET DAYS : 216 

SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 10 FEB 

BEGIN HUMID ON 3 MAR 

HUMID PERIOD <127 DAYS) ENDS ON 7 JULY 
BEGIN HUMID ON 24 AUO 
HUMID PERIOD < 91 DAYS) ENDS ON 22 NDV 
END OF SEASGN ON 4 DEC 

total length of SEASON is 299 davs Copyrighted material 



country Cameroon ♦ station lcmie « number 64«>6i 

♦ LATITUDE 3. O* • LONGITUDE : 13 37 • ELEVATION 624 MET 



JAN 

Ft* 

MAR 

APR 

MAY 

JJN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

40 

42 

123 

182 

179 

141 

83 

133 

268 

233 

131 

42 

1641 

TEMP AVERAGE 

23 0 

23 3 

24 0 

24 3 

24 0 

23. 3 

22 3 

23 0 

23 3 

23 3 

23 3 

23 0 

23. 3 

TEMP MEAN MAX 

28 0 

29 0 

29 0 

30 0 

29 0 

28 0 

26 0 

27 0 

20 0 

28 0 

28 0 

20 0 

28 2 

TEMP MEAN MIN 

18 0 

10 O 

19 0 

19. 0 

19 0 

19. 0 

19 0 

19 0 

19 0 

19 0 

19 0 

18 0 

i8 a 

TEMP MEAN DAY 

24. 8 

23 3 

23 8 

26 3 

23 8 

23 1 

23. 0 

24. 4 

23. 1 

23 S 

23. 1 

24 8 

23 1 

TEMP MN NIGHT 

21. 2 

21 3 

22 2 

22. 3 

22 2 

21 9 

21. 2 

21 3 

21 e 

21 0 

21 8 

21. 1 

21 7 

VAPOUR PRESS 

20. I 

20. 1 

21 3 

21 3 

21 3 

21. 3 

21 3 

21. 3 

21 3 

21 3 

21 3 

20 1 

21 2 

WIND SPEED 2M 

0 6 

0 6 

0 4 

0. 4 

0. 6 

0 6 

0 6 

0. 8 

0 8 

0 6 

0 4 

0 4 

0 6 

SUNSHINE X 

36 

48 

48 

48 

40 

4B 

40 

40 

40 

40 

48 

34 

46 

TOT RADIATION 

439 

431 

444 

438 

420 

407 

303 

397 

408 

404 

416 

431 

41B 

EVAPOTRAN3P 

109 

103 

116 

113 

111 

101 

98 

106 

108 

109 

103 

104 

1281 


TYPE OF GROWING SEASON NORMAL GROWING SEASON (WITH DRY PERIOD) 
DRY DAYS 39 INTERN DAYS 83 WET DAYS 221 

SEASON NR : l 

SEASON BEGINS ON 3 FEB 

BEGIN HUMID ON 12 MAR 

HUMID PERIOD 4 113 DAYS > ENOS ON 2 JULY 
BEGIN HUMID ON 6 AUO 

HUMID PERIOD 4110 DAYS) ENDS ON 23 NOV 
END OF SEASON ON 8 DEC 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 307 DAYS 


COUNTRY : CAMEROON * STATION KRIBI * NUMBER 44971 

♦ LATITUDE 2.37 • LONGITUDE 9.34 • ELEVATION 14 MET 



JAN 

FfcR 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SCP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

102 

128 

203 

264 

378 

237 

117 

234 

312 

340 

197 

96 

3028 

TEMP AVERAGE 

27 O 

26 3 

26 3 

26 3 

26 0 

23 3 

24 3 

24 3 

23 0 

23 0 

26 0 

26. 0 

23 0 

TEMP MEAN MAX 

30 0 

30. 0 

33 0 

30 0 

29 0 

28 0 

27 0 

27 0 

27 0 

28 0 

29 0 

29 0 

20 7 

TEMP MEAN MIIN 

24. O 

23. 0 

23 0 

23 0 

23 0 

23. 0 

22 0 

22 0 

23 0 

22 0 

23 0 

23 0 

22 8 

TEMP ftAN DAY 

28 1 

27 8 

27 8 

27 8 

27 » 

26 4 

23 4 

23 4 

23 7 

26 1 

27 1 

27 1 

26 8 

TEMP 194 NIGHT 

23 9 

23 3 

23. 2 

23 2 

24 9 

24 6 

23 6 

23 6 

24 3 

23 9 

24 9 

24 9 

24 7 

VAPOUR PRESS. 

28 8 

27. 0 

27 0 

27 1 

27 1 

27 O 

23 0 

23. 3 

27 1 

27. 1 

27 l 

27. 1 

26 9 

WIND SPEED 2M 

1 0 

1 0 

0 8 

0 6 

0 8 

1 2 

1 2 

0 0 

0 8 

0 8 

0 6 

1 0 

0 9 

SUNSHINE X 

36 

48 

48 

48 

40 

«0 

40 

40 

40 

40 

48 

36 

46 

TOT RADIATION 

440 

432 

444 

437 

419 

379 

382 

397 

407 

404 

417 

432 

413 

EVAPOTRANSP 

124 

112 

126 

118 

113 

103 

103 

107 

107 

109 

no 

117 

1333 


TYPE OF GROWING SEASON NORMAL OROWING SEASON (KO DRY PERIOD) 
DRV DAYS 0 INTERN. DAYS 60 WET DAYS 333 

BEGIN HUMID ON 3 PCO 

HUMID PERIOD 4 3*36 DAYS) ENDS ON 3 DEC 
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canary islands 
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COUNTRY : CANARY I SLANTS • STATION STA CRUZ DC TENtTR 1 FZ « NUMBER *0090 

• LATITUDE 38 36 • LONGITUDE : -1*. 13 * ELEVATION 46 PCT 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

MU 

ML. 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

39 

39 

2B 

14 

6 

1 

0 

0 

3 

30 

49 

30 

239 

TEMP AVERAGE 

17 3 

17 4 

18. 1 

19 1 

20 3 

22 2 

24 2 

24. 9 

24 2 

22 0 

20 3 

18 3 

20. 7 

TEMP MEAN MAX 

20 * 

20 6 

21 7 

22 S 

23 9 

2* 1 

28 3 

29 4 

27. 8 

26. 1 

23 3 

21 7 

24 4 

TEMP NE AN MIN 

14 4 

14 4 

13. 0 

13. 6 

16 7 

18 9 

20 6 

21 1 

21 t 

19 4 

17 2 

13 6 

17 3 

TEMP FEAN DAY 

18. 6 

10 6 

19, 6 

20 5 

21 6 

23 B 

23 8 

26 7 

23. 6 

23. 9 

21 3 

19 7 

22 1 

TEMP NN NIGHT 

16 6 

1*. 6 

17. 3 

18. I 

19. 1 

21 2 

22 9 

23 3 

23. 0 

21 2 

18 9 

17 2 

19 6 

VAPOUR PRESS 

12 fl 

12 3 

12. B 

13. 1 

14. 0 

13 2 

1*. 3 

17 9 

18 4 

17 7 

13. 6 

13. 9 

13 0 

WIND SPEED 2M 

3. 0 

3. 1 

3 3 

3 4 

3 4 

3. 3 

3. 1 

3 0 

2 B 

2. 7 

2 6 

2, 3 

3 0 

SUNSHINE X 

36 

39 

62 

63 

72 

7B 

81 

80 

68 

37 

33 

32 

63 

TOT RADIATION 

290 

337 

441 

320 

393 

638 

*46 

606 

492 

376 

300 

264 

460 

EVAPOTRANSP 

74 

83 

113 

13* 

139 

170 

183 

173 

137 

103 

79 

64 

147* 


TYPE OF ©ROWING SEASON INTERMEDIATE SEASON 


DRY DAYS 273 INTERM. DAYS 90 WET DAYS 0 

SEASON NR : X 

SEA50N BEGINS ON 31 JAN 

END OF SEASON ON 10 FEB 

TOTAL LENGTH OF SEASON IS 10 DAYS 

SEASON NR : 2 

SEASON B CO I NS ON 2 NOV 

END OF SEASON ON 21 JAN 

TOTAL LENGTH OF SEASON IS 00 DAYS 


COUNTRY ; CANARY ISLANDS ♦ STATION : LA LUZ Y LAS PALMAS • NUMBER *0031 

♦ LATITUDE 28. OB • LONOITUDE : -13 23 • ELEVATION ! * MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

0€C 

YEAR 

PRECIPITATION 

21 

21 

13 

6 

2 

2 

1 

l 

3 

19 

33 

23 

143 

TEMP AVERAGE 

18 2 

IB 3 

18 9 

19 3 

20. 3 

21. B 

23 0 

23 7 

23 9 

23 4 

21 6 

19 3 

21 0 

TEMP MEAN MAX 

21. 0 

21. 0 

22 3 

23 0 

24 0 

23 7 

27 3 

2B 3 

27. 3 

27 3 

24 3 

22 3 

24 3 

TEMP MEAN MIN 

13 4 

13. 6 

13. 3 

1*. 0 

17. 0 

17. 9 

18 7 

19. 1 

20 3 

19. 3 

18 9 

16 1 

17 3 

TEMP MEAN DAY 

19. 2 

19. 3 

20 2 

20 8 

21 B 

23. 2 

24 3 

23 3 

23 2 

24 7 

22 3 

20 4 

22 3 

TEMP MN NIGHT 

17, 4 

17 3 

17, 8 

18 4 

19 3 

20 4 

21 3 

21 8 

22 4 

21. 6 

20 4 

17 0 

19 7 

VAPOUR PRESS 

19. 9 

16. 0 

16. 1 

17. 2 

10 3 

19. 9 

22 9 

22 0 

23 3 

22 b 

19 9 

18 3 

19 4 

WIND SPEED 2M 

2 1 

2 1 

2. 3 

2. 7 

2. 7 

2. 9 

3 0 

2 6 

2 I 

1 7 

1. 8 

3 0 

2 4 

SUNSHINE X 

47 

32 

3B 

33 

33 

49 

44 

49 

39 

39 

4B 

44 

31 

TOT RADIATION 

267 

333 

427 

476 

301 

493 

465 

464 

434 

38* 

287 

243 

399 

EVAPOTRANSP 

37 

64 

97 

109 

123 

127 

123 

128 

109 

90 

64 

48 

1141 


TYPE OF GROWING SEASON INTERMEDIATE SEASON 


DRY DAYS : 321 INTERM. DAYS : 44 WET DAYS : O 

SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON B NOV 

END OF SEASON ON 23 0€C 

TOTAL LENGTH OF SEASON IS 44 DAYS 
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COUNTRY C RFC VERDE * STATION PONT A DO SQL S ANT AO • NUMBER 0382 

• LATITUDE 17.12 • LONOITUDE -23.06 • ELEVATION : 16 NET 



JAN 

FES 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

sM. 

AU© 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

2 

7 

e 

1 

0 

0 

8 

39 

60 

49 

39 

20 

233 

TENP AVERAGE 

21. 3 

21. 1 

21 3 

22 0 

22 a 

23 3 

24 3 

23 3 

26. 0 

23. 7 

24 3 

22 3 

23 4 

TEMP MEAN WAX 

23 0 

23. 0 

23 3 

23. B 

24. 6 

23. 3 

26 0 

27. 2 

27 7 

27 6 

36 1 

24 0 

23 1 

TEMP MEAN MIN 

19 7 

19 3 

19 6 

20 1 

21 0 

21 0 

22 3 

23. 6 

24. 2 

23. 8 

22 7 

21. 0 

21. 6 

TENP MEAN DAY 

22 0 

21 a 

22 1 

22 6 

23. 4 

24 2 

24 9 

26 0 

26 6 

26 4 

23 0 

23 0 

24 0 

TENP HN NIGHT 

20. B 

20. 6 

20 e 

21 3 

22 2 

22 9 

23 6 

24 7 

25 3 

24 9 

23. 7 

21. 9 

22 7 

VAPOUR PRESS 

10 3 

17. e 

16 2 

19. 0 

20 0 

21. 2 

22 0 

23 7 

26 3 

23. 1 

22 7 

19 6 

21 3 

WIND SPEED 2N 

7. 2 

6. 2 

3 2 

4 7 

9. 3 

3 0 

4. 4 

3. 9 

♦. 7 

3. 0 

3. 6 

7. 1 

3 4 

SUNSHINE X 

66 

73 

74 

78 

77 

70 

62 

37 

61 

63 

66 

58 

67 

TOT RADIATION 

372 

441 

496 

347 

334 

323 

490 

462 

437 

431 

384 

333 

437 

EVAPOTRANSP 

137 

130 

132 

133 

172 

161 

161 

147 

146 

147 

133 

136 

1777 


TYPE OF ©ROWINO SEASON ALL YEAR ROUND DRY 

DRY DAYS 363 INTERN DAYS 0 WET DAYS : 0 


COUNTRY : CAPE VERDE • STATION : MINDELO S. VINCENTE * NUMBER 8303 

• LATITUDE: 16.33 ♦ LONGITUDE : -23 00 • ELEVATION 2 NET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

3 

3 

1 

O 

0 

0 

3 

20 

39 

30 

10 

9 

128 

TENP. AVERAGE 

21. 3 

21 3 

21 3 

22 0 

22 6 

23 3 

24 3 

23 7 

26 3 

26 0 

24 7 

23 0 

23 3 

TENP MEAN MAX 

23 3 

23 2 

23 3 

24 O 

24 3 

23 3 

26 3 

27 7 

20 3 

27. 8 

26 3 

24 3 

23 4 

TENP MEAN MIN 

19. 2 

19. 3 

19. 3 

20 1 

20 7 

21 6 

22 3 

23 6 

24 3 

24 0 

23 0 

21 2 

21 6 

TEMP MEAN DAY 

22 0 

22 0 

22 2 

22 e 

23 3 

24 1 

23 2 

26. 4 

27 l 

26. 6 

23 4 

23 4 

24 2 

TEMP MN NIGHT 

20 6 

20 6 

20 8 

21 4 

21. 9 

22. a 

23 7 

24 0 

23 6 

23 1 

24 0 

22 2 

22 8 

VAPOUR PRESS. 

17. 3 

17. 3 

17 3 

10 0 

19 3 

21 1 

22 8 

23. 1 

26 3 

24 3 

22 1 

19. O 

20. 9 

WIND SPEED 2N 

6 0 

6 4 

6 4 

6 6 

7 l 

6 3 

3 1 

4. 4 

4. 7 

4. 8 

4 6 

3 4 

3 7 

SUNSHINE X 

66 

73 

74 

70 

77 

70 

62 

37 

41 

65 

66 

30 

67 

TOT RADIATION 

372 

442 

498 

340 

333 

323 

490 

462 

437 

432 

387 

333 

438 

EVAPOTRANSP 

134 

130 

170 

ieo 

190 

173 

163 

136 

130 

133 

130 

132 

1873 


TYPE OF GROWING SEASON ALL YEAR ROUND DRY 

DRY DAYS : 363 INTERN DAYS : 0 WET DAYS O 


Copyrighted material 



COUNTRY : CAPE VERDE * STATION PRAIA SAQ TIAGO • NUMBER 0509 

• LATITUDE 14 3* • LONOITUDE : -23 31 • ELEVATION 27 H£ T 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

2 

2 

0 

0 

0 

0 

B 

43 

103 

38 

30 

io 

260 

TEMP AVERAOE 

22 3 

22 1 

22 B 

23. 3 

24 0 

24 B 

23 3 

26 1 

26 7 

26. 3 

29. 3 

23 3 

24 4 

TEMP MEAN MAX 

24 7 

23. 0 

26 0 

26 3 

27 0 

27 S 

28 0 

20 3 

29 6 

2f 1 

23 0 

23 3 

27. 1 

TEMP MEAN MIN 

20. 0 

If 3 

If 6 

20 2 

21 0 

21 8 

22 8 

23 7 

24 0 

23 3 

22. 6 

21 2 

21 6 

TEMP MEAN DAY 

23 2 

23 2 

24. 0 

24 4 

23 1 

23 9 

26 3 

27 0 

a? ■ 

27 3 

26 2 

24 l 

23. 4 

TEMP MN NIGHT 

21 6 

21. 2 

21 7 

22 2 

22 9 

23 7 

24 4 

23. 2 

23 7 

23 2 

24 2 

22 3 

23. 4 

VAPOUR PRESS 

17. 0 

13 6 

13 B 

16. 6 

IB 7 

20 3 

23 0 

24 7 

26 3 

24 3 

21 3 

18 6 

20 2 

NINO SPEED 2M 

3 1 

3. 4 

3 1 

4 f 

4 7 

3 7 

2 4 

1 9 

2 3 

3 0 

3. 4 

3. 0 

3 7 

9UNSHI« X 

64 

72 

73 

76 

70 

71 

34 

31 

39 

67 

68 

39 

66 

TOT RADIATION 

379 

449 

300 

340 

334 

322 

431 

436 

433 

447 

406 

332 

438 

EVAP0TRAN5P 

143 

131 

183 

184 

1B6 

164 

I3f 

133 

134 

143 

130 

113 

1803 


TYPE CT ©ROWING SEASON INTERMEDIATE SEASON 

DRY DAYS 327 INTERM DAYS : 30 WET DAYS 0 

SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 2B AUO 

END OF SEASON ON 5 OCT 

TOTAL LENGTH OF SEASON IS 30 DAYS 


Copyrighted material 
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COUNTRY CfNTR AFRICAN REP ♦ STATION BERBER AT I • NUMBER 64600 

♦ LATITUDE 4.19 * LONGITUDE : 19 40 • ELEVATION i 983 MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JJ N 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

precipitation 

19 

49 

91 

143 

160 

161 

140 

1B9 

227 

260 

B7 

3 

1929 

TEMP AVERAGE 

24 3 

25 1 

25 6 

25 3 

M ■ 

24 0 

33 7 

23. 7 

24. 0 

24. 3 

24 3 

24 1 

24 4 

TEMP MEAN MAX 

31. 1 

32 9 

32 6 

30 8 

30. 2 

29 1 

28 3 

20 0 

20 7 

29 9 

30 2 

30 9 

30 1 

TEMP MEAN MIN 

17 5 

18 6 

19 9 

19 7 

19. 6 

19 1 

18 B 

18. B 

18 9 

18 7 

18. 9 

16. 9 

10 7 

TEMP MEAN DAY 

26. B 

20 1 

20 4 

27 2 

26. B 

23 9 

29 3 

29 0 

29 4 

26 0 

26 4 

26 0 

26 4 

TEMP MN NIGHT 

21 4 

23 1 

23. 7 

23 3 

23 0 

22 3 

21. B 

21. 7 

21 7 

22 1 

22 1 

20. 9 

22 3 

VAPOUR PRESS 

21. 9 

22 9 

23 3 

25 0 

29 0 

24 6 

24 2 

24 2 

24 0 

24. 1 

23 7 

21 3 

23 6 

WIND SPEED 2M 

0 4 

0 4 

0 3 

0 4 

0. 9 

0 3 

0 3 

0 6 

0 3 

0. 3 

0 3 

0 9 

0 4 

SUNSHINE X 

59 

62 

60 

98 

97 

92 

46 

34 

41 

4B 

62 

69 

93 

TOT RADIATION 

427 

462 

470 

499 

439 

409 

391 

360 

394 

413 

444 

439 

429 

EVAPOTRANSP 

112 

112 

128 

120 

117 

102 

103 

101 

104 

til 

109 

112 

1331 


TYPE OF GROWING SEASON NORMAL GROWING SEASON (WITH DRY PERIOD) 
DRY DAYS 90 INTERH DAYS : 93 WET DAYS 222 

SEASON N* 1 

SEASON BEGINS ON 21 FED 

BEGIN HUMID ON 1 APR 

HUMID PERIOD <223 DAYS) ENDS ON 9 NOV 
END OF SEASON ON 23 NOV 
TOTAL LCNOTH OF SEASON IS 276 DAYS 


COUNTRY : CENTR AFRICAN REP ♦ STATION BOUAR • NUMBER 64601 

• LATITUDE 9 90 • LONGITUDE : 19.38 • ELEVATION ; 1020 MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JJN 

ML 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

precipitation 

4 

21 

76 

116 

139 

166 

207 

313 

282 

183 

39 

6 

1348 

TEMP AVERAGE 

24 0 

29 9 

29 9 

24 1 

23 7 

22 6 

22 0 

22 0 

22 0 

22 6 

23 B 

24 3 

23 6 

TEMP MEAN MAX 

30 6 

31. 8 

30 7 

28 8 

27 7 

26 6 

23 7 

25 1 

26 0 

27 5 

29 B 

30 t 

2B 4 

TEMP MEAN MIN 

18 O 

19 3 

19 7 

19 1 

10 6 

10 0 

17. 7 

17. 0 

17 3 

17. B 

17. 6 

17 0 

18 1 

TEMP MEAN DAY 

26 6 

27 8 

27 2 

23 7 

24 8 

23 B 

23 1 

22 9 

23 3 

24 4 

23 9 

23 9 

29 1 

TEMP MN NIGHT 

22 1 

23 4 

23 3 

22 2 

21 5 

20. 7 

20 2 

19 3 

20 2 

20 8 

21 4 

21. 0 

21 4 

VAPOL* PRESS. 

9 6 

12 1 

10 2 

22 9 

22 0 

21 6 

21 3 

22. 0 

21 0 

20. B 

14 6 

12 8 

10 2 

WIND SPEED 2M 

1 4 

0 6 

0. 9 

0. 7 

0. 5 

0 4 

0 5 

0 3 

0 4 

0 4 

1 6 

2 4 

0 8 

SUNSHINE X 

72 

73 

70 

45 

63 

57 

50 

49 

32 

96 

73 

79 

42 

TOT RADIATION 

999 

999 

999 

999 

999 

999 

999 

999 

999 

999 

999 

999 

999 

EVAPOTRANSP 

137 

117 

134 

123 

119 

103 

103 

102 

109 

110 

133 

159 

1443 


TYPE OF GROWING SEASON NORMAL CROWING SEASON (WITH DRY PERIOD) 
DRY DAYS 129 INTERM DAYS 48 WET DAYS 142 

SEASON NR 1 

5EAS0N BEGINS ON 10 MAR 

BEGIN HUMID ON 20 APR 

HUMID PERIOD I 193 DAYS) ENDS ON 29 OCT 
END OF SEASON ON 5 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 241 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY CENT!» AFRICAN REP ♦ STATION BQS5ANGOA • NUMBER 64610 

• LATITUDE 6 29 • LONGITUDE 17.26 • ELEVATION : 463 NET. 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JU. 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

3 

10 

43 

00 

140 

161 

223 

312 

238 

206 

20 

2 

1440 

TEMP. AVERAOI 

23 0 

26 3 

28 2 

27 6 

26 8 

26 0 

23 2 

23 0 

23 0 

23 8 

23 7 

24 3 

23 9 

TEMP MEAN MAX 

34. B 

37 0 

36 3 

34 0 

32 6 

31 3 

30 O 

29 3 

30 6 

31 8 

34 0 

34 2 

33 0 

TEMP MEAN MIN 

14 7 

18 0 

21 8 

22 2 

21. 6 

21 0 

20 3 

20 3 

20 2 

20 2 

17. 2 

14 6 

19 4 

TEMP MEAN DAY 

28 4 

□0 9 

31 a 

30 2 

29 1 

20 1 

27 0 

26 6 

27. 3 

26 t 

28 6 

27. 9 

28 7 

TEMP MN NIOHT 

21 3 

24 2 

26 6 

26 O 

23 1 

24 3 

23 3 

23. 3 

23. 4 

23. B 

22 4 

20 6 

23 7 

VAPOUR PRESS 

12. 2 

14 9 

20 7 

24 8 

23 6 

23. 0 

23 O 

23 0 

23 0 

24 0 

20 0 

13. 7 

21 3 

WIND SPEED 2M 

0 6 

0 3 

0 > 

0 7 

0 8 

0 3 

0 3 

0 3 

O. 3 

O. 3 

0 3 

0 3 

0. S 

SUNSHINE X 

73 

74 

71 

66 

64 

38 

31 

46 

33 

37 

76 

76 

63 

TOT RADIATION 

470 

313 

327 

311 

490 

437 

434 

426 

436 

438 

497 

477 

477 

EVAPQTRANSP 

126 

110 

136 

139 

133 

116 

113 

113 

114 

120 

119 

112 

1483 


TYPE OF CRONIN© SEASON NORMAL GROWING SEASON l WITH DRV PERIOD) 
DRY DAYS 136 INTERN DAYS 3B WET DAYS ; 171 

SEASON W 1 

SEASON BEGINS ON 9 APR 

BEGIN HUMID ON 12 NAY 

HUMID PERIOD <172 DAYS) ENDS ON 30 OCT 
END OF SEASON ON 4 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 210 DAYS 


COUNTRY : CENTR AFRICAN REP • STATION BANGUI • NUMBER 64630 

• LATITUDE 4. 24 • LONGITUDE 18 31 • ELEVATION : 366 MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

20 

37 

109 

137 

171 

139 

179 

228 

193 

193 

92 

31 

1931 

TEMP AVERAGE 

26 0 

27 0 

27 3 

26 6 

26 3 

23 3 

24 8 

23 0 

23 2 

23 3 

23 3 

23 7 

23. 9 

TEMP MEAN MAX 

32 0 

34 1 

33. 7 

32 2 

31. 3 

30. 2 

31 6 

29 3 

29 8 

30 2 

31 3 

31 9 

31 3 

TEMP MEAN MIN 

18 3 

20 3 

21 7 

21 8 

21 3 

21 0 

20 6 

20. 3 

20 3 

20 3 

20 0 

18. 0 

20 4 

TEMP MEAN DAY 

27 7 

29. 8 

29 9 

28 9 

2B 3 

27 3 

28 | 

26 6 

26 7 

27 l 

27 0 

27 2 

27 9 

TEMP MN NIGHT 

22 9 

24 9 

23 6 

23 1 

24 7 

23 9 

24 1 

23 3 

23 3 

23 9 

23 6 

22 2 

23 9 

VAPOUR PRESS 

22 2 

23 3 

29. 0 

26 3 

26 1 

26 0 

23 3 

23. 3 

26 6 

29. 6 

23 1 

22. 3 

23 0 

WIND SPEED 2M 

O 3 

0. 7 

O 7 

0. 6 

0 3 

0. 3 

0. 3 

0 3 

0 3 

0 3 

0 3 

0 3 

0 4 

SUNSHINE X 

61 

39 

57 

97 

S3 

46 

40 

39 

42 

43 

33 

63 

91 

TOT RADIATION 

430 

467 

477 

474 

442 

406 

387 

396 

413 

412 

428 

434 

434 

EVAPOTRANBP 

121 

122 

137 

126 

121 

104 

103 

107 

107 

111 

108 

116 

1383 


TYPE OF GROWING SEASON NORMAL GROWINC SEASON <WITH DRY PERIOD) 
DRY DAYS 89 INTERN. DAYS 3* WET DAYS : 217 

SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 27 FEB 

BEGIN HUMID ON 6 APR 

HUMID PERIOD C218 DAYS) ENDS ON 9 NOV. 

END OF SEASON ON 30 NOV 

TOTAL LENGTH OF SEASON IS 277 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY CËNTR AFRICAN REF 


* STATION N'OCLE 


• NUMBER 64634 


• LATITUDE 8.24 • LONGITUDE 20 39 ♦ ELEVATION : 310 MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

0 

9 

28 

79 

136 

131 

201 

249 

276 

160 

12 

2 

1303 

TEMP. AVERAOE 

27 0 

2B 0 

29 G 

2B 3 

27 2 

23 7 

24 0 

24 7 

23 1 

23 6 

23 6 

23 e 

26 4 

TEMP MEAN MAX 

33 3 

37 3 

37 3 

35 0 

33 3 

31 0 

29. 2 

29. 0 

30 0 

31 6 

33 3 

34 1 

33 1 

TEMP MEAN MIN 

19 0 

21 3 

22 0 

22 7 

22 0 

21 1 

20 6 

20 3 

20 2 

20 0 

17. 2 

IB 0 

20 4 

TEMP MEAN DAY 

30 1 

32 3 

32 6 

31 1 

29 7 

27. B 

26. 4 

26 3 

26 6 

27 9 

26 2 

2B 9 

29 0 

TEMP MN NIGHT 

24 4 

26 7 

27 1 

26 7 

23 6 

24 3 

23 3 

23 1 

23 2 

23 6 

22. 2 

22 9 

24 4 

VAPOUR PRESS 

10 6 

12 0 

16 3 

23. 3 

24 3 

24. B 

23 1 

23 0 

24 a 

24 2 

17 0 

12 0 

20 0 

WIND SPEED 2M 

0 6 

0 6 

0 6 

0 7 

0 6 

0 3 

0. 4 

0 3 

0. 3 

0. 3 

0. B 

0 9 

0 6 

SUNSHINE X 

76 

79 

72 

63 

39 

32 

42 

41 

44 

38 

79 

64 

60 

TOT RADIATION 

473 

322 

328 

302 

478 

443 

4 OB 

411 

422 

436 

496 

426 

463 

EVAPOTRANBP 

127 

127 

154 

143 

133 

116 

109 

110 

110 

119 

129 

132 

1311 


TYPE OF OR OWl NO SEASON NORMAL CROWING SEASON <WITH DRY PERIOD! 
DRY DAYS 161 INTERN DAYS : 41 WET DAYS : 163 

SEASON NR : 1 

SEASON BEGINS ON 11 APR 

BEGIN HUMID ON 14 MAY 

HUMID PERIOD <164 DAYS! ENDS ON 24 OCT. 

END OF SEASON ON 1 NOV 

TOTAL LENGTH OF SEASON IS 205 DAYS 


COUNTRY : CENTR. AFRICAN REP ♦ STATION BRIA 4 NUMBER 64653 


• LATITUDE 6 32 • LONGITUDE 21. 59 * ELEVATION : 5B4 MET 



JAN 

F€B 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

6 

13 

83 

113 

106 

178 

217 

281 

240 

190 

39 

3 

1333 

TEMP AVERAGE 

24 3 

26 5 

27. 1 

26 3 

23. 7 

24 7 

24 l 

24 0 

24 6 

24. 0 

24 0 

24 0 

23 1 

TEMP MEAN MAX 

34. 0 

36 2 

35 3 

33 0 

31 2 

29. 6 

28 8 

29 0 

29 3 

30 6 

32 1 

32. 3 

31 8 

TEMP MEAN MIN 

IS 0 

17. 0 

19 3 

20 7 

20 3 

19 6 

19 3 

19 3 

19. 1 

19. 1 

16. 2 

13 0 

IB 2 

TEMP MEAN DAY 

27. 9 

30. 1 

30 4 

29 l 

27 7 

26 4 

23 8 

23 9 

26 2 

26 9 

27 0 

26 2 

27 3 

TEMP MN NIGHT 

21. 2 

23 3 

24 7 

24 7 

23 e 

22 B 

22 4 

22 3 

22 3 

22 7 

21. 1 

19. 0 

22 3 

VAPOUR PRESS 

IS 6 

16. 0 

19 3 

24 0 

24. 5 

24. 3 

24 0 

24 0 

23 3 

23. 7 

20 1 

13 6 

21 2 

MIND SPEED 2M 

0. 4 

0 3 

0 6 

0. 6 

0 3 

0. 3 

0 4 

0. 3 

0 3 

0 3 

0 4 

0 4 

0 4 

SUNSHINE X 

64 

72 

62 

62 

56 

49 

35 

42 

40 

49 

67 

63 

33 

TOT RADIATION 

447 

506 

493 

496 

461 

423 

377 

412 

430 

429 

466 

441 

448 

EVAPOTRANSP 

115 

118 

144 

132 

121 

106 

101 

107 

111 

112 

114 

111 

1392 


TYPE OF GROWING SEASON NORMAL CROWING SEASON (WITH DRY PERIOD) 
DRY DAYS : 121 INTERN. DAYS 34 WET DAYS 190 

SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 9 MAR 

BEGIN HUMID ON 24 APR. 

HUMID PERIOD <191 DAYS) ENDS ON 31 OCT 
END OF SEASON ON B NOV. 

TOTAL LENGTH OF SEASON IS 245 DAYS 


Copyrighted material 



COUNT* Y : CENT* AFRICAN REP 


• STATION 8ANCASSOU 


NUMBER 64696 


fl I — 






• LATITUDE! 

4, 44 

• LONGITUDE 

22 

90 ♦ 

ELEVAT 1 

ION 900 

MET 


JAN 

FES 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

5EP 

OCT 

NOV 

DEC 

year 

PRECIPITATION 

16 

32 

109 

194 

220 

187 

204 

221 

199 

234 

90 

32 

1710 

TEMP AVERAGE 

29. 9 

26 8 

27 0 

26 9 

29 B 

29 0 

24 9 

24 9 

24 7 

24 8 

29 3 

24 6 

29 4 

TEMP MEAN MA* 

33 6 

39. 0 

34 6 

32 9 

31 0 

30 3 

29 9 

29 8 

30 2 

30 6 

31 6 

32 3 

31 8 

TEMP MEAN MIN 

17 3 

19 0 

20 9 

20 6 

20 9 

19 0 

19 7 

19 6 

19 3 

19 9 

19 0 

16. 9 

19 3 

TEMP MEAN DAV 

28 4 

29 9 

30 1 

2B 7 

27. 6 

26 9 

26 4 

26 9 

26 7 

27 0 

27 » 

27 2 

27 8 

TEMP MN NIGHT 

22 6 

24 2 

29 0 

24 4 

23 4 

23 1 

22 B 

22. B 

22 7 

23 0 

22 9 

21 4 

23 2 

VAPOUR PRESS 

20. 3 

21 1 

23 0 

29 0 

29 9 

29 2 

24 7 

24 6 

24 9 

24 6 

23 7 

19 8 

23 9 

WIND SPEED 2M 

0 9 

0. 3 

0 7 

0 7 

0. 7 

0. 3 

0 9 

0 3 

0 3 

0 3 

0 3 

0 3 

O 4 

SUNSHINE X 

67 

68 

69 

97 

97 

90 

42 

40 

49 

90 

61 

69 

96 

TOT RADIATION 

46B 

499 

907 

474 

490 

421 

346 

401 

441 

437 

499 

466 

491 

EVAPOTRANSP 

129 

120 

144 

128 

123 

109 

109 

106 

111 

114 

112 

119 

1 40 B 


TYPE OF GROWING 

SEASON 

NORMAL GROWING SEASON (WITH OR Y 

PERIOD» 







DRY DAYS : 96 

INTERH DAYS 90 

WET 

DAYS 

219 








season 1 














SEASON BEGINS ON 1 MAR 












BEGIN 

HUMID 

ON 3 

APR 











HUMID 

PERIOD 

<220 DAYS» ENDS ON 

B NOV 









END Or SEASON ON 29 NOV 










? I 


TOTAL LENGTH OF 

SEASON 

IS 270 

DAYS 









L 


COUNTRY : CENTR AFRICAN REP 

• STATION 

B1RA0 

• 

NUMBER 

64638 







• LATITUDE 

10. 17 

♦ LONGITUDE 

22 47 ♦ 

ELEVATION ' 

*64 MET 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

•AJN 

JUL. 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 


YEAR 

PRECIPITATION 

O 

0 

3 

20 

74 

111 

203 

229 

162 

38 

1 

O 


843 

TEMP AVERAOE 

23 8 

23 0 

28 8 

30 2 

29 7 

27 7 

26 0 

29 9 

26. 7 

27 0 

23 0 

23 2 


26 6 

TEMP MEAN MAX 

34 7 

37 3 

39 3 

39 7 

37 8 

33. 0 

31. 9 

30 8 

32 1 

34 3 

33 1 

33 6 


39. 2 

TEMP MEAN MIN 

12 6 

14 7 

18 2 

21. 0 

22 3 

21 3 

20 1 

19 7 

19. 7 

18 6 

12 6 

11 2 


17. 7 

TEMP MEAN DAY 

27 7 

30 2 

32 7 

33 7 

32. 4 

30 7 

27 8 

27. 2 

28 1 

29 4 

27 8 

26 4 


29. 6 

TEMP MN NIOHT 

19 9 

22 3 

29 2 

27 l 

27 4 

23 8 

23 7 

23. 1 

23 3 

23 4 

19 4 

10 0 


23 2 

VAPOUR PRESS 

0 7 

8 3 

lO. 1 

16 6 

21 3 

23 8 

26 0 

24 2 

26 0 

23 2 

14 3 

10 0 


17. 9 

WIND SPEED 2M 

0 7 

0 7 

O. 7 

0 3 

0 6 

0 3 

0. 9 

0 3 

0 3 

0 3 

0 7 

o. a 


0. 6 

SUNSHINE X 

83 

82 

77 

72 

67 

39 

30 

48 

97 

71 

04 

04 


69 

TOT RADIATION 

473 

310 

927 

321 

496 

497 

422 

418 

449 

480 

489 

464 


473 

EVAPOTRANSP 

117 

119 

133 

133 

15B 

133 

121 

118 

124 

131 

122 

113 


1968 


TYPE OF OROWINQ SEASON NORMAL OROWINC SEASON (WITH DRY PERIOD» 
DRY DAYS 224 INTERM. DAYS 46 WET DAYS ; 99 

SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON IB MAY 

BEGIN HUMID ON 23 JUNE 
HUMID PERIOD ( 96 DAYS) ENDS ON 26 SEP 
END OF SEASON ON 6 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 142 DAYS 


Copyrighted material 


COUNTRY : CEN7R AFRICAN REP 


* STATION SAMOA* 2 


♦ NUfIBEH 64660 


• LATITUDE 5 91 • LONGITUDE : 20 39 ♦ ELEVATION 479 NET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

9 

30 

B7 

113 

163 

170 

202 

232 

206 

210 

62 

16 

1500 

TEMP AVERAGE 

29 6 

27 2 

28 0 

27 1 

26 5 

25 9 

29 0 

29 0 

29 2 

29 9 

25 8 

25 3 

26 0 

TEMP MEAN MAX 

34 2 

39. B 

39 1 

32 6 

31 9 

30 9 

29 2 

29 5 

30 2 

31 0 

32 8 

33 9 

32 2 

TEMP MEAN MIN 

17 0 

19 9 

20 7 

20 6 

20 1 

19 6 

19 6 

19 1 

19 0 

19 0 

17 0 

19 0 

18 9 

TEMP MEAN DAY 

28 7 

30 6 

30 9 

28 8 

27 9 

27 0 

26 1 

26 2 

26 6 

27 1 

27 7 

27 9 

27 9 

TEMP MN NIGHT 

22 6 

24. B 

29 4 

24 9 

23 7 

23 1 

22 6 

22 4 

22 9 

22 7 

21 9 

20 7 

23 1 

VAPOUR PRESS 

17. 0 

14 1 

22 1 

25 9 

25 7 

29 6 

29 0 

29. 0 

24 7 

24 6 

21 8 

17 5 

22 e 

WIND SPEED 2H 

0 6 

0. 7 

0 B 

t 2 

0. 7 

0 9 

0 7 

0 9 

0 3 

0. 3 

0 4 

0 9 

0 6 

SUNSHINE X 

74 

76 

69 

61 

60 

91 

49 

44 

49 

92 

74 

77 

é l 

TOT RADIATION 

489 

523 

520 

491 

473 

429 

411 

41B 

441 

441 

494 

405 

467 

EVAP0TRAN9P 

129 

134 

194 

138 

129 

110 

111 

113 

113 

117 

151 

122 

1491 


TYPE OF GROWING SEASON NORMAL GROWING SEASON (WITH DRY PERIOD) 
DRY DAYS 114 INTERN DAYS 69 WET DAYS 186 

SEASON f* 1 

SEASON DE0IN9 ON 8 MAR 

BEGIN HUN ID ON 29 APR 

HUMID PERIOD (187 DAYS) ENDS ON 1 NOV 
END OF SEASON ON 14 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON I 9 292 DAYS 


Copyrighted material 





chad 

tchad 

Copyrighted material 





Ofi 


righted material 


COUNTRY : CHAD • STATION N'DJAMENA « NUMBER 64700 

• LATITUDE 12.00 • LONGITUDE 19.02 ♦ ELEVATION 293 MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

■JJU 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

0 

0 

0 

0 

29 

64 

137 

220 

103 

21 

0 

0 

604 

TEMP AVERAGE 

23 5 

25 0 

30 0 

32 6 

32 2 

30 3 

27 3 

26 1 

27 0 

20 3 

27 0 

24 0 

27 9 

TEMP MEAN MAT 

32 B 

36 3 

39 6 

41 0 

40 0 

37. 3 

34. 1 

31 3 

33 3 

37 1 

36. 0 

34 7 

36 2 

TEMP MEAN MIN 

13. 3 

16 2 

21 0 

24 5 

25 2 

24 3 

23 1 

22 1 

22 3 

21 1 

17 0 

14 7 

20 3 

TEMP MEAN DAY 

26 7 

29 9 

33 7 

33 7 

33. 3 

33 3 

30 6 

28 3 

30 0 

31 9 

29 9 

28 3 

31 1 

TEMP MN NIGHT 

19. 9 

22 9 

27 1 

29 9 

30 0 

28. 6 

26 3 

23 0 

23 9 

23 9 

22 7 

20 7 

23 4 

VAPOUR PRESS 

B 3 

7 5 

9 0 

13 3 

19 3 

23 0 

23 3 

27 l 

27. 0 

22 0 

12. 2 

9 2 

16 9 

WIND SPEED 2M 

1 s 

t. 3 

1 3 

t 3 

1 3 

l 4 

t 4 

1 2 

1 2 

1 1 

t 1 

1 . 1 

1 2 

SUNSHINE t 

B3 

B7 

76 

73 

73 

66 

34 

46 

62 

BO 

BB 

84 

72 

TOT RADIATION 

467 

518 

519 

326 

326 

492 

443 

412 

468 

307 

491 

430 

484 

EVAPOTRANSP 

129 

139 

181 

192 

IBB 

162 

137 

118 

129 

134 

137 

122 

1788 


TYRE OF GROWING SEASON NORMAL GROWING SEASON (WITH DRY PERIOD) 
DRY DAYS 260 INTERM DAYS 36 WET DAYS 61 

SEA50N NR 1 

SEASON BEGINS ON 22 JUNE 

BEGIN HUMID ON 9 JULY 

HUMID PERIOD t 62 DAYS) ENDS ON B SEP 
END OF SEASON ON 27 SEP 
TOTAL LE NOTH OF SEASON IS <>8 DAYS 


COUNTRY : CHAD « STATION BOL • NUMBER 64702 

• LATITUDE 13 26 • LONGITUDE : 14.44 • ELEVATION 291 MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

sA/N 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

MOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

0 

0 

0 

0 

6 

9 

72 

189 

48 

7 

0 

0 

331 

TEMP AVERAGE 

20 0 

24 0 

28 O 

30 3 

so e 

30 2 

29 6 

27 3 

28 2 

28 0 

24 3 

22 3 

27 0 

TEMP «AN MAX 

31 1 

34 8 

38 3 

40 0 

39 1 

37 8 

33 2 

32 3 

34 0 

37. 3 

34 0 

32 6 

33 6 

TEMP MEAN MIN 

10 3 

13 0 

17 7 

20 6 

22 5 

22 6 

24 1 

22 6 

21 3 

18 3 

14. 7 

12. 1 

18 4 

TEMP MEAN DAY 

24 3 

27 9 

31 9 

33 8 

33 8 

32 9 

31 6 

29 3 

30 3 

31. 2 

27 7 

23 9 

30 1 

TEMP MN NIGHT 

17 4 

20 3 

24 6 

27 0 

27 9 

27 4 

27 6 

23 6 

23 6 

24 1 

20 3 

18 2 

23 B 

VAPOUR PRESS 

e 2 

8 2 

110 

14 8 

21 0 

23 1 

27 0 

27. 8 

26. 3 

17. 1 

9 3 

9 1 

17 1 

WIND SPEED 2M 

1 9 

2 . 0 

2. 1 

2 1 

1 9 

2 2 

2 4 

2 0 

1 7 

1 7 

2 1 

2 0 

2 0 

SUNSHINI x 

84 

87 

79 

73 

73 

74 

69 

39 

70 

83 

89 

88 

77 

TOT RADIATION 

433 

311 

327 

327 

338 

330 

309 

467 

490 

320 

405 

432 

501 

EVAPOTRANSP 

142 

1 38 

208 

213 

210 

193 

173 

143 

132 

177 

162 

146 

2079 


TYPE OF GROWING SEASON NORMAL GROWING SEASON I WITH DRV PERIOD) 
DRY DAYS 317 INTERM DAYS IB WET DAYS 30 

ecAenM *jfa 1 

SEASON BEGINS ON 20 JULY 

BEGIN HWIID ON 31 JULY 

HUMID PERIOD < 31 DAYS) ENDS ON 30 AUG 
END OF SEASON ON 6 SEP 
TOTAL UENOTM OF SEASON IS 49 DAYS 


Copyrighted material 



♦ NUMBER : 64703 


COUNTRY : CHAD • STATION BOUSSO 






• LATITUDE: 

10. 29 

• LONGITUDE 

16. 43 • 

ELEVATION 

1 : 336 

*T. 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

0 

0 

4 

23 

61 

119 

220 

284 

169 

34 

2 

0 

918 

TEMP AVERAOE 

24 3 

27 3 

30 6 

31 B 

31 3 

29. 0 

27. 1 

26 0 

26 3 

27 3 

26 3 

24. 8 

27. 7 

TEMP MEAN 

33 2 

30 2 

40 3 

39 8 

37 3 

34 3 

31 3 

30 1 

31 6 

34 1 

36. 2 

36 3 

33. 4 

TEMP MEAN MIN 

13. 3 

17 8 

22 0 

23 2 

23 3 

24 0 

22 7 

22 1 

22 1 

22 0 

17 3 

13 3 

21 0 

TEMP MEAN DAY 

2B 9 

31. 7 

34 6 

33 1 

33 3 

31 1 

28 3 

27 3 

28 3 

30 2 

30 2 

29 7 

30 8 

TEMP NN NIGHT 

22 0 

24 6 

2B 1 

30 0 

29 3 

27. 3 

23 4 

24 6 

23 0 

23 7 

23 3 

21. 8 

29 6 

VAPOUR PRESS 

tt. 3 

11 0 

14 0 

20 6 

23 0 

26 0 

27 1 

27 6 

28 0 

26 0 

16 0 

11 6 

20 4 

WIND SPEED 2M 

1. 2 

1 2 

1 1 

1 0 

1 . 0 

1 0 

0 9 

0 8 

0. 8 

0 8 

0 0 

0 9 

1 0 

SUNSHINE X 

03 

84 

72 

71 

67 

38 

30 

43 

34 

49 

83 

83 

68 

TOT RADIATION 

479 

316 

307 

317 

496 

433 

422 

406 

437 

472 

483 

439 

470 

evapotransp 

138 

147 

181 

173 

167 

142 

129 

120 

122 

136 

130 

124 

1711 


TYPE OF OROUING SEASON NORMAL OROWINO SEASON «WITH DRY PERIOD» 
DRV DAYS 234 INI CRM DAYS 33 WET DAYS 96 

SEASON NR 1 

SEASON BED I NS ON 27 MAY 

BEGIN HUMID ON 22 JUNE 
HUMID PERIOD < 97 DAYS! ENDS ON 26 SEP 
END OP SEASON ON 5 OCT 
TOTAL LENQTM OF SEASON IB 132 DAYS 


COUNTRY CHAD 


• STATION MOUNDOU 


NUMBER 64706 


• LATITUDE 8 37 « LONGITUDE : 16 04 • ELEVATION : 422 MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

PRECIPITATION 

0 

0 

7 

34 

97 

134 

TENT. AVERAGE 

23. 1 

27. 7 

30 8 

31 3 

29 3 

27 3 

TEMP MEAN MAX 

39 2 

30 0 

39 7 

38 6 

33. 6 

33. 1 

TEMP MEAN MIN 

13 0 

17. 3 

21 7 

23 6 

23 0 

21 8 

TEMP MEAN DAY 

28 8 

31 4 

34 0 

33 B 

31. 6 

29 3 

TEMP MN NIGHT 

21 6 

24 l 

27. 6 

28 3 

27 0 

29 4 

VAPOUR PRESS 

12 0 

11 7 

16 0 

21 7 

23 0 

23 7 

WIND SPEED 2M 

0 0 

0. 8 

O 9 

l 0 

0. 9 

0 9 

SUNSHINE X 

79 

70 

68 

30 

62 

32 

TOT RADIATION 

471 

303 

493 

462 

471 

423 

EVAPOTRANSP 

130 

139 

173 

163 

132 

128 


JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

NO V 

DEC 

YEAR 

239 

307 

223 

03 

3 

0 

1169 

26 0 

23 7 

23 3 

26 8 

26 7 

23 0 

27 3 

30 6 

30 0 

30 3 

32 9 

33 1 

34 6 

34 4 

21 3 

21 3 

21 0 

21. 2 

18 3 

19 1 

20 1 

27 7 

27 2 

27 3 

28 9 

29 7 

28 3 

29 8 

24 4 

24. 0 

23 9 

24 7 

23 4 

21 0 

24 6 

26 2 

26 3 

26 3 

23 3 

20 0 

14 3 

20 9 

0. 7 

0. 7 

0 6 

0 6 

0. 6 

0. 7 

0 8 

48 

41 

49 

61 

81 

82 

63 

409 

387 

418 

447 

489 

470 

433 

120 

1 16 

113 

128 

128 

122 

1612 


TYPE OF OROWINO SEASON NORMAL OROWINO SEASON «WITH DRY PERIOD» 
DRY DAYS 197 INTERM DAYS 47 MET DAYS 121 

SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 3 MAY 

BCOIN HUMID ON 6 JUNE 
HUM 10 PERIOD (122 DAYS) ENDS ON 9 OCT 
END OF SEASON ON 20 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 169 DAYS 


Co«| righted material 


COUNTRY CHAO * STATION BOKQRO • NUMBER 64708 

♦ LATITUDE 12 23 • LONGITUDE : 17.03 * ELEVATION 301 NET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JIM- 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

0 

0 

0 

3 

31 

63 

147 

233 

04 

13 

0 

0 

580 

TEMP AVCRAGC 

24 1 

27. 0 

31. 0 

33 3 

33 7 

31 B 

29 3 

27 3 

28 7 

29 6 

27 0 

23 3 

29 1 

TEMP MEAN MAX 

34. 3 

37, 6 

4t 0 

42 2 

41 1 

33 3 

33 1 

32 3 

34 7 

37. B 

37 1 

36 0 

37 3 

TEMP MEAN MIN 

13 0 

16 1 

20 6 

24 6 

26 2 

23 3 

24 0 

22 3 

22 6 

21 3 

17 0 

14 6 

20 7 

TEMP MEAN DAY 

27. B 

30. 0 

34 3 

36 6 

36 3 

34 1 

31 3 

29 2 

30 e 

32 3 

30 6 

29 1 

32 0 

TEW MN NIGHT 

20 6 

23 3 

27 3 

30 4 

31. 0 

29 4 

27 3 

23 4 

26 3 

26 3 

23 0 

21 0 

26 0 

VAPOUR PRESS. 

9. B 

10. 0 

12 3 

13 1 

19 0 

22 0 

24 0 

24 7 

24 7 

20 7 

12. 6 

9 3 

17. 1 

WIND SPEED 2M 

1. 2 

1 7 

1 1 

0 9 

t. 0 

0 8 

0 0 

0 4 

0 4 

0. 3 

0 7 

I. 2 

0 9 

SUNSH I NE X 

B6 

B3 

73 

70 

70 

62 

31 

43 

39 

73 

BO 

B3 

69 

TOT RADIATION 

468 

310 

307 

314 

314 

477 

432 

409 

433 

480 

462 

431 

473 

EVAPQTRAiNSP 

131 

139 

176 

177 

1B3 

133 

139 

120 

128 

133 

121 

130 

1732 


TYPE 0* OROWINQ SEASON NORMAL CROWING SEASON «WITH DRY PERIOD» 
0*V DAYS 274 INTERN DAYS 30 WET DAYS S3 

SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 21 JUNE 

BEGIN HUMID ON 13 JULY 
HUMID PERIOD < 34 DAYS» ENDS ON 4 SEP 
END OF SEASON ON 20 SEP 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 92 DAYS 


COUNTRY : CHAD • STATION PALA ♦ NUMBER 64709 

• LATITUDE 9 22 • LONGITUDE : 14.33 • ELEVATION : 433 MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

sTJN 

JA. 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

0 

0 

10 

32 

94 

136 

230 

224 

210 

84 

4 

0 

1044 

TEMP AVERAGE 

23 3 

27 2 

90 b 

31 2 

30. 0 

27 0 

23 3 

23 0 

23 1 

27. 0 

27 8 

26 3 

27 4 

TEMP MEAN MAX 

33 0 

33. 7 

38 2 

37 3 

34 6 

31. 3 

29 7 

28 6 

30 0 

32 7 

34 0 

33. 7 

33 3 

TEMP MEAN MIN 

17. 5 

20 0 

23 3 

23 3 

24 2 

22 3 

21 7 

21 0 

21 0 

21 7 

10 7 

17 3 

21 4 

TEMP MEAN DAY 

28 I 

30 7 

34 1 

33 3 

31 3 

28 6 

27 1 

26 2 

27 | 

29 2 

29 1 

28 3 

29 4 

TEMP MN NIGHT 

22. 6 

23 2 

29 7 

29 2 

27 3 

23 4 

24 2 

23 4 

23. B 

23. 1 

23. 4 

22 4 

23 1 

VAPOUR PRESS. 

8 0 

7 0 

12 0 

19 3 

23 0 

23 0 

23 0 

23 2 

23 3 

24 1 

13 3 

10 0 

18 3 

WIND SPEED 2M 

ft. 5 

1. 6 

8. 2 

2 6 

2 3 

2 3 

2 2 

2 1 

ft 7 

1. 8 

1 7 

1 3 

2 0 

SUNSHINE X 

09 

86 

77 

66 

68 

36 

30 

41 

33 

68 

0« 

09 

69 

TOT RADIATION 

301 

330 

329 

496 

497 

44! 

419 

388 

442 

472 

493 

4B8 

474 

EVAPOTRANSP 

140 

137 

201 

193 

186 

143 

133 

124 

123 

146 

163 

133 

1868 


TYPE OF GROWING SEASON NORMAL CROWING SEASON (WITH DRY PERIOD) 
DRY DAVE : 209 INTERN DAYS 42 WET DAYS 114 

SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 13 MAY 

BEGIN HUMID ON 10 JUNE 

HUMID PERIOD (113 DAYS) ENDS ON 2 OCT 
END OF SEASON ON IB OCT. 

TOTAL LENGTH Of SEASON IS 137 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY CHAD • STATION SARM i 

• LATITUDE 9. 09 • LONGITUDE 



JAN 

FEB 

MAR 

APP 

MAY 

JUN 

JUL 

AUC 

PRECIPITATION 

0 

1 

11 

49 

92 

140 

226 

291 

TEMP AVERAGE 

26 1 

28 3 

31 0 

31 1 

29 3 

27 3 

26 0 

23 3 

TEMP MEAN MAX 

36 3 

38 2 

39 0 

38 2 

39 3 

32 7 

30 S 

30 1 

TEMP MEAN MIN 

16 ? 

18, 6 

23 1 

23 3 

23 6 

22 2 

21 6 

21 3 

TEMP MEAN DAY 

30 0 

32 0 

33 9 

33 4 

31 7 

29 3 

27 8 

27 3 

TEMP MN NIGHT 

22 9 

23 1 

28 3 

28 1 

27 4 

23 3 

24 3 

24 0 

VAPOUR PRES5 

It. 3 

12 0 

18 1 

20 7 

23 3 

26 3 

26 7 

27 3 

WIND SPEED 2M 

l 2 

ft 6 

2 2 

2 6 

2 3 

2 3 

2 2 

2 1 

SUNSHINE X 

77 

70 

64 

60 

60 

31 

42 

41 

TOT RADIATION 

461 

301 

478 

471 

464 

421 

307 

388 

EVAPOTRANSP 

147 

166 

216 

212 

174 

140 

127 

122 


TYPE OF GROWING SEASON NORMAL CROWING SEASON I WITH DRY PERIOD) 
DRY DAYS 209 INTERN DAYS *8 WET DAYS 108 

SEASON N« 1 

SEASON BECINS ON 13 MAV 

BEGIN HUMID ON IS JUTC 

HUMID PERIOD (109 DAYS) ENDS ON 1 OCT 
END OF SEASON ON 16 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 137 DAYS 


COUNTRY : CHAD • STATION ATI 

• LATITUDE 13. 13 • LONG I TUDE 



JAN 

FEO 

MAR 

APR 

hay 

JUN 

JUL 

AUG 

precipitation 

O 

0 

0 

0 

17 

32 

1 IB 

190 

TEMP AVERAOE 

24 0 

26 6 

30 3 

33 3 

33 6 

32 9 

30 3 

28 1 

TEMP MEAN MAX 

33 7 

36 7 

40 0 

41 B 

41. 0 

39 1 

36 1 

33 0 

TEMP MEAN MIN 

14 1 

16 3 

20 8 

24 0 

26 2 

26 0 

24 7 

23 2 

TEMP MEAN DAY 

27 3 

30 3 

33 9 

36 4 

36 3 

34 9 

32 4 

29 Q 

TEMP MN NIGHT 

20 7 

20 3 

27 2 

30 4 

31 0 

30 2 

2B 3 

26 2 

VAPOUR PRESS 

8 7 

9 0 

10 3 

13 1 

17. 3 

21 0 

24 0 

23 1 

WIND SPEED 2M 

1 3 

1. 6 

l 6 

1 6 

1. 6 

l 7 

1 7 

1 3 

SUNSHINE X 

09 

89 

79 

BO 

77 

67 

60 

32 

TOT RADIATION 

472 

319 

320 

333 

343 

300 

471 

438 

EVAPOTRANSP 

140 

132 

197 

211 

208 

107 

166 

142 


TYPE OF GROWING SEASON NORMAL CROWING SEA50N (WITH DRY PERIOD) 
DRY DAYS 296 INTERM DAYS 37 WET DAYS 32 

SEASON NR 1 

SEASON BECINS ON 4 JULY 

BEGIN HUMID ON 29 JULY 

HJHID PERIOD I 33 DAYS) ENDS ON 30 AUC 
END OF SEASON ON II SEP 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 70 DAYS 


NUMBER 64730 


18 23 ♦ ELEVATION 363 MET 


SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

206 

74 

3 

0 

1093 

a* s 

27 2 

27 3 

26 0 

27 6 

31 1 

33 0 

33 2 

33 2 

34 6 

21 3 

21 8 

19 8 

16 6 

20 8 

28 0 

29 4 

30 2 

29 2 

30 2 

24 3 

23 2 

24 3 

22 2 

29 2 

27 3 

27 1 

21 3 

14 9 

21 3 

1. 7 

1. B 

1 7 

1 3 

2 0 

90 

62 

78 

77 

61 

422 

430 

473 

449 

447 

124 

140 

191 

130 

1869 


NUMBER 64731 


18 19 * ELEVATION 334 

SEP OCT NOV DEC 


MET 

YEAR 


64 
29 3 
33 3 

23 3 
31 6 
27 2 

24 6 
1 3 

71 

302 

134 


4 

30 1 
38 2 
22 O 
33 O 
26 8 
18 3 
1. 9 
83 
321 
iBi 


0 

27 2 
36 9 
18 0 
30 3 
23 3 
11 3 
l 3 
09 
487 

131 


O 

23 O 
33 t 
13 0 

at 6 

21. O 

9 l 

1. 9 
91 

464 

139 


423 
29 2 

37 a 
21 2 
32 1 
26 3 
16 1 
1 6 
77 
300 
2028 


Copyrighted material 

ii 


COUNTRY CHAD 


• STATION FAYA-LARCEAU 

» 

NUMBER 64733 







* LATITUDE 

10 00 

• LONGITUDE 

19 

to • 

ELEVATION 234 

MET 


VAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

28 

13 

1 

0 

0 

0 

43 

TEMP AVERAGE 

20. 3 

22. 9 

26 0 

30 2 

33 3 

34 0 

33 2 

32 3 

32 7 

30 3 

23 3 

21 1 

28 6 

TEMP MEAN MAX 

27 6 

30 3 

33 0 

39 O 

42 1 

4/ ' 

41 3 

40 0 

40 2 

37 7 

32 3 

27 8 

36 3 

TEMP MEAN MIN 

13 2 

14 3 

18 3 

21 3 

24 8 

25 3 

23 0 

23 0 

23 2 

23 0 

18 3 

14 3 

20 0 

TEMP MEAN DAY 

23. 0 

23 4 

29 0 

33 4 

36 6 

36 9 

36 1 

33 2 

33 3 

32 9 

27 9 

23 3 

31. 3 

TEMP MN NIGHT 

18. t 

20, 0 

24 1 

27 3 

30. 4 

90 8 

30 1 

29 3 

29 7 

27 3 

22 4 

IB 3 

23 7 

vapour press 

7. 0 

6 8 

7 6 

B 0 

12 3 

13 O 

16 7 

10 0 

14 0 

11 O 

0 6 

7 3 

10 9 

WIND SPEED 2M 

2. 9 

2 6 

2 0 

2 9 

2 0 

2 8 

2 3 

2 8 

2 9 

2 6 

2 7 

2 7 

2. B 

SUNSHINE * 

B6 

07 

83 

77 

B3 

82 

83 

03 

03 

80 

91 

80 

84 

TOT RADIATION 

424 

403 

929 

343 

302 

379 

380 

370 

349 

309 

438 

414 

31B 

EVAPOTRANSP 

133 

168 

236 

263 

286 

279 

263 

249 

241 

211 

167 

136 

2634 


TYPE OF CROWING 

SEASON 

ALL YEAR 

ROUND 

DRY 


DRY DAYS 363 

INTERN 

DAYS 

0 

WET DAYS 

0 


COUNTRY CHAD 


♦ STATION AM 

T I MAN 


• 

NUMBER 64734 







♦ LATITUDE: 

11 02 

* LONOITUDE 

20 

17 * 

ELEVATION ; 436 

MET 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JLL 

AUQ 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

o 

4 

8 

19 

80 

123 

182 

311 

134 

38 

0 

0 

919 

TEMP AVERAGE 

24 7 

27. 2 

29 2 

30 3 

30 0 

28 2 

23 7 

23 2 

26 0 

26 3 

23 3 

23 0 

27 O 

TEMP MEAN MAX 

36 O 

38 1 

40 0 

39 6 

37 6 

34 7 

32 1 

30 6 

32 0 

34 3 

36 0 

36. 0 

33 6 

TEMP MEAN MIN 

14 1 

16 3 

19 8 

22 6 

23 6 

22 0 

21 0 

20 2 

20. 2 

20 0 

13 6 

13 6 

19 1 

TEMP MEAN DAY 

29 0 

31 2 

33 6 

34 2 

33 3 

30 6 

28 3 

27 3 

20 2 

39 7 

29 4 

28 8 

30 3 

TEMP MN NIQHT 

21 4 

23 3 

26 3 

28 1 

28 2 


24 3 

23 4 

23 8 

24 3 

21 8 

20 3 

24 3 

VAPOUR PRESS 

10 3 

10 2 

12 8 

17 1 

22 3 

24 3 

26 0 

26 6 

27 1 

23 1 

17 0 

12 0 

19 3 

WIND SPEED 2M 

1 3 

1 2 

1 2 

1 6 

1 7 

1 3 

1 1 

0 7 

0. 5 

0 6 

1 0 

O 9 

1 1 

SUNSHINE X 

83 

83 

76 

70 

67 

61 

49 

48 

32 

73 

82 

86 

69 

TOT RADIATION 

473 

317 

322 

313 

498 

468 

420 

419 

429 

492 

470 

463 

474 

EVAPOTRANSP 

142 

144 

179 

197 

106 

147 

124 

119 

118 

132 

129 

123 

1740 

TYPE OF GROWING 

SEASON 

NORMAL GROWING SEASON <WITH DRY 

PERIOD! 








DRY DAYS 227 INTERH DAYS : 47 WET DAYS 91 

SEASON NR t 

SEASON DEO 2 NS ON 21 NAY 

BEGIN HUMID ON 24 JUNE 

HUMID PERIOD < 92 DAYS! ENDS ON 23 SEP 
END Of SEASON ON A OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 139 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY : CHAD ♦ STATION . ABE CHE » NUMBER 64796 

• LATITUDE 13 91 • LONGITUDE 20 91 * ELEVATION : 949 «T 



JAN 

ftfl 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

precipitation 

0 

0 

0 

2 

19 

32 

120 

211 

62 

9 

0 

0 

494 

TEMP AVERAGE 

29 3 

27 7 

31 0 

32 9 

32 2 

31 6 

28 9 

26 1 

27 2 

29 2 

2B 1 

26 0 

28 8 

TEMP MEAN MAX 

36 0 

37 1 

40 0 

41 9 

40 9 

38 8 

34 9 

31 3 

34 1 

37 2 

37 1 

39 3 

37 0 

TEMP MEAN MIN 

16 0 

10 0 

22 0 

23 8 

24 7 

24 9 

22 8 

21 1 

20 6 

20 9 

19 7 

16 6 

20 9 

TEMP MEAN OAY 

29 6 

31 0 

34 3 

39 9 

39 4 

34 2 

30 7 

20 0 

29 7 

31. B 

31. 9 

29 2 

31 8 

TEMP MN NIGHT 

22 7 

24 4 

28. 0 

29 6 

29. 8 

29. 1 

26 4 

24 2 

24 7 

29 9 

24 9 

22 1 

26 0 

VAPOUR PRESS 

7. 6 

7 3 

0 9 

10 9 

16 9 

19 8 

24 2 

26. 1 

24 9 

16. 0 

lO. 1 

0 7 

19. 0 

WIND SPEED 2M 

2 6 

2. B 

2 8 

2 4 

2. 4 

2 1 

1 9 

1 7 

1 9 

2 . 1 

2 4 

2 4 

2 3 

SUNSHINE X 

89 

09 

79 

00 

77 

67 

60 

92 

71 

89 

89 

91 

77 

TOT RADIATION 

447 

916 

926 

996 

947 

902 

473 

439 

901 

91B 

482 

498 

490 

EVAPOTRANSP 

190 

204 

297 

243 

236 

19B 

196 

129 

149 

190 

190 

178 

2324 


TYPE OF OROWINO SEASON NORMAL GROWING SEASON (WITH DRV PERIOD) 
DRY DAYS 299 INTERN DAYS : 31 WET DAYS 39 

SEASON NR : 1 

SEASON BEGINS ON 4 .JULY 

BEGIN HUH 10 ON 24 JULY 

HUMID PERIOD C 40 DAYS) ENDS ON 1 SEP. 

END OF SEASON ON 12 SEP 

TOTAL LENOTH OF SEASON IS 71 DAYS 


COUNTRY : CHAD • STATION MONGO • NUMBER 64798 


• LATITUDE 12. 11 * LONGITUDE IB 41 • ELEVATION 428 MET. 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

precipitation 

O 

0 

2 

12 

43 

73 

189 

304 

133 

26 

0 

0 

778 

TEMP AVERAGE 

26 6 

20 9 

32 1 

33 6 

32 9 

30 9 

28 0 

29 B 

26 B 

28 7 

28 8 

27 6 

29. 1 

TEMP MEAN MAX 

39 0 

37. 3 

39. B 

40 6 

39 3 

36 9 

33 9 

31 0 

33 0 

36 8 

36 0 

36 0 

36 3 

TEMP MEAN MIN 

17 B 

20 9 

24 7 

26 8 

26. 2 

24 9 

23. 0 

21 7 

21 0 

21 7 

20 1 

18 3 

22 3 

TEMP PCAN DAY 

29 9 

32 0 

39 0 

36 2 

39 1 

32 7 

30 1 

2B 0 

29 4 

31 9 

31 4 

30 3 

31. 8 

TEMP MN NIGHT 

23 9 

26 l 

29 7 

31. 3 

30 4 

28 3 

26 3 

24 6 

29 2 

26 2 

29 1 

23 6 

26 7 

VAPOUR PRESS 

9 8 

10 0 

12 9 

19 l 

19 0 

22 3 

24 0 

24 7 

24 7 

20 7 

12 6 

9 9 

17. 1 

WIND SPEED 2M 

1 2 

1 7 

1. 1 

O. 9 

1 0 

o. a 

0 8 

0 4 

0 4 

0 3 

0 7 

1 2 

0 9 

SUNSHINE X 

06 

89 

73 

70 

70 

62 

91 

49 

99 

73 

80 

89 

69 

TOT RADIATION 

470 

911 

907 

914 

914 

476 

431 

400 

496 

481 

463 

493 

473 

EVAPOTRANSP 

139 

164 

179 

166 

174 

146 

132 

113 

120 

131 

129 

137 

1722 


TYRE Of GROWING SEASON NORMAL GROWING SEASON (WITH DRY PERIOD) 
DRY DAYS 298 1NTERH DAYS 31 WET DAYS : 76 

SEASON NR 1 

SEASON BECINS ON 16 JUNE 

BEGIN HUMID ON 3 JU-Y 
HUMID PERIOD < 77 DAYS) ENDS ON 17 SEP 
END Of SEASON ON 1 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS l OB DAYS 


Copyrighted material 





djibouti 


Copyrighted material 



Copyrighted material 


COUNTRY DJIBOUTI • STATION DJIBOUTI - SERPENT ♦ MJMBER 63123 


♦ LATITUDE 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

PRECIPITATION 

13 

7 

24 

11 

6 

TEMP AVERAGE 

23 S 

26 4 

27 0 

29 1 

30 0 

TEMP MEAN MAX 

28 9 

20 9 

30 6 

32 2 

33. 9 

TEMP MEAN MIN 

22 e 

23 9 

23 0 

26 1 

27 0 

TEMP MEAN DAY 

27 0 

27 3 

2B 9 

30 3 

31 9 

TEMP MN NIGHT 

24 0 

23 6 

26 0 

20 1 

29 B 

VAPOUR PRESS 

24 3 

23 1 

27 7 

30 4 

33 2 

WIND SPEED 2M 

2 3 

2 7 

2 6 

2 B 

2 6 

SUNSH I NE X 

60 

73 

68 

73 

79 

TOT RADIATION 

414 

470 

*89 

338 

34© 

EVAPOTRANSP 

123 

128 

134 

167 

184 

TYPE OF GROWING 

SEASON 

ALL 

YEAR ROUND DRY 



DRY DAYS 363 1NTCRM DAYS O UET DAYS 


11.36 ♦ LONGITUDE 43 09 • ELEVATION 7 MET 


%AJU 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

0 

7 

0 

3 

13 

30 

13 

135 

33 6 

33 B 

34 3 

32 3 

30 0 

28 1 

26 1 

30 0 

37 2 

41 1 

39 4 

35. 6 

33. 3 

31 1 

29 4 

33 3 

30 0 

30 6 

29 7 

29 4 

26 7 

23 0 

22 8 

26 7 

34 9 

37 7 

36 3 

33 6 

31 2 

29 1 

27 3 

31 3 

32 3 

33 9 

32 7 

31 3 

20 7 

26 B 

24 8 

M ■ 

32 3 

2B 3 

29 1 

32 8 

29 4 

26 3 

24 8 

28 7 

2. 2 

2 3 

2 7 

2 3 

2 3 

2 4 

2 4 

2 3 

63 

39 

68 

74 

82 

87 

78 

73 

486 

462 

301 

320 

317 

4B8 

433 

8 1 - 

183 

206 

212 

184 

171 

143 

123 

1978 


0 


Copyrighted material 




•gyp» 

égypte 

Copyrighted material 




♦ WMBER 62300 


COUNTRY EGYPT ♦ STATION SALLOJfl 






• LATITUDE 

31 32 

• LONGITUDE 

23. 

11 t 

ELEVATION 6 

MET, 


JAN 

PER 

MAR 

APR 

MAY 

JJN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

21 

16 

B 

1 

3 

1 

0 

1 

0 

0 

20 

23 

104 

TEMP AVERAGE 

14 1 

13. 0 

13. 8 

18 7 

21 3 

24 7 

26 1 

26 3 

24 8 

23 7 

19. 7 

13 B 

20 3 

TEMP MEAN MAX 

ie o 

19 8 

20 3 

23 6 

26 2 

29 3 

30 7 

31. 0 

29 1 

27. 3 

24 3 

20 3 

23 » 

TEMP MEAN MIN 

9. 3 

10 1 

11 3 

14 0 

16 6 

20. 1 

21 6 

22 0 

20 3 

18 3 

13. 3 

IS. 3 

13 9 

TEMP MEAN OAY 

13 9 

16 7 

17 3 

20 6 

23. 1 

26 3 

27 0 

28 1 

26 3 

24 3 

21 4 

17 3 

22 1 

TEM*» MN NtOMT 

12 9 

|3. 6 

14. 6 

17 3 

19. 3 

23 1 

24 4 

24 6 

22 9 

20 9 

17 7 

13 6 

16 B 

VAPOUR PRESS 

9 1 

9 3 

10 1 

12 1 

14 3 

18. 8 

22 3 

23. 0 

19 6 

18 0 

13 2 

10 3 

13. 1 

WIND SPEED 2M 

4 4 

4. 0 

4 l 

3 a 

3. 3 

3 B 

4 3 

3 9 

3. 3 

3 3 

3 3 

4 4 

3 9 

SUNSHINE X 

66 

68 

73 

76 

72 

87 

91 

92 

SB 

83 

69 

67 

7B 

TOT RAO 1 ATI ON 

266 

333 

440 

320 

330 

634 

641 

603 

316 

413 

293 

249 

433 

EVAPO TRANS*» 

82 

S3 

121 

143 

166 

192 

203 

191 

149 

123 

88 

82 

1632 


TYPE OP GROWING 

SEASON ALL YEAR 

ROUND 

DRY 


DRY DAYS 363 

INTERM. DAYS : 

0 

WET DAYS : 

4) 


COUNTRY 

EOVPT 


• STATION SIDI BARNANI 

• 

NUMBER 62303 







• LATITUDE: 

31 33 

« LONGITUDE 

23. 

38 • 

ELEVATION 

i : 23 

MET 


JAN 

FfcR 

MAR 

APR 

MAY 

JON 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

38 

19 

10 

2 

3 

0 

0 

O 

0 

14 

22 

33 

143 

TEMP AVERAGE 

13 2 

13. 8 

13 3 

17 3 

19 7 

22 3 

25 0 

23 3 

24 1 

21.7 

18 6 

14 3 

19 3 

TEMP MEAN MAX 

18 0 

18 8 

20 2 

22 1 

24 0 

26 8 

28 1 

29. 0 

20 0 

26 3 

23 3 

19 6 

23 7 

TEP* MEAN MIN 

6 3 

9 0 

10 3 

13 0 

13 3 

18 2 

22 0 

22 2 

20. 3 

17. 2 

13. 8 

9 3 

13 0 

TEMP MEAN DAY 

13 0 

13. 7 

17. I 

19 2 

21. 3 

24 0 

26 1 

26 8 

23 3 

23 3 

BO 1 

16 2 

20 9 

TEMP MN NIGHT 

11 9 

12. 6 

13. 9 

16 1 

18. 3 

21 0 

23 9 

24 2 

22 3 

19 6 

16 4 

12 0 

17 7 

VAPOUR PRESS 

9 a 

9 2 

11. 0 

12. 3 

13. 3 

19 B 

23 8 

24 2 

21 2 

18 0 

14 0 

10 7 

is a 

WIND SPEED 2M 

3 7 

3. 6 

6 0 

3 7 

3 0 

4 8 

3 6 

4 8 

4 4 

4 4 

4. 6 

3. 3 

3. 2 

SUNSHINE X 

66 

67 

73 

74 

77 

83 

90 

91 

BA 

83 

73 

63 

77 

TOT RADIATION 

263 

329 

433 

312 

372 

626 

637 

399 

300 

409 

301 

244 

432 

EVAPOTRANSP 

at 

97 

129 

134 

166 

t74 

198 

184 

148 

117 

87 

78 

1613 


TYPE OF CROWING SEASON INTERMEDIATE SEASON 

DRY DAYS : 331 INTERM DAYS 14 «ET DAYS : 0 

SEASON NR : 1 

SEASON BEGINS ON 30 DEC 

END OP SEASON ON 13 JAN. 

TOTAL LENGTH OF SEASON I 8 13 DAVS 


Copyrighted material 



Il 

COUNTRY EGYPT • STATION : NERSA MATRUH » NUMBER 62306 






• LATITUDE 

31. 20 

♦ LONGITUDE 

27 

13 • 

ELEVATION 

30 MET 


JAN 

Ft* 

MAR 

APR 

MAY 

JUM 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

20 

13 

to 

2 

2 

0 

O 

O 

2 

13 

21 

30 

123 

TEMP AVERAGE 

12 7 

13. 3 

14 B 

17 3 

20. 1 

23 1 

23 0 

23 9 

24 3 

21 7 

18 l 

14 3 

19 2 

TEMP MEAN MAX 

10 0 

18 8 

20 2 

22 6 

25 3 

27 7 

29 1 

29 e 

28 6 

27. 0 

23 3 

19 6 

24 2 

TEMP MEAN MIN 

8 0 

8 3 

9 6 

11 7 

14. 3 

IB 1 

20 1 

21 0 

19 6 

16 7 

13. 2 

10 0 

14. 2 

TEMP MEAN DAY 

14 B 

13 3 

1* Û 

19 1 

22 0 

24 6 

26 2 

26 9 

23 7 

23 6 

19 9 

16 4 

21. 0 

TEMP MN NIGHT 

11. 6 

12. 1 

13. 3 

13. 9 

IB 1 

21 2 

22 8 

23 6 

22 2 

19 3 

13 9 

12 3 

17 4 

VAPOUR PRESS 

9. 3 

9 6 

10 7 

12 1 

13 3 

20 6 

23 2 

23 3 

20. 6 

17 2 

14 0 

10 B 

13. 6 

WIND SPEED 2M 

4 3 

4. 2 

4 3 

4 0 

3 3 

3 8 

3 7 

3 4 

3. 2 

3. 1 

3 6 

4 2 

3 8 

SUNSHINE X 

63 

66 

63 

71 

BO 

82 

©a 

90 

84 

77 

78 

64 

73 

TOT RADIATION 

234 

317 

423 

318 

368 

338 

392 

333 

462 

343 

243 

232 

422 

EVAPOTRANSP 

69 

76 

109 

134 

133 

166 

182 

172 

139 

106 

73 

63 

1444 


TYPE OF GROWING SEASON ALL YEAR ROUND DRY 

DRY DAYS 363 INTERN DAYS O WET DAYS : O 


COUNTRY 

EGYPT 


• STATION DABAA 


» 

MEMBER 62309 







* LATITUDE 

30 56 

• LONQ 1 TUDE 

28 

28 * 

ELEVATION 

1 

.8 MET. 


JAN 

FfcA 

MAR 

APR 

MAY 

•SJN 

JA. 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

33 

18 

9 

3 

3 

0 

0 

0 

1 

8 

29 

37 

141 

TEMP AVERAGE 

12 B 

13. 9 

13 0 

17 2 

20 0 

23. 0 

23 0 

23 3 

24 1 

22 0 

18 3 

14 3 

19 3 

TEMP MEAN MAX 

IB 3 

19 0 

20 3 

22 6 

25 2 

27 a 

29 0 

29. 7 

28 6 

27 0 

23 3 

19 6 

24. 2 

TEMP MEAN MIN 

7 3 

7 8 

9 3 

12. 0 

14. 6 

18 3 

21 0 

21 2 

19 7 

17 1 

13 3 

9 3 

14. 3 

TEMP MEAN DAY 

14 B 

13 3 

17 0 

19 2 

21 8 

24 B 

26 4 

26 9 

23 7 

23 7 

20 1 

16 2 

21 0 

TEMP MN NIOMT 

11 3 

11- 9 

13. 4 

19 6 

18 1 

21 4 

23 4 

23 7 

22 2 

19 8 

16 0 

12 0 

17. 4 

VAPOUR PRESS 

9. 2 

9 3 

10 3 

12 3 

19 6 

20 0 

22 B 

22 3 

20 6 

17 2 

14 O 

10 3 

13. 4 

WIND SPEED 2M 

3 7 

3. 9 

4. 4 

4 3 

4 3 

4 3 

4 9 

4 6 

4 3 

3 3 

3 2 

4 0 

4 2 

SUNSHINE X 

66 

69 

70 

73 

79 

83 

B6 

89 

87 

81 

77 

63 

77 

TOT RADIATION 

268 

340 

426 

317 

380 

616 

619 

392 

313 

408 

317 

230 

434 

EVAPOTRANSP 

63 

78 

113 

138 

162 

173 

194 

189 

131 

113 

73 

67 

1322 


TYPE OF GROWING SEASON INTERMEDIATE SEASON 

DRY DAYS 310 INTERN DAYS : 33 WET DAYS : O 

SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 24 NOV 

END OF SEASON ON SB JAN 

TOTAL LENGTH OF SEASON IS 36 DAYS 


Copyrighted material 




COUNTRY 

EGYPT 


♦ STATION BORG EL 

ARAB 

• 

NUMBER : 62310 







♦ LATITUDE: 

30 34 

♦ LONGITUDE 

29 

33 * 

ELEVATION 

l : 20 

MET 


JAN 

FEN 

MAR 

APR 

MAY 

J'JN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

precipitation 

33 

9 

17 

0 

0 

0 

O 

0 

0 

1 

28 

16 

104 

TEMP AVERAGE 

11. 3 

13 0 

14 1 

17 8 

20 3 

24 0 

23 1 

23 8 

24 6 

21 8 

17 3 

14. 3 

19 2 

TEMP MEAN MA* 

16 6 

17 6 

19 0 

24 3 

26 0 

2B 8 

29 2 

30 3 

27 2 

27 2 

23 0 

19 3 

24 1 

TEMP MEAN MIN 

6 3 

0 0 

8 7 

10 7 

13 0 

18 0 

19 e 

19 3 

16 3 

14 8 

12 O 

8 7 

13 3 

TEMP MEAN DAY 

13 3 

14 6 

13 7 

20 1 

22 3 

23 3 

26 2 

26 7 

24 4 

23 1 

19 4 

13 9 

20 6 

TEMP MN NIGHT 

to 0 

11 3 

12 3 

13 3 

IB 6 

21 3 

22 7 

22 3 

21 O 

18 1 

14 9 

11.3 

16 7 

VAPOUR PRESS 

110 

TO 2 

10 1 

12 0 

13. 3 

18 1 

22 6 

23 3 

20. 3 

16 7 

13 1 

10 0 

19 3 

MIND SPEED 2H 

3 3 

3. 4 

3 6 

3 3 

3 4 

3 3 

3 7 

3 4 

3 2 

2 0 

2 7 

3. 0 

3 3 

SUNSHINE X 

69 

71 

74 

79 

78 

04 

83 

89 

38 

84 

77 

63 

78 

TOT RADIATION 

273 

343 

440 

333 

376 

620 

614 

392 

319 

417 

317 

230 

438 

evapotransp 

39 

64 

102 

146 

137 

1B2 

183 

176 

1*3 

112 

66 

3B 

1430 


T Y PL 0 F GROWING SEASON INTERRED ! ATE SEASON 

DAY DAYS : 328 INTERN DAYS 37 WET DAYS O 

SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 21 NOV 

END OF SEASON ON 2B NOV- 

TOTAL LENGTH OF SEASON IS 0 DAYS 

SEASON NR ; 2 

SEASON BEGINS ON 31 DEC 

END OF SEASON ON 30 JAN 

TOTAL LENGTH OF SEASON IS 31 DAYS 


COUNTRY 

r : EGYPT 


• STATION ALEXANDRIA 

• 

NUMBER 

! : 62319 







• LATITUDE 

31 22 

• LONGITUDE 

29 37 

♦ 

ELEVATION 

1 ' 32 

per 


JAN 

PfcR 

MAR 

APR 

MAY 

J'JN 

JUL 

AUG 

SEP 

DCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

49 

31 

12 

3 

2 

0 

0 

0 

1 

9 

28 

96 

191 

TEMP AVERAGE 

13 6 

14 1 

15 a 

18 2 

21 3 

24 2 

26 0 

26 3 

23 2 

22 6 

19 3 

19 3 

20 2 

TEMP MEAN MAI 

18 3 

19 l 

21 1 

23 7 

26. 3 

28 3 

29 6 

30 5 

29 5 

27 7 

24 5 

20 9 

29 0 

TEMP MEAN MIN 

9. 2 

9 3 

11 1 

13 3 

16 5 

20 1 

22 3 

22 7 

21 1 

17 6 

14 6 

110 

13 a 

TEMP MEAN DAY 

19 6 

16 1 

17 9 

20 4 

23 3 

29 7 

27 3 

31 D 

26 8 

24 4 

21 2 

17 3 

22 0 

TEMP MN NIGHT 

12 6 

13 O 

14 6 

16 4 

19 B 

22 7 

24 7 

23 O 

23 3 

20 3 

17 2 

13. 3 

IB 6 

VAPOUR PRESS 

10 8 

10 7 

11 6 

13 3 

17. 0 

21 1 

24 1 

24 6 

21 8 

18 6 

19 6 

12 9 

16 8 

MIND SPEED 2M 

3. 0 

3 1 

3 2 

2 9 

2 e 

2 0 

3 0 

2 7 

2. 3 

2. 2 

2 3 

2 0 

2 8 

SUNSHINE X 

69 

71 

74 

79 

78 

84 

05 

©9 

•8 

04 

77 

69 

78 

TOT RADIATION 

271 

342 

437 

332 

976 

621 

613 

391 

317 

414 

313 

246 

496 

EVAPOTRANSP 

32 

65 

101 

124 

151 

166 

180 

171 

137 

lOO 

62 

49 

1338 

TYPE OF GROM 1 NC 

SEASON 

NORMAL GROWING SEASON (WITH DRY 

PERIOD! 








DRY DAYS : 278 INTERN DAYS 48 MET DAYS 39 

SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON IB NOV 

■COIN HUMID M 9 DIC 

HUMID PERIOD ( 90 DAYS > ENDS ON 13 JAN 
END OF SEASON ON 13 PCD 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 88 DAYS 


Copyrighted material 



« 


COUNTRY 

EGYPT 


■ STATION : BALT IM 


• 

NUMBER 62323 







• LATITUDE: 

31 33 

• LONGITUDE 

31 

06 • 

ELEVATION 

; 2 

MET. 


JAN 

FEb 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

32 

27 

9 

1 

3 

0 

0 

0 

2 

14 

16 

61 

183 

TEMP AVERAGE 

14. 6 

14 7 

16 7 

18 3 

21. 3 

23. 0 

26 2 

27 0 

23 3 

23 3 

20 3 

16 0 

20 8 

TEMP MEAN MAX 

17 8 

18 0 

20 3 

22 3 

23 8 

24 0 

24 7 

30 3 

29 0 

27 2 

24 0 

19 3 

24 4 

TEMP MEAN MIN 

12 0 

11.0 

13. B 

14 7 

17. 3 

21 1 

23 0 

24 0 

22 0 

20. 2 

17 1 

13 2 

17. 3 

TEMP MEAN DAY 

16. 0 

16 0 

IB 2 

20 0 

23 1 

26 3 

27 3 

28 4 

26 7 

24 4 

21 7 

17 3 

22 2 

TEMP MN NIGHT 

14. 1 

'I 4 .0 

16 1 

17 4 

20 1 

23 6 

23 0 

23. 4 

24. 0 

22 1 

IB 9 

14 8 

19. 7 

VAPOUR PRESS 

12 2 

11. 0 

11. 3 

14. 0 

16. 0 

21 2 

24 2 

24 6 

22 1 

14 3 

16 7 

13 0 

17 2 

WIND SPEED 2M 

3 1 

3 4 

3 3 

3 1 

2 8 

2 7 

2 7 

2 3 

2 4 

3 2 

2 8 

3 1 

2 9 

SUNSHINE X 

TO 

70 

72 

76 

76 

84 

84 

87 

86 

84 

77 

63 

77 

TOT RADIATION 

272 

338 

430 

320 

368 

621 

610 

383 

309 

412 

312 

243 

431 

EVAPOTRANSP 

30 

70 

111 

123 

134 

172 

178 

169 

137 

113 

71 

31 

1403 


TYPE OF GROW I NO SEASON NORMA*. CROWING 5EA50N <WITH DRY PERIOD) 
DRY DAYS 294 INTERN DAYS 27 WET DAYS 4« 

SEASON NN 1 

SEASON BEGINS ON 28 NOV 

DEO IN HUMID ON 6 DEC 

HUMID PERIOD I 43 DAYS* ENDS ON 14 JAN. 

END or SEASON CJN 7 FEB 

TOTAL LENOTH OP SEASON IS 72 DAYS 


COUNTRY 

EGYPT 


« STAT 1 ON MANSOUR A 


• 

NUMBER : 62327 







• LATITUDE 

31 03 

• LONG 1 TUDE 

31 

23 ♦ 

ELEVATION 

\ : 30 MET 


JAN 

FEb 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

10 

8 

6 

3 

4 

1 

0 

0 

0 

3 

6 

11 

34 

TEMP AVCRAOE 

13. 3 

14 0 

16 2 

19 3 

24 3 

26 1 

26 3 

27 0 

23 7 

23 0 

19 8 

13 2 

20 9 

TEMP MEAN MAX 

14 3 

20 3 

23 2 

27 I 

33 2 

33 6 

32 6 

33 3 

32 3 

28 7 

23 8 

21 2 

27. 6 

TEMP MEAN MIN 

7 0 

7. 3 

9 3 

12 O 

13 6 

18. 6 

20 3 

20 3 

19 0 

17 1 

14 0 

4. a 

14 2 

TEMP MEAN DAY 

13. 3 

16 4 

18 8 

22 3 

27 6 

28 8 

28 7 

29 3 

28 1 

24 9 

21 9 

17. 2 

23 3 

TEMP MN NIGHT 

11 3 

12- 2 

14 2 

17 2 

21. 4 

23 4 

24 2 

24 3 

22 8 

20 2 

17 1 

12 3 

18 4 

VAPOUR PRESS 

10 3 

9 3 

113 

11 6 

13. 1 

18 6 

22 B 

23. 3 

20 2 

17 3 

14 7 

11. 0 

13 3 

WIND SPEED 2M 

1. 3 

1. 4 

1 7 

1 3 

1 3 

l 3 

1. 3 

1 3 

1. 1 

1 0 

1. 1 

1. 1 

1 3 

SUNSHINE 7. 

69 

71 

73 

73 

7B 

83 

B4 

66 

•3 

03 

77 

66 

77 

TOT RADIATION 

274 

34 •’ 

436 

317 

376 

623 

610 

379 

307 

413 

316 

231 

434 

EVAPOTRANSP 

41 

36 

94 

131 

179 

177 

168 

160 

128 

90 

33 

38 

1317 


TYPE OP CROW I NO SEASON A' L YEAR ROWD DRY 

DRV DAYS 363 INTERN DAYS O «ET DAY9 J 0 


Copy righted material 

ki . 


COUNTRY EQYPT * STATION PORT SAID • NUMBER 62333 

• LATITUDE: 31 17 • LONGITUDE 32 IB * ELEVATION 6 MET 



JAN 

FER 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JU. 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

16 

13 

10 

4 

4 

0 

0 

0 

0 

8 

12 

24 

93 

TEMP AVERAGE 

14 2 

14 7 

16 3 

19 1 

22 0 

23 0 

26 6 

27 3 

26 0 

24 0 

20 a 

16 2 

21. 0 

TEMP MEAN MAX 

18. 0 

18 3 

20 1 

22 3 

23 3 

28 3 

30 3 

30. 7 

29 1 

27. 2 

24 0 

19 7 

24 3 

TEMP MEAN MIN 

11. 3 

12 0 

13 3 

16 7 

19 3 

22 3 

24 0 

24 8 

23. 7 

21 7 

18 3 

13 3 

18 3 

TEMP MEAN DAY 

13 9 

16. 4 

18 0 

20 7 

23 6 

26 3 

28 3 

28 8 

27 3 

23 4 

22 2 

17. 6 

22. 6 

TEMP MN NIGHT 

13. 7 

14 4 

IS 8 

18 7 

21 3 

24, 3 

23 9 

26. 3 

23. 2 

23. 2 

20 0 

IS 1 

20 4 

VAPOUR PRESS 

11. 0 

It 6 

12 3 

13. 3 

18 6 

22 7 

23 3 

24 3 

23. 3 

20 6 

17 7 

13 6 

18 3 

WIND SPEED 2M 

3. 2 

3 6 

3 8 

3 3 

2 8 

2. 6 

2. 4 

1. 9 

2. 2 

3. 6 

3. 0 

3 3 

3. 0 

SUNSHINE X 

71 

69 

69 

72 

74 

•3 

82 

83 

84 

83 

76 

64 

76 

TOT RADIATION 

276 

337 

421 

303 

339 

616 

601 

373 

303 

411 

311 

245 

446 

EVAPOTRANSP 

31 

68 

103 

123 

149 

166 

174 

163 

133 

120 

71 

SI 

1378 


TYPE OF GROWING SEASON INTERMEDIATE SEASON 

DRY DAYS 331 INTERN DAYS 14 WET DAYS 0 

SEASON WR 1 

SEA50N BEGINS ON 16 DEC 

END OF SEASON ON 30 DEC 

TOTAL LENGTH OF SEASON IS 13 DAYS 


COUNTRY ; EGYPT ♦ STATION EAKHA » NUMBER 62333 






• LATITUDE 

31 07 

• LONGITUDE 

: 30. 

37 ♦ 

ELEVATION 

1 : 20 

MET 


JAN 

Ft* 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OCC 

YEAR 

PRECIPITATION 

14 

13 

7 

3 

3 

0 

0 

2 

0 

4 

7 

14 

67 

TEMP AVERAGE 

12 7 

13 3 

14 8 

17 3 

20 1 

23 1 

23 0 

23 3 

24 3 

21 7 

18 1 

14. 3 

19 2 

TEMP MEAN MAX 

19. 3 

20 3 

23 0 

27 0 

31 1 

32 O 

34 O 

33 3 

32 0 

29 8 

23 8 

21 3 

27 3 

TEMP MEAN MIN 

4 0 

6 2 

7. a 

10 3 

14 1 

1 7 0 

19 0 

IB 3 

17. 6 

13. 3 

12 3 

8 2 

12. 7 

temp MEAN DAY 

13 1 

16 0 

IB 2 

21. 7 

23 7 

27 2 

29 2 

28 6 

27 3 

23 l 

21 4 

17. 1 

22 7 

TEMP MN NIGHT 

10. 8 

11 4 

13 2 

16 1 

19 7 

21 8 

23 6 

22 7 

21 7 

19 3 

16 0 

11. 7 

17 3 

VAPOUR PRESS 

to a 

it i 

it. 7 

12 6 

14. 1 

t7 a 

21 1 

22 3 

21 3 

18 3 

13. 3 

12 3 

IS 8 

WIND SPEED 2M 

1. 3 

1. 4 

1. 7 

1 3 

1. S 

l 3 

1 3 

1 3 

1 1 

1 0 

1 1 

t. 1 

1- 3 

SUNSHINE X 

69 

71 

73 

73 

78 

83 

84 

36 

83 

83 

77 

66 

77 

TÛT RADIATION 

273 

344 

433 

317 

376 

623 

610 

374 

307 

412 

313 

250 

433 

EVAPOTRANSP 

37 

30 

ea 

116 

148 

138 

164 

137 

121 

B6 

49 

32 

1206 


TYPE OF GROWING SEASON INTERMEDIATE SEASON 

DRY DAvs : 339 INTERN DAYS 6 WET DAYS 0 

SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 54 DEC 

END OF SEASON ON 30 DEC 

TOTAL LENGTH OF SEASON IS 7 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY 

CGYPT 


• STATION TAHRIR 


* 

NUMBER 62343 







* LATITUDE 

30 39 

• LONG I TL/DE 

30 

42 t 

ELEVATION 

20 MET 


JAN 

Ft* 

MAR 

APR 

MAY 

•JJN 

sM. 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRCC IP I TATI ON 

10 

7 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

2 

3 

8 

33 

TEMP AVERAGE 

13 1 

13 7 

16 3 

19 2 

22 6 

26 3 

26 7 

27. 0 

24 8 

22. 2 

10 3 

14 3 

20 4 

TEMP MEAN MAX 

19 6 

20 3 

24 0 

20 O 

31 7 

34 3 

34 3 

34 B 

32 3 

30 2 

23 7 

21 3 

20 1 

TEMP MEAN MIN 

7. a 

a o 

10 1 

12 3 

13 1 

is e 

20 3 

20. B 

18. 7 

16 3 

13. 2 

9 3 

14 3 

TEMP MEAN DAY 

13 9 

16 6 

19 6 

23 1 

26 4 

29 3 

29 9 

30 2 

20 0 

23 7 

21 6 

17 3 

23 6 

TCMP MN NIOHT 

12. 1 

12 3 

13 0 

17 8 

20 6 

23. 0 

24 6 

24. 9 

22 6 

20 2 

16 3 

12 6 

18 6 

VAPOUR PRESS 

11 3 

11 7 

13 2 

14 2 

16 3 

21 0 

23 3 

24. 3 

22 2 

19 0 

16 0 

12 6 

17 2 

WIND SPEED SM 

3 1 

3 6 

3 8 

3 6 

3. 6 

3 3 

3 0 

2 3 

2 4 

2 4 

2 3 

3 0 

3 1 

SUNSHINE X 

68 

72 

73 

73 

80 

86 

B3 

83 

83 

82 

78 

70 

78 

TOT RADIATION 

273 

330 

438 

318 

383 

628 

614 

376 

309 

413 

321 

262 

437 

EVAP0TMAN3P 

46 

64 

112 

136 

207 

213 

202 

170 

138 

103 

61 

44 

1328 

TVPE OF CROWING 

SEASON 

all 

YEAR ROUND DRV 










DRY DAYS : 363 

INTERM DAYS 

0 WET 

DAYS 

0 








COUNTRY 

EGYPT 


• STATION CEMMEI2A 


• 

NUMBER 62349 







• LATITUDE 

30. 43 

• LONGITUDE 

31 

07 • 

ELEVATION 

20 «T 


JAN 

Ft* 

MAR 

APn 

NAY 

MN 

JJL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

8 

6 

4 

2 

3 

0 

0 

0 

0 

3 

7 

10 

31 

TFMP AVERAGE 

12 3 

13 1 

13 3 

19 0 

23 0 

23 6 

27. 0 

27. 0 

23 0 

22 7 

19. 3 

13 1 

20 4 

TEMP NE AN MAX 

19 3 

20 6 

23 2 

27 7 

32 0 

34. 0 

34 3 

34 6 

32 7 

30 3 

23 6 

21 7 

20 1 

TEMP MEAN MIN 

3 2 

3 6 

7 3 

10 0 

14 l 

17 2 

19 2 

19 1 

17 1 

13 0 

13 1 

8 3 

12. 6 

TEMP MEAN OAY 

IS 0 

13 9 

18 2 

22 1 

26 3 

28 6 

29 6 

29 6 

27 6 

23 4 

21 3 

17 3 

23 1 

TEMP MN NIOHT 

10 4 

11 0 

12 9 

16 1 

20 0 

22 6 

23 8 

23. 6 

21 3 

19 2 

16 4 

12 0 

17. 3 

VAPOUR PRESS 

It 0 

«1.8 

12. 3 

14 0 

16 B 

20 0 

23 7 

24 3 

22 3 

19. 6 

16 6 

13 2 

17 1 

WIND SPEED 2N 

0 8 

1 2 

0 9 

0 9 

o e 

0. 0 

0 B 

0 7 

0 7 

0 8 

O. 7 

0 B 

0. B 

SUNSHirc X 

69 

71 

73 

73 

7B 

03 

04 

86 

B3 

83 

77 

66 

77 

TOT RADIATION 

276 

347 

437 

318 

376 

624 

610 

3B0 

309 

413 

310 

234 

433 

EVAPOTRANSP 

32 

49 

79 

112 

143 

161 

167 

133 

120 

90 

40 

32 

1 109 

TYPE OF GROWING 

SEASON 

INTERMEDIATE SEASON 









DRY DAYS 338 

INTERN DAYS 27 WET 

DAYS 

0 








5EA50N NP 1 














SEASON DEG I NS ON 

3 DEC 













END OF SEASON ON 1 JAN 

TOTAL LENOTH OF SEASON IS 2B DA VS 


Copy righted material 


country 

EGYPT 


♦ STATION B Il.BE IS 


w 

NUMBER 62396 







* LATITUDE: 

30 24 

♦ LONGITUDE 

31. 

39 • 

ELEVATION 

1 : 20 

MET 


JAN 

PER 

MAR 

APR 

MAY 

JUT4 

JUL 

AUG 

5EP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

7 

3 

2 

1 

0 

0 

O 

0 

0 

1 

3 

3 

20 

Ttnr* AVERAGE 

13. 1 

13 7 

17 1 

20 2 

23 a 

26 7 

26 1 

26 1 

29 2 

23 0 

18 8 

13. 1 

20 7 

TEMP MEAN MA* 

IT 0 

20 0 

24 2 

20 3 

3i e 

34 6 

34 3 

34 2 

32 C 

30 6 

23 3 

21 3 

20 0 

TEMP MEAN MIN 

8 0 

B 1 

10 3 

13 1 

16 2 

20 0 

21 2 

21 3 

19 0 

17 0 

13 l 

9. 7 

19. 0 

TEMP MEAN DAY 

ID 3 

16 2 

19 9 

23 3 

26. 8 

29 9 

30 1 

30 1 

27 8 

26 1 

22 l 

17 6 

23 8 

TEMP MN NIGHT 

12 0 

12 4 

19 3 

IB 3 

21 3 

24 7 

29 2 

29 2 

22 7 

20 7 

17 9 

12 8 

19 0 

VAPOUR PRESS 

9 6 

9 2 

10 0 

11 1 

13 2 

16 9 

19 2 

20 6 

19 3 

17 1 

14. 1 

lO. 9 

14 2 

MIND SPEED 2M 

1. fa 

.1 7 

2 0 

1 9 

1 9 

1 9 

1 9 

1 7 

1 9 

1 4 

1 3 

1 3 

1 7 

SUNSHINE X 

69 

71 

71 

74 

77 

89 

04 

89 

83 

82 

77 

60 

77 

TOT RADIATION 

279 

349 

432 

914 

972 

624 

609 

976 

910 

414 

321 

260 

499 

EVAPOTRANSP 

44 

W 

110 

146 

182 

193 

183 

163 

131 

lOl 

36 

42 

1409 


TYPE OF CROWING 

SEASON 

ALL YEAR 

ROUND 

DRY 


DRV DAYS 369 

INTERN 

DAY» : 

0 

WET DAYS 1 

0 


COUNTRY 

EGYPT 


• STATION 

ISMAIL I A 


• 

NUMBER 62361 







• LATITUDE 

30. 39 

• LONGITUDE 

30 

26 • 

ELEVATION 

I : 20 

MET. 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JJN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

precipitation 

7 


7 

1 

9 

0 

0 

0 

0 

3 

10 

3 

38 

TEMP AVERAGE 

12. 6 

13 3 

16. 3 

20 2 

23 1 

26 8 

27 3 

27. 3 

25 3 

22 3 

IB 3 

14. 3 

20 7 

TEMP MEAN MAI 

19 0 

21 0 

23 Q 

28 6 

31 1 

39 0 

33 0 

39 0 

32 7 

30 2 

23 6 

21 9 

28 3 

TEMP MEAN MIN 

7. 0 

7. 6 

9 H 

13 0 

16 0 

19 3 

20 8 

21 1 

19 1 

16 3 

12 7 

8 8 

14 3 

TEMP MEAN DAY 

13 0 

16 8 

19 4 

23 7 

26 3 

30 0 

30 4 

30. 9 

28 3 

29 6 

21 3 

17 3 

23 a 

TEMP MN NIGHT 

it. 6 

12 4 

14 7 

18 4 

21 0 

24 3 

23 1 

29 1 

23 0 

20 1 

16 1 

12. t 

18 7 

VAPOUR PRESS 

B. B 

9 7 

B 3 

9 0 

11 9 

19 1 

19 2 

20 0 

16 7 

13 7 

13. 0 

10. 0 

13 1 

WIND SPEED 2M 

1 6 

1 8 

2 1 

t 9 

1. 7 

1 4 

1 7 

1.4 

i 4 

1 4 

1 2 

1 4 

1 6 

SUNSHINE 7. 

69 

71 

71 

74 

77 

83 

64 

03 

83 

82 

77 

68 

77 

TOT RADIATION 

278 

343 

431 

914 

972 

624 

609 

976 

309 

413 

319 

299 

494 

EVAPOTRANSP 

47 

61 

114 

193 

176 

1S3 

191 

174 

139 

101 

97 

43 

1437 

TYPE OF CROWING 

SEASON 

ML 

YEAR ROUND DRY 











Copyrighted material 



WNBER 62379 


COUNTRY EGYPT 


STATION OIZA 


I 


♦ LATITUDE 30 03 • LONGITUDE : 31.13 • ELEVATION I* NET 



JAN 

FE* 

N'*A 

APR 

HAY 

w>JN 

vAJL 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

3 

3 

t 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

4 

19 

TENP AVERAGE 

12 2 

13. 3 

16 3 

19 8 

23 2 

26. 3 

27 0 

26 7 

29 2 

22 7 

18 3 

14. 0 

20 3 

TEN P HE AN NAX 

19 3 

21 O 

2A 2 

28 2 

31 7 

34 7 

34 2 

34 3 

32 3 

30 t 

23 3 

21. 2 

28 1 

TENP HE AN NIN 

6 3 

6 6 

10 1 

12 0 

13 2 

18 B 

20 1 

20 3 

18 3 

16. 0 

12 2 

8 2 

13 7 

TEHP HEAN DAY 

13 3 

16 A 

19 7 

23 1 

26 4 

29 6 

29 6 

29 7 

27 9 

29 4 

21 0 

16. 9 

23 4 

TfNP HN NIGHT 

11 0 

IS 8 

13 1 

17 6 

20 6 

23 9 

24 4 

24 4 

22 3 

19 8 

13. 7 

11 6 

18 2 

VAPCX* PRESS 

10 3 

JO 3 

11.3 

13 1 

19. 0 

19 0 

22 0 

23 | 

21 1 

18 2 

19 3 

11 3 

13 9 

WIND SPEED 2M 

2 0 

2 1 

2 4 

2 4 

2 7 

2 9 

2. 7 

2. 1 

1. 9 

2 2 

1. 9 

1 . 8 

2 3 

SUNSHINE X 

68 

72 

73 

73 

80 

86 

83 

83 

83 

82 

78 

70 

78 

TOT RADIATION 

280 

33A 

AAl 

319 

383 

627 

613 

977 

912 

♦ 17 

326 

268 

439 

CVAPOTRANSP 

A3 

63 

1O0 

191 

200 

216 

203 

173 

138 

113 

61 

41 

1314 


TYPE OF CROWING SEASON ALL YEAR ROUND DRY 

DRY DAYS : 363 INTERN DAYS 0 WET DAYS : 0 


1 




COUNTRY 

; ECYPT 


• STATION MELMAM 


• 

NUH8ER 62378 







* LATITUDE: 

29 32 

♦ LONGITUDE 

31 

20 • 

elevation 

141 MET 


JAN 

Ffc« 

MAR 

APR 

MAY 

J'JN 

JUL 

AUG 

8£P 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

3 

4 

3 

1 

3 

0 

0 

0 

0 

1 

4 

7 | 

26 

TENP AVERAGE 

13 8 

13 3 

17 3 

21 9 

23 2 

27 2 

28 3 

28 3 

26 6 

24 3 

20 0 

14 7 

21. 9 

JEM 3 HEAN HAX 

18 0 

20 B 

23 7 

28 3 

32 2 

34 2 

33 1 

33 0 

32 3 

29 8 

24 8 

18 3 

27. 8 

TENP HEAN HIN 

8 8 

10. 0 

116 

14 6 

18 2 

20 3 

21 7 

22 1 

20 7 

18 8 

13 0 

111 

16. 1 

TENP MEAN DAY 

19 4 

17. 4 

19 9 

24 1 

27 7 

29 8 

30 8 

30 8 

28 6 

26 2 

21 6 

13 9 

24 0 

TEF* HN NIGHT 

12 4 

13. 9 

19. 9 

19 4 

22 8 

24 8 

23 8 

23 9 

24 1 

21 8 

17 6 

13 0 

19. B 

VAPOUR PRESS 

8 8 

9 2 

9 2 

11 2 

12 8 

19 9 

19 7 

21 3 

19 3 

16 3 

12 7 

9 8 

13. 9 

MIND SPEED 2f1 

2 0 

2 1 

2 4 

2 4 

2 7 

2 9 

2 7 

2 1 

1 9 

2 2 

1 9 

1 8 

2 3 

SUNSHINE X 

74 

70 

77 

81 

80 

90 

89 

90 

as 

83 

81 

72 

82 

TOT RADIATION 

293 

372 

433 

344 

384 

619 

631 

997 

323 

427 

339 

273 

473 

EVAPOTRANSP 

93 

71 

118 

138 

204 

219 

220 

18B 

144 

118 

72 

48 

1613 


TYPE OF CROWING SEASON ALL YEAR ROUND DRY 

DRY DAYS : 369 INTERN DAYS 0 WET DAYS : O 


Copyrighted material 




COUNTRY EGYPT * STATION : BENIS'JEF • NUMBER : 62304 

• LATITUDE 2* 04 ♦ LONGITUDE : 31.06 ♦ ELEVATION : 20 NET 



JAN 

PfcR 

MAR 

APR 

MAY 

JIM 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

0 

2 

1 

1 

O 

0 

O 

0 

0 

0 

0 

4 

8 

TEMP AVERAGE 

12. B 

14 1 

17 0 

21 0 

29 1 

27 2 

28 3 

28. 3 

26 a 

23. 7 

IV. I 

14. 8 

21 9 

TEMP MEAN MAX 

20 7 

22 9 

29 9 

30 0 

34 2 

36. 0 

36 7 

36 9 

34 3 

31. 7 

26 7 

22 1 

2V 7 

TENP MEAN MIN 

9 0 

9 8 

8 9 

12 0 

16 1 

18 9 

20 0 

20. 2 

18 3 

19, 7 

11. 9 

7. 9 

13 3 

TEMP MEAN DAY 

19. 7 

17 2 

20 1 

24 3 

28 4 

30 4 

31 3 

31. 2 

2V. l 

26. 4 

21 7 

17 3 

24 4 

TEMP MN NIGHT 

10, 6 

11 8 

14 3 

18 2 

22 1 

24 1 

23 1 

23. 0 

22 V 

20 1 

19. 6 

11- 4 

18. 4 

VAPOUR PRESS 

8 9 

a 3 

8 8 

4 8 

11 9 

13 6 

17 O 

17. 3 

17. 3 

19. 2 

12. 1 

10. 3 

12 9 

MIND SPEED 2M 

1, 0 

.1. 2 

1 2 

1. 8 

1 9 

1. 6 

1 2 

1 2 

1 V 

1. v 

1. 2 

1. 3 

1 4 

SUNSHINE X 

74 

78 

77 

81 

80 

VO 

09 

VO 

80 

89 

81 

72 

82 

TOT RADIATION 

301 

378 

49V 

949 

304 

643 

630 

3VB 

326 

432 

342 

280 

476 

EVAPOTRANSP 

42 

68 

107 

19V 

186 

201 

1V4 

184 

162 

12V 

70 

48 

1930 


TYPE OF GROWING SEASON ALL YEAR ROUND DRV 

DRY DAYS 369 INTERN DAYS : 0 WET DAYS : O 


COUNTRY : EGYPT • STATION BAMARIYA • NUMBER .62306 

• LATITUDE 28.20 * LONGITUDE 38 54 • ELEVATION : 20 NET 



JAN 

PER 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

O 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

4 

TEMP AVERAGE 

12. 2 

14 3 

17 1 

21 3 

29. a 

27 7 

28 6 

28 7 

26 3 

23. 3 

10 6 

14, 0 

at 9 

TEMP MEAN MAX 

IV 8 

22. 3 

23 3 

30 0 

34 9 

36 2 

36 a 

36 7 

34 0 

31 0 

26 0 

21. 9 

29 9 

TEMP MEAN MIN 

4 6 

4 2 

8 0 

12 6 

17 2 

14 1 

20 9 

20 6 

18 6 

19 8 

11. 2 

6 6 

13 3 

TENP MEAN DAY 

19 0 

17. 2 

20 1 

24 3 

29 0 

30 7 

31 9 

31 3 

2V 0 

26 0 

21 1 

16 6 

24 3 

TEMP MN NIGHT 

10. 0 

12. 0 

14. 6 

18 3 

22 V 

24 6 

29 3 

23 3 

23 0 

20 0 

19 2 

lO. 6 

IB 9 

VAPOUR PRESS. 

7. 7 

8 2 

V 3 

10. 1 

12. 2 

14. 1 

14 0 

17 0 

14 3 

14. 2 

11. 7 

4, 2 

12 1 

WIND SPEED 2M 

1. 0 

l. 0 

1 1 

l 2 

l 3 

l 3 

1 2 

1 1 

1 l 

1.0 

0 9 

0. 9 

1 1 

SUNSHINE X 

89 

aa 

63 

as 

89 

40 

VO 

V2 

89 

aa 

87 

87 

87 

TOT RADIATION 

333 

412 

404 

347 

609 

642 

633 

607 

933 

446 

363 

319 

493 

EVAPOTRANSP 

42 

66 

106 

142 

183 

192 

196 

183 

143 

108 

62 

42 

1465 


TYPE OP GROWING SEASON ALL YEAR ROUND DRY 

DRY DAYS : 369 INTERN DAYS O WET DAYS O 


Copyrighted material 



COUNTRY EGYPT 


STATION MINYA 


NUMBER 62387 


* LATITUDE: 28 03 ♦ LONGITUDE 30 44 • ELEVATION 40 NET 



JAN 

FE.R 

MAR 

APR 

NAY 

J'JN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

0 

1 

O 

0 

1 

O 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

4 

TEMP AVERAGE 

l l 8 

13 2 

16 9 

at l 

29 6 

27 7 

28 9 

28 2 

29 9 

23 1 

IB 3 

13 6 

21 1 

TEMP MEAN MAT 

20. 6 

22 3 

29 7 

30 3 

34 8 

36 3 

36 6 

36 3 

33 3 

31. 3 

26 7 

22 0 

29 7 

TEMP MEAN MIN 

4. 0 

S 1 

7 8 

11 8 

16 3 

19 0 

20 2 

20 9 

18 9 

15 5 

11 3 

6 8 

13 1 

TEMP MEAN DAY 

IS. 4 

16 9 

20 0 

24 6 

28 9 

30 8 

31 3 

31 2 

28 5 

26 1 

21 7 

17 0 

24 3 

TFMP MN NIOHT 

9. 9 

11 2 

14 O 

18 2 

22 4 

24 9 

25 2 

25 1 

22 8 

19 0 

19 6 

10 9 

18 3 

VAPOUR PRESS 

8 0 

8 0 

9 0 

10 2 

11 7 

14 8 

17 9 

19. 1 

18 0 

19. 5 

12. 6 

9 6 

12 0 

MIND SPEED 2N 

1. 9 

1 6 

1 9 

2 0 

2 6 

2 1 

1 9 

1. 4 

1. 7 

1 4 

1 2 

1 3 

17 

SUNSHINE X 

82 

89 

82 

81 

83 

90 

90 

91 

89 

88 

86 

83 

83 

TOT RADIATION 

328 

406 

482 

547 

597 

641 

633 

603 

934 

448 

362 

313 

491 

EVAPOTRANSP 

46 

74 

124 

163 

231 

220 

209 

189 

149 

119 

67 

48 

1629 

TYPE OE OROUING 

SEASON 

ALL 

YEAR ROUND DRV 










DRY DAYS 363 

INTERN DAYS : 

0 WET 

DAYS 

0 









COUNTRY 

: EGYPT 


• STATION rvu 

LAW 2 


• 

NUMBER 62390 







• LATITUDE 

27 42 

• LONGITUDE 

30 

43 • 

ELEVATION 

20 NET 


JAN 

PfM 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

O 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

3 

TEMP AVERAGE 

12 0 

14 0 

16 B 

21 3 

29 1 

26 5 

27 0 

26 7 

24 6 

22 7 

18 2 

14. 1 

20 8 

TEMP MEAN MAX 

21 9 

23. 7 

26 8 

31 8 

34 7 

39 2 

39. 3 

34 7 

32 3 

3i : 

27 0 

22 3 

29 7 

TEMP MEAN MIN 

2 S 

4 t 

6 8 

ll 3 

13 3 

17 7 

10 7 

18 6 

17. 0 

14 3 

9 6 

3 7 

11 8 

TEMP MEAN DAY 

13 9 

17 S 

20 9 

23 3 

28 6 

29 6 

29 9 

29 3 

27 3 

29 6 

21 3 

16 9 

24 0 

TEMP MN NIGHT 

9 3 

11 l 

13 8 

18 3 

21 S 

23 3 

23 8 

23 3 

21 4 

18 9 

14 4 

10 2 

17. 9 

VAPOUR PRESS 

9 7 

10 3 

10 3 

11 2 

12 7 

17 0 

20 0 

21 7 

21. 0 

18 7 

19 0 

11 8 

13 0 

WIND SPEED 2M 

I 9 

1 9 

l. B 

2 0 

3 0 

2 3 

1 3 

1. 3 

3 0 

1 4 

1 2 

1 3 

1 7 

SUNSHINE X 

82 

S9 

02 

m 

83 

90 

90 

91 

89 

BB 

86 

83 

89 

TOT RADIATION 

332 

403 

484 

948 

996 

641 

632 

604 

936 

431 

366 

316 

492 

EVAPOTRANSP 

42 

99 

117 

169 

238 

218 

186 

173 

149 

110 

63 

44 

1960 

TYPE OF CROWING 

SEASON 

ALL 

YEAR ROUND DRY 










DRY DAYS 369 

INTERM DAYS 

0 WCT 

DAYS 

0 









Copyrighted material 


COUNTRY EGYPT ♦ STATION : A5VUT » NUMBER 62393 

• LATITUDE 27 03 * LONGITUDE 31.01 • ELEVATION : 70 MET 



VAN 

FE* 

PAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

0 

0 

0 

O 

0 

O 

0 

0 

O 

0 

0 

0 

0 

TERP AVERAGE 

13 5 

15 0 

IB 3 

23 7 

27 3 

30 0 

29 7 

30 3 

27 3 

24 3 

19 3 

13 l 

22 9 

TEMP MEAN MAX 

20 7 

23 3 

26 3 

31 7 

36 0 

□7 6 

31 7 

36 8 

34 8 

31 O 

26 3 

22. 2 

29 8 

TENP MEAN MIN 

6 7 

7 3 

10 3 

14 8 

19 3 

21 3 

22 2 

22 3 

20 0 

IB 0 

12 7 

8 7 

13 4 

TENP MEAN DAY 

16 3 

17. 0 

21 4 

26 3 

30 7 

32 4 

28 6 

32 1 

30 O 

26 7 

22 0 

17. 7 

23. 2 

TENP MN NIGHT 

11. 7 

13 8 

16 1 

20 6 

24 9 

26 7 

23 1 

26 6 

24 3 

21 6 

16 3 

12. 4 

19 9 

VAPOUR PRESS 

7 0 

7. 0 

6 7 

7. 0 

B 0 

11 0 

14 1 

19 0 

14 2 

14. 0 

10 7 

8 3 

10 3 

WIND SPEED 2H 

1. 6 

2 0 

2 2 

2 3 

2. 9 

2 e 

2 3 

2 4 

3 0 

2 4 

2 O 

1. 7 

2. 3 

SUNSHINE X 

B3 

88 

83 

SI 

85 

90 

90 

92 

09 

88 

87 

87 

87 

TOT RADIATION 

344 

421 

*90 

349 

604 

639 

631 

604 

338 

434 

373 

330 

*98 

EVAPOTRANSP 

64 

0* 

130 

201 

267 

269 

214 

229 

203 

137 

88 

62 

1973 


TYRE OF GROWING SEASON ALL. YEAR ROUND DRV 

DRY DAYS 3*5 INTERN DAYS 0 WET DAYS O 


COUNTRY EGYPT ♦ STATION SOHAC • NUMBER 62397 

♦ LATITUDE 34.34 • LONGITUDE : 31.42 • ELEVATION 61 NET 



JAN 

FEB 

I4AR 

APR 

MAY 

UJN 

JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

TCNP AVERAGE 

14. 0 

14. 6 

18 7 

23 3 

26 7 

30 0 

28 7 

29 1 

27 0 

24 7 

20 0 

14 8 

22 6 

TENP MEAN NAX 

22 3 

24 1 

28 2 

33 3 

36 3 

38 1 

37 3 

37. 3 

34 3 

32 0 

2B 3 

23 6 

31 3 

TCNP MEAN NIN 

3 3 

6 0 

9 0 

13 3 

17. 3 

20 2 

20 5 

21 0 

20 0 

17 7 

12 3 

6 8 

14 2 

TEMP MEAN DAY 

16. 9 

18 4 

22 1 

27 0 

30 4 

32 * 

31 9 

32 1 

29 6 

27 3 

23 2 

IB 1 

23 8 

TEMP W NIGHT 

11 3 

12 4 

13 7 

20 2 

23 7 

29 9 

25 6 

23 9 

24 2 

21 7 

16. 8 

11. 4 

19 6 

VAPOUR PRESS 

8 7 

9 1 

9 0 

8 B 

8 7 

11 7 

13 3 

16 3 

IS. 2 

13 3 

12 1 

9 3 

11 3 

WIND SPEED 2M 

1. 3 

1. 6 

1. 9 

1 9 

2. 2 

2 2 

l. 9 

f. 9 

2 3 

1 9 

1 6 

1. 4 

1. B 

SUNSHINE X 

S3 

88 

03 

at 

09 

90 

90 

92 

89 

08 

87 

87 

87 

TOT RADIATION 

349 

426 

493 

330 

60* 

638 

630 

608 

340 

438 

378 

336 

300 

EVAPOTRANSP 

63 

79 

140 

179 

22B 

241 

222 

213 

180 

140 

91 

61 

1839 


TYPE OF CROWING SEASON ALL YEAR ROUND DRY 

DRY DAYS 365 INTERM. DAYS 0 WET DAYS 0 


Copyrighted material 



COUNTRY EGYPT 


• STATION SHANDAWEEL 


• NUMBER 62390 






• LATITUDE 

26 26 

• LONGITUDE 

31. 

38 • 

ELEVATION 60 

met 


JAN 

FfcR 

MAR 

APR 

MAY 

vUN 

sRA. 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

TEMP AVERAGE 

13. 9 

19 3 

IS 9 

23 3 

27 1 

28 7 

29 0 

29 3 

27. 2 

24. B 

20 9 

19 a 

22 8 

TEMP MEAN MAX 

22, 9 

34 9 

2B 1 

33 2 

36 9 

37 9 

37 9 

37 9 

34 1 

31. 7 

38 7 

24 0 

at. 3 

TEMP MEAN MIN 

4. 6 

6 0 

8 0 

13 9 

17 e 

20 0 

20 9 

21. 0 

20. 3 

18 0 

12 2 

7. 7 

14. 2 

TEMP MEAN DAY 

16. 0 

IB 6 

23 0 

26 9 

30 9 

31 9 

32 0 

32 1 

29 6 

27. 2 

23 3 

18 6 

29 8 

TEMP MN NIGHT 

10. 9 

12 6 

19 9 

20 2 

23 9 

29. 6 

29. 7 

29 9 

24 3 

2 i a 

16 7 

12. 1 

19 6 

VAPOUR PRESS. 

10. 3 

11 3 

10 6 

11 1 

12 1 

19 7 

10 7 

19 9 

19 9 

19. 1 

19 0 

11. B 

14 6 

WIND SPEED SM 

». 3 

1 6 

19 

1 9 

2 2 

2. 2 

1. 9 

1 9 

2 3 

1 9 

». 6 

l. 4 

». e 

SUNSHINE X 

B3 

66 

83 

80 

89 

90 

90 

92 

B9 

Bfl 

87 

07 

B7 

TOT RADIATION 

390 

427 

494 

947 

604 

638 

630 

609 

940 

499 

379 

337 

901 

EVAPOTRANSP 

47 

73 

132 

174 

229 

2PB 

220 

213 

168 

126 

B6 

97 

1749 


TYPE OF CROW 1 NO 

SEASON 

A' L YEAR 

ROUND 

DRY 


DRY DAYS 369 

INTERM 

DAYS 

0 

WET DAYS : 

0 


COUNTRY EGYPT 


STATION KOn OMBO 


NUMBER A2A 11 


♦ LATITUDE: 



JAN 

FfcR 

MAR 

APR 

MAY 

PRECIPITATION 

0 

0 

0 

0 

0 

TEMP AVERAGE 

19 7 

17. 2 

21 0 

29 6 

29 0 

TEMP MEAN MAX 

24 0 

26 0 

30 0 

39 0 

39 0 

TEMP MEAN NIN 

7 7 

8. 9 

11. B 

16 2 

20 9 

TEMP MEAN DAY 

18 8 

20 9 

24 2 

29 0 

33 1 

TEMP MN NIGHT 

13 4 

14 7 

18 1 

22 6 

26 6 

VAPOUR PRESS 

7 2 

6 0 

9 8 

6 1 

7 0 

WIND SPEED 2 M 

». 2 

t. 4 

». 7 

». 9 

l 3 

SUNSHINE X 

91 

91 

89 

84 

86 

TOT RADIATION 

383 

491 

910 

966 

606 

EVAPOTRANSP 

76 

97 

199 

176 

199 


TYPE OF GROWING 

SEASON ALL YEAR 

ROUND 

CRY 

DRY DAYS : 369 

INTERM DAYS 

O 

WET DAYS 


24 29 

♦ LONGITUDE 

32 

96 • 

ELEVATION 102 MET 

JJN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

31 0 

32 0 

32 1 

30 0 

27 2 

22 0 

17 3 

29 1 

41 0 

40 9 

41 0 

38 9 

36 1 

30 9 

25 9 

33 9 

22 9 

23 1 

23 2 

21 9 

is a 

13 7 

9 3 

16 4 

39 1 

34 9 

39 2 

33 0 

30 4 

29 0 

20 2 

26 3 

28 4 

2B 4 

2B 9 

26 9 

23 7 

IB 4 

13 B 

21 9 

8 0 

10 3 

11 9 

11 0 

10. 7 

10 2 

9 0 

8 6 

1 5 

1 3 

1 4 

1 4 

1 3 

l 4 

l 2 

1 4 

09 

B9 

90 

99 

91 

92 

92 

89 

629 

622 

601 

947 

481 

409 

367 

914 

210 

209 

200 

177 

146 

103 

72 

1824 


O 


Copy 


ighted material 



■ NUMBER 63413 


COUNTRY EGYPT ♦ STATION : ASUAN 






♦ LATITUDE: 

24 02 

• LONOITUOE 

32. 

33 • 

ELEVATION 

1 : 200 

MET 


JAN 

Fk* 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

0 

O 

0 

0 

1 

0 

O 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

TEMP MWRMI 

16 7 

18 3 

22 3 

27 1 

31 7 

33 3 

34 0 

34 1 

32 O 

24 3 

24 0 

19 7 

26. 9 

TEMP MEAN MAX 

24 1 

26 3 

a o é 

33 6 

40 2 

42 0 

41 8 

42 O 

40 O 

37 3 

32 6 

26 3 

33 0 

TEMP MEAN MIN 

4. 3 

10. 3 

14 1 

IB 3 

23 3 

23 0 

26 0 

26 3 

24 0 

21 6 

16 3 

13 1 

19 1 

TEMP MEAN DAY 

19. 3 

21 4 

23 4 

30 2 

34 4 

36 6 

36 7 

36 4 

34 8 

32. 3 

27 3 

22 1 

29 8 

TEMP MN NIGHT 

14. 6 

16 1 

14 8 

24 3 

29 0 

30 4 

30 4 

31 0 

28 7 

26 1 

21 0 

16 8 

24 1 

VAPOUR PRESS 

6 7 

6 3 

6 3 

7 1 

B 3 

9 7 

11 0 

12 2 

12 2 

12 0 

10 6 

9 3 

9 3 

MIND SPEED 2M 

1. 3 

1 4 

a 2 

2 3 

2 3 

2 0 

1 6 

1. 8 

1. B 

1 9 

1 3 

1 6 

1 9 

SUNSHINE X 

41 

91 

83 

84 

86 

89 

89 

90 

84 

91 

42 

92 

89 

TOT RADIATION 

387 

434 

312 

366 

606 

627 

621 

601 

349 

484 

413 

371 

313 

EVAPOTRANSP 

83 

113 

180 

218 

267 

243 

224 

224 

197 

173 

107 

82 

2117 


TYPE OF GROWING 

SEASON AU- YEAR 

ROUND 

DRY 


DRY DAYS 363 

INTCRM. DAYS 

0 

WET DAYS 

0 


COUNTRY 

: EGYPT 


♦ STATION SIWA 


« 

NUMBER 62417 







* LATITUDE 

29 12 

« LONG I TUDC 

23 

29 • 

ELEVATION 

1 î -13 

MET 


JAN 

FEm 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

1 

2 

1 

1 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

3 

11 

TEMP AVERAGE 

10 6 

12. 3 

13 7 

20 2 

23. 2 

27 8 

28 8 

28 3 

26 0 

22 3 

17 3 

12 2 

20 6 

TEMP MEAN MAX 

19. 6 

21. 9 

24 8 

29 7 

34 3 

37 3 

38 0 

37 7 

33 1 

31 8 

26 3 

21 1 

29 8 

TEMP MEAN MIN 

3 8 

3 3 

8 0 

12 0 

16 6 

14 1 

20 3 

20 3 

18 0 

14 6 

10 0 

9 9 

12 0 

TEMP MEAN DAY 

14. 6 

16. 4 

19. 3 

24. 1 

28 B 

31. 3 

32 4 

32 0 

24 3 

26 1 

20 9 

19 9 

24. 3 

TEMP MN NICHT 

9. 3 

11 1 

13 9 

18 1 

22 3 

24 4 

23 8 

23 4 

22 9 

19 3 

14 4 

9 6 

18 1 

VAPOUR PRESS 

4 9 

6 0 

7 0 

7. 7 

9 2 

11 3 

13 0 

14 0 

14 0 

12 3 

9 9 

8 0 

4 9 

WIND SPEED 2M 

2. 9 

2 6 

3. 6 

3 a 

3. 9 

3 3 

3. 2 

2 9 

2 9 

2 9 

2 4 

2 3 

3. 0 

SUNSHINE X 

74 

80 

ao 

78 

79 

84 

41 

93 

89 

88 

74 

90 

83 

TOT RADIATION 

312 

383 

469 

333 

380 

639 

638 

610 

330 

441 

333 

296 

480 

EVAPOTRANSP 

62 

101 

179 

229 

274 

276 

283 

233 

192 

131 

10O 

67 

2163 


TYPE OF GROWING 

SEASON 

ALL YEAR 

ROUND 

DRY 


DRY DAYS : 363 

INTCRM 

DAYS 

0 

WET DAYS 

0 


Copyrighted material 



I! 


country 

Î EGYPT 


• STATION DAKMLA 


4» 

NUMBER 62432 







* LATITUDE 

23. 29 

* LONGITUDE 

29 

OO ♦ 

ELEVATION 

111 

NET 


JAN 

rt« 

H4R 

APR 

NAY 

JJN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

0 

0 

0 

0 

0 

O 

O 

0 

0 

0 

0 

O 

0 

TEMF AVERAGE 

ta a 

14 7 

IB 3 

23 3 

28 3 

30 3 

30. 7 

30 6 

28 1 

23 2 

19 7 

14 3 

23 1 

TEMP NEAN MAX 

21. 3 

23. 6 

27 3 

32 6 

37 0 

30 1 

30 3 

38 3 

33 6 

33. 1 

27 6 

22 2 

31 3 

TEMP NEAN MIN 

4. 3 

6 0 

9 3 

14 2 

20 O 

22 3 

23 0 

22 6 

20 3 

17 3 

11 7 

6 3 

14. 9 

TEMP NEAN DAY 

IS 9 

18 0 

21 8 

26 8 

31 6 

33 1 

33 3 

33 4 

30. 7 

27. 9 

22 4 

17 0 

26 0 

TEMP NN NIGHT 

10. 3 

12 2 

13 7 

20 4 

23 6 

27 3 

27 0 

27 3 

24 4 

21. 7 

16 1 

10 8 

20. 0 

VAPOUR PRESS 

6 6 

7. 0 

7 3 

B 0 

9 6 

11. 6 

11.0 

11. B 

13 0 

12 3 

10 3 

7. 7 

9. 7 

WIND SPEED 2N 

l 9 

2 0 

2 3 

2 3 

2 7 

2 6 

2 6 

2. 4 

2. 6 

2. 2 

1 8 

1. 7 

2 3 

SUNSHINE X 

89 

92 

83 

80 

86 

90 

90 

93 

89 

90 

91 

93 

B9 

TOT RADIATION 

369 

4 «6 

303 

348 

607 

633 

62B 

613 

344 

472 

398 

360 

310 

CVAP0TRAN5P 

64 

4* 

138 

206 

260 

230 

239 

241 

206 

161 

98 

70 

2073 


TYPE OF GROWING SEASON ML YEAR ROUND DRV 

DRY DAY5 363 INTERN DAYS 0 WET DAYS : O 


COUNTRY 

; EGYPT 


• STATION KHAROA 


• 

NUMBER 

: 62433 







• LATITUDE: 

23 27 

• LONGITUDE 

30 32 

• 

ELEVATION t 

73 NET. 


JAN 

FfcR 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

TEMP AVERAOE 

14 0 

13 8 

19 6 

24 3 

29 3 

31 0 

31 1 

31. 1 

29. 0 

26 0 

20 7 

16 0 

24 0 

TEMP NEAN MAX 

22 2 

24 3 

28 2 

33 0 

37 3 

30 3 

34 0 

34 3 

36. 3 

34 0 

20 3 

23 0 

32 1 

TEMP NEAN MIN 

3 8 

7 3 

II 0 

13 6 

21 1 

23 2 

23 2 

23 0 

21. 5 

10 3 

13 0 

B 2 

16 0 

TEMP NEAN DAY 

17 0 

18 9 

22 7 

27 3 

32 3 

33 6 

33 9 

34. 0 

31. 6 

28 9 

23 4 

18 7 

26 9 

TEMP NN NIGHT 

11. 6 

13 3 

16 9 

21 3 

26 3 

20 1 

28 0 

27 8 

23 9 

22 0 

17 3 

12 3 

21. 0 

VAPOUR PRESS 

7. 3 

7 6 

8 0 

9 0 

11 7 

13. 0 

13. 0 

14 0 

14 0 

13 0 

10 3 

4 0 

10 4 

WIND SPEED 2N 

0 B 

0 9 

1 2 

13 

1 ♦ 

1. 7 

1 3 

1. I 

l 7 

1 3 

0 4 

0 0 

1. 2 

SUNSHINE X 

89 

42 

83 

80 

86 

90 

90 

93 

09 

90 

91 

93 

B9 

TOT RADIATION 

364 

446 

303 

348 

607 

633 

62B 

613 

344 

472 

398 

361 

310 

evapotransp 

37 

74 

126 

161 

203 

216 

204 

193 

174 

133 

78 

34 

1673 


TYRE OF CROWING SEASON ALL YEAR ROUND DRY 

DRY DAYS 363 INTERN DAYS 0 MET DAYS : 0 


Copyrighted material 

i 


equatorial guinea 
guinée équatoriale 

Copyrighted material 




COUNTRY LOUA T OR I AL GUINEA* STATION ; MALABO ♦ NUMBER 64810 

* LATITUDE: 3 4J • LONGITUDE B 46 • ELEVAT ION : 96 PIET 



JAN 

FE» 

MAR 

APR 

NAY 

«UN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

34 

49 

111 

169 

194 

246 

237 

200 

271 

219 

92 

26 

1064 

TENP AVERAGE 

29 6 

26 0 

23 8 

23 9 

23 6 

24 0 

24 2 

24. 2 

24. 4 

24 7 

23 2 

23 4 

29 2 

TENP MEAN MAX 

30. 3 

31 0 

30 7 

30 3 

29 9 

28 3 

27 7 

27 6 

27. 0 

29 3 

29 2 

29 0 

29 3 

TENP MEAN MIN 

20 0 

20 9 

21 0 

21 3 

21 2 

21 0 

20 8 

20 9 

21. 0 

21 1 

21. 1 

21 1 

210 

TEm 1 MEAN DAY 

27. 3 

27 8 

27 6 

27 6 

27 1 

26 1 

23 3 

23 4 

23. 6 

26. 0 

26 6 

27 0 

26 6 

TENP MN NIGHT 

23 9 

24 2 

24 1 

24 2 

24 0 

23. 4 

23 0 

23. 0 

23 1 

23 3 

23. 6 

23 8 

23 6 

VAPOUR PRESS 

20 2 

28 6 

23 6 

29 l 

28 9 

27 9 

27 2 

27. 2 

27 0 

20 3 

20 8 

20 9 

29 3 

WIND SPEED 2N 

I. 2 

1 3 

1 3 

1 3 

1. 2 

1. 0 

l 0 

1. 3 

1. 1 

1. 1 

1 1 

1 0 

1. 2 

SUNSHINE 7. 

37 

41 

20 

33 

27 

16 

16 

13 

13 

20 

27 

40 

26 

TOT RADIATION 

338 

363 

373 

333 

320 

294 

279 

300 

299 

329 

332 

321 

323 

EVAPOTRANSP 

104 

104 

100 

106 

lOO 

83 

83 

09 

06 

93 

92 

lOl 

1131 


TYPE OF GROWING SEASON NORMAL GROWING SEASON (WITH DRY PERIOD) 

DRY DAYS 83 INTERN. DAYS 37 WET DAYS : 249 

SEASON NR l 

SEASON BEGINS ON 21 FEB 

BEGIN HUMID ON 14 NAR 

HUMID PERIOD <246 DAYS) ENDS ON 14 NOV 
END OF SEASON ON 30 NOV 
TOTAL LENOTM OF SEASON IS 203 DAYS 

COUNTRY EQUATORIAL GUINEA* STATION BATA • NUMBER 64820 

* LATITUDE! 1 94 • LONGITUDE 9 40 * ELEVATION 8 NET 



JAN 

FER 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

J1A. 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

year 

PRECIPITATION 

111 

117 

212 

260 

272 

84 

17 

20 

196 

430 

293 

90 

2110 

TENP AVERAGE 

23 7 

29 4 

26 0 

23 8 

29 6 

24 8 

24 0 

24 2 

24 6 

24 0 

23 2 

23. 4 

23 1 

TENP NEAN MAX 

30 4 

31 0 

31 2 

31 0 

30 4 

29 6 

28 8 

28 9 

29 1 

29 1 

29 6 

30 1 

29 9 

TEMP MEAN MIN 

21. 0 

20 7 

20 7 

20 6 

20 0 

20 1 

19 3 

19. 6 

20 1 

20. 3 

20 0 

20 7 

20 4 

TENP MEAN DAY 

27 4 

27 7 

27 8 

27 7 

27 3 

26 6 

23 8 

23 9 

26 2 

26 3 

26 8 

27 1 

26 9 

TET8» NN NIGHT 

24 0 

24. 0 

24 1 

23 9 

23 9 

23 1 

22 3 

22. 3 

22 9 

23. 2 

23. 6 

23 7 

23 4 

VAPOUR PRESS 

29 1 

29 9 

r.l - 

20 9 

28 9 

27 2 

23 3 

26 0 

27 3 

28 2 

20 0 

28 3 

28 1 

WIND SPEED 2N 

1. 6 

1 8 

1 8 

1 7 

1 7 

1 9 

2 0 

2 2 

2 1 

1. 0 

t 7 

1. 7 

1 8 

SUNSHINE X 

34 

37 

49 

30 

30 

42 

39 

39 

34 

33 

40 

34 

44 

TOT RADIATION 

4*0 

470 

433 

442 

421 

379 

373 

304 

383 

301 

393 

432 

411 

EVAPOTRANSP 

110 

110 

124 

ne 

114 

101 

104 

109 

103 

106 

104 

119 

1328 


TYPE OF GROWING SEASON ItfOffMAL GROWING SEASON (WITH DRY PERIOD) 
DRY DAYS 64 INTERN DAY5 82 WET DAYS 219 

SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 26 AUG 

BEGIN HUNID QN 1 SEP 

HUNID PERIOD < lOO DAYS) ENDS ON 9 OCC 
BEGIN HUNID ON 10 FEB 

HUNID PERIOD (121 DAYS! ENDS CN 10 JUNE 
END OF SEASON ON 23 JUNE 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 302 DAYS 


Copyrighted material 




ethiopia 

éthiopie 

Copyrighted material 







righted material 


COUNTRY 

ETHIOPIA 


• STATION NAKFA 


• 

NUMDER : 63006 







• LATITUDE 

16 40 

• LONG I TUDE 

3B 

20 « 

ELEVATION 1676 

MET 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAV 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

1 

5 

3 

13 

29 

13 

31 

61 

22 

12 

9 

1 

224 

TEMP AVERAGE 

15 2 

15 6 

17. I 

IB 9 

20 7 

23 3 

23. 2 

22 3 

22 0 

18 1 

16 4 

14 9 

19 0 

TEMP MEAN MAX 

21. 1 

21 6 

23 7 

23 7 

2B 4 

29 9 

26 1 

27 3 

28 3 

24 9 

22 3 

20 8 

25 2 

TEMP MEAN NIN 

9 ? 

9 3 

10 4 

12 I 

13. 0 

16 7 

IB 2 

17 3 

13 7 

112 

10 3 

8 9 

12 7 

TEMP MEAN DAV 

17 3 

17. 0 

19 5 

21 4 

23 5 

23 7 

24 9 

24 0 

24. 2 

20. 4 

10 3 

16. 9 

21 2 

TEMP WN NIGHT 

13 2 

13. 6 

14 9 

16 6 

18 0 

20 9 

21 3 

20 3 

19 3 

13 2 

14 0 

12 4 

16 7 

VAPOUR PRESS 

12 6 

12. 6 

12. 9 

14 4 

12. 4 

12 3 

16 B 

16. 7 

13 0 

12 3 

13 B 

13 2 

13. 6 

WIND SPEED 2M 

1 8 

3. 0 

1 B 

1 B 

1 6 

1 a 

2 0 

1 3 

1. 3 

1. 6 

1 7 

i. 6 

1 7 

SUNSHINE X 

86 

71 

BB 

BB 

BB 

87 

74 

71 

64 

92 

90 

91 

B4 

TOT RADIATION 

439 

438 

552 

5B0 

399 

593 

53B 

319 

34B 

331 

466 

436 

520 

evapotransp 

73 

BO 

113 

12B 

131 

136 

146 

132 

127 

110 

77 

64 

1339 


TYPE OF GROWING 

SEASON 

ALL YEAR 

ROUND 

OR Y 


DRY DAVS 365 

INTERN 

DAYS 

0 

WET DAYS 

0 


COUNTRY : ETHIOPIA 


♦ STATION AKORDAT 


» 

NUMBER 

63013 







• LAT1TU0C: 

19. 33 

• LONGITUDE 

37 53 

1 * 

ELEVATION 626 

NET. 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

precipitation 

0 

0 

0 

3 

14 

28 

100 

130 

39 

4 

1 

0 

319 

TEMP AVERAGE 

26 1 

26 5 

27 e 

30 8 

32 6 

31 9 

29 O 

27 3 

29 3 

30 6 

29 1 

27 0 

29 0 

TEMP MEAN MAX 

32 6 

34 5 

36 3 

39 2 

40 4 

39 0 

33 3 

33 7 

36 O 

37 8 

36 6 

34 6 

36 4 

TEMP MEAN MIN 

!■ a 

IB 6 

19 3 

22 3 

24 8 

24 = 

22 3 

21 0 

22 6 

24 0 

21 8 

19 6 

21 6 

TEMP MEAN DAY 

20 1 

29 4 

31 0 

33 9 

35 4 

34 3 

31 3 

29 6 

31 7 

33 3 

31 8 

29 7 

31. 6 

TEMP NN NIGHT 

23 O 

24 0 

23 0 

28 O 

29 8 

29 3 

26 3 

24 9 

26 7 

28 1 

26 2 

24 0 

26 3 

VAPOUR PRESS 

17 1 

17 6 

17 1 

19 9 

20 4 

18 0 

20 O 

19 1 

21 7 

22 O 

20 8 

19 7 

19 3 

WIND SPEED 2M 

i e 

2 0 

18 

1 8 

1 6 

1 8 

2 O 

1 5 

13 

16 

1 7 

1 6 

1. 7 

SUNSHINE X 

6© 

87 

86 

81 

70 

60 

32 

19 

52 

83 

83 

■ B 

69 

TOT RADIATION 

433 

300 

348 

360 

321 

478 

361 

303 

424 

304 

431 

436 

461 

EVAPOTRANSP 

133 

146 

183 

202 

203 

191 

137 

132 

145 

167 

144 

127 

1934 


TYPE or GROWING SEASON NORMAL CROWING SEASON (WITH DRV PERIOD) 
DRV DA vs 307 INTERN DAYS 4| W£T DAYS 17 


5EAS0N NR 1 

SEASON DEGINS QN 6 JULY 

BEGIN HJMID ON 2 AUG 
HUMID PCR 1 00 < 18 DAYS) ENDS ON 19 AUG 
CND OF SEASON ON 2 SEP. 

TOTAL LENGTH OF SEASON IS 59 DAVS 


Copyrighted material 



COUNTRY ETHIOPIA ♦ STATION KEREN » NUMBER 63013 

♦ LATITUDE 13 43 * LONGITUDE 30 26 • ELEVATION 1460 HET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

vWN 

AL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DCC 

YEAR 

PRECIPITATION 

0 

0 

2 

20 

29 

38 

136 

130 

32 

3 

4 

O 

494 

TEI-F AVERAGE 

20 3 

21 4 

23 3 

23 4 

26 2 

23 3 

22. 7 

21 7 

22 a 

23 6 

22 3 

21 1 

23 0 

TEMP MEAN MAX 

28 7 

29 9 

31 6 

33 8 

34 8 

33 3 

26 6 

27. 3 

30 3 

31 6 

29 9 

29 O 

30 8 

TEMS» MEAN MIN 

12 4 

12. a 

13 2 

16 9 

17. 7 

16 7 

16 9 

14 3 

19 0 

13 3 

14 9 

13 3 

IS 3 

TEMP MEAN DAY 

23 3 

24 5 

26 4 

26 4 

29 3 

20 0 

24 8 

23 B 

23. 3 

26 4 

23 0 

24. 0 

23 8 

TEP*» MN NIGHT 

17 9 

18 6 

20 7 

22 3 

23 2 

22 0 

20 3 

19 7 

19 7 

20 3 

19 3 

18 0 

20 2 

VAPOUR PRESS 

10 9 

10 4 

10. 0 

10 0 

9 1 

10 9 

14. 4 

16 3 

13. 2 

9 7 

lO 3 

10 9 

11 4 

WIND SPEED 2M 

1 8 

2. 0 

1 B 

1 . 8 

1. 6 

1 B 

2 0 

1. 3 

1 3 

1. 6 

1 7 

1 6 

1 7 

SUNSHINE X 

88 

87 

86 

81 

70 

60 

32 

19 

32 

83 

83 

88 

69 

TOT RADIATION 

433 

499 

547 

560 

521 

478 

361 

303 

424 

303 

430 

433 

461 

EVAPOTRANSP 

119 

131 

163 

177 

179 

171 

128 

105 

129 

149 

117 

106 

1678 


TYPE OP GROWING SEASON NORMAL GROWING SEASON (WITH DRV PERIOD) 
DRY DAYS 290 INTERN DAYS 25 WET DAYS 50 
SEASON NR t 

SEASON BEGINS ON 27 *APIE 

BEGIN HUHID ON 11 JULY 

HUMID PERIOD ( 51 DAYS) ENDS ON 30 AUG 
END OF SEASON ON 10 SEP 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 76 DAYS 


COUNTRY : ETHIOPIA • STATION FACHENA <M 7AGHER > * NUMBER 63016 

• LATITUDE 13 33 * LONGITUDE 38 54 • ELEVATION 1760 MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

103 

123 

66 

33 

4B 

22 

125 

130 

37 

120 

07 

122 

1048 

TEMP AVERAGE 

14. 7 

15 4 

16 6 

18 7 

21 3 

24 4 

22 7 

22 0 

22 9 

19 9 

16 S 

13 1 

19 3 

TEMP MEAN MAX 

10 2 

19 2 

20 3 

23 0 

26 1 

29 0 

27 0 

27 3 

27 6 

23 7 

20 4 

10 4 

23 4 

TEMP MEAN MIN 

112 

11. 6 

12. 7 

14. 4 

16. 6 

19 7 

18 4 

IB 4 

IB 2 

13 0 

13 1 

11 9 

15 1 

TEMP MEAN DAY 

16 0 

14 B 

10 0 

20 3 

23 1 

26 0 

24 2 

24 4 

24 6 

20 9 

IB 0 

16 3 

20. 7 

TEMP MN NIGHT 

13 6 

14. 2 

13 3 

17 2 

19 7 

22. 7 

21 1 

21 1 

21 0 

17. 6 

15 3 

13 8 

17. 7 

VAPOUR PRESS. 

14 0 

14 4 

13 3 

13 3 

13 9 

11 2 

14 3 

13. 3 

14 4 

14. 4 

14 3 

14 7 

14. 3 

MIND SPEED 2M 

1 3 

1 4 

1. 6 

1 3 

1 B 

3 0 

3. 3 

3, 7 

2 4 

1 6 

1 4 

1 4 

2 0 

SUNSHINE X 

51 

31 

57 

67 

76 

76 

63 

62 

77 

74 

63 

36 

64 

TOT RADIATION 

334 

393 

433 

320 

362 

367 

308 

301 

337 

486 

401 

354 

469 

EVAPOTRANSP 

63 

71 

96 

113 

143 

173 

163 

163 

143 

112 

77 

63 

1390 


TYPE OF CROWING SEASON NORMAL GROWING SEASON <WITH DRY PERIOD) 

DRY DAYS 10® INTERN DAYS 113 WET DAYS ; 144 

SEASON NR l 

SEASON BEGINS ON 2V MAR 

END OF SEASON ON 13 APR 

TOTAL LENOTH OF SEASON IS 16 DAY9 

SEASON NR 2 

SEASON BEGINS ON 1 JULY 

END OF SEASON ON 31 AUO 

TOTAL LENGTH OF SEASON IS 62 DAYS 

SEASON NR 3 

SEASON BEGINS ON 28 SEP 

BEGIN HUMID ON 9 OCT. 

HUMID PERIOD 1143 DAYS) ENDS ON 2 MAR 
END OF SEASON ON 2D MAR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 1B2 DAYS 


Copyrighted material 
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COUNTRY ETHIOPIA * STATION ASMARA » NUMBER 63021 

* LATITUDE 13. 17 * LONGITUDE 38 33 • ELEVATION : 2323 MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

5EP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

3 

3 

10 

30 

21 

41 

194 

162 

16 

13 

23 

3 

323 

TEMP. AVERAOE 

IS. o 

13 9 

17 3 

18 1 

IB 3 

IS 3 

16 7 

17 0 

16 9 

13 6 

14 8 

14. 7 

16 6 

TEMP MEAN MAX 

22. 7 

23 7 

24 9 

29 1 

24 9 

29 2 

21. 8 

22 0 

23 2 

21 3 

21 3 

21. 9 

23 2 

TEMP MEAN MIN 

7 2 

B 1 

9 7 

11 1 

12 1 

12 2 

11 8 

11 0 

10 0 

9. 8 

8 3 

7 3 

10 1 

TEMP MEAN DAY 

17 8 

te 7 

20 1 

20 6 

20 0 

21 0 

IB 6 

IB 7 

19 2 

17 7 

17 1 

17. 2 

19 0 

TEMP MN NIOHT 

12. 4 

13 4 

14 8 

13 7 

16 2 

16 3 

14 9 

14 9 

14 6 

13 3 

12 3 

117 

14 2 

VAPOUR PRESS 

6 7 

7 2 

7 7 

10. 3 

10. O 

9 6 

13 1 

13 2 

10 0 

10 3 

10 3 

8 9 

9 9 

WIND SPEED 2H 

1 3 

1 6 

17 

1 8 

2 0 

1. 9 

1 8 

1 8 

1 7 

2 1 

1 4 

1. 3 

1. 7 

SUNSHINE X 

93 

71 

68 

88 

92 

87 

73 

69 

84 

93 

90 

93 

63 

TOT RADIATION 

471 

443 

336 

388 

612 

3B9 

330 

310 

331 

341 

473 

439 

327 

evapotransp 

91 

98 

131 

131 

141 

132 

114 

113 

114 

104 

78 

76 

1323 


TYPE OF LOWING SEASON NORMAL CRON I NO SEASON (WITH DRY PERIOD» 
DRY DAYS 294 INTERN DAYS 11 WET DAYS 60 

SEASON NR : 1 

SEASON BEGINS ON 23 JUNE 

BEGIN HUH ID ON 30 JUNE 

HUMID PERIOD ( 61 DAYS» ENDS ON 29 AUQ. 

END OF SEASON ON 2 SEP 

TOTAL LENOTH OF SEASON IS 72 DAYS 


COUNTRY • ETHIOPIA ♦ STATION MASSAWA • NUMBER 63023 

♦ LATITUDE 13 37 • LONGITUDE : 39. 27 • ELEVATION 10 MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

sM. 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

30 

31 

17 

14 

6 

0 

» 

7 

3 

13 

IB 

33 

181 

TEMP AVERAGE 

23 3 

23. 3 

26 7 

28 6 

30 8 

32 8 

34 3 

34 4 

32 9 

30. 9 

28 4 

26 3 

29 8 

TEMP MEAN MAX 

28 3 

27 9 

29 3 

31 6 

33 8 

36 7 

37. 7 

37 B 

36 1 

33 6 

31 3 

29 4 

32 e 

TEMP MEAN HIN 

22 7 

22 6 

23 9 

23 7 

27 8 

29 1 

31 2 

31. 6 

29 9 

28 1 

23. 4 

23. 7 

26 8 

TEMP MEAN DAY 

26 3 

26. 2 

27 7 

29 7 

31 9 

□4 3 

33 6 

33 e 

34 l 

32 0 

29 3 

27 3 

ao. 9 

TEMP NN NIOHT 

24 6 

24 4 

23 8 

27 6 

29 7 

31 3 

33 2 

33 3 

31 8 

29 0 

27 2 

23. 4 

28 7 

VAPOUR PRESS 

24 3 

24 3 

23 3 

28 3 

30 1 

27 1 

28 3 

30 3 

30 4 

28 7 

2A 7 

23 6 

27 » 

WIND SPEED 2M 

2 ? 

1 4 

19 

2 3 

2 0 

1 9 

1 9 

3 2 

2 3 

2. 3 

2 0 

2 0 

2 1 

SUNSHINE X 

A3 

60 

72 

«3 

78 

82 

72 

76 

82 

81 

79 

7B 

73 

TOT RADIATION 

380 

403 

493 

368 

333 

369 

326 

339 

342 

496 

43B 

403 

493 

EVAP0TRAN6P 

108 

99 

143 

166 

184 

194 

203 

228 

193 

170 

129 

112 

1933 


TYPE OF GROWING SEASON ALL YEAR ROUND DRY 

DRY DAYS 363 INTERN DAYS 0 WET DAYS O 


Copyrighted material 



fl 


COUNTRY ETHIOPIA ♦ STATION ADI KEYIH • NUMBER 63024 


♦ LATITUDE 14 90 • LONGITUDE : 39 20 ♦ ELEVATION 2490 NET 



JAN 

F£B 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

4 

6 

24 

32 

39 

28 

164 

126 

28 

3 

24 

10 

308 

TEMP AVERAGE 

16 3 

17 6 

18 9 

19 4 

20 t 

19 4 

16 7 

17. 3 

IB 2 

17 7 

16 4 

13 7 

17 B 

TEMP MEAN MAX 

23 6 

23. I 

26 1 

26 3 

27 l 

26 3 

22 0 

22 4 

29 3 

29 1 

23 4 

23 0 

24 7 

TEMP MEAN MIN 

8 9 

10 0 

It 6 

12 3 

13 0 

12 2 

11. 4 

12 6 

11 0 

10 3 

9 3 

8 4 

10 9 

TEMP MEAN DAY 

18 9 

20 3 

21. 3 

22. 0 

22 6 

21 9 

18 6 

19 2 

20 7 

20. 3 

ie » 

18 3 

20 3 

TEMP MN NIGHT 

13 9 

13, t 

16 4 

17 0 

17 6 

16. 8 

14 7 

13 6 

13 3 

t4 7 

13 3 

12. 7 

18. 3 

VAFOUM PRESS 

9 O 

9 9 

10. 3 

11 3 

11. 3 

U 0 

19 0 

16. 0 

12. 3 

12. 1 

12 1 

10. 9 

11. 9 

WIND SPEED 2M 

1. 3 

l. 6 

i 7 

1 8 

2 0 

1 9 

l B 

1 8 

1 7 

2 1 

1 4 

1 3 

1 7 

SUNSHINE X 

94 

03 

08 

88 

96 

03 

69 

64 

84 

93 

90 

93 

80 

TOT RADIATION 

479 

498 

338 

3B8 

627 

378 

311 

409 

332 

344 

400 

463 

330 

EVAPOTRANSP 

89 

101 

131 

130 

134 

140 

108 

107 

121 

120 

83 

78 

1372 


TYPE OF CROWING SEASON NORMAL GROWING SEASON (WITH DRY PERIOD) 
DRY DAYS 299 INTERN DAYS 14 UET DAYS 32 

SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 20 sAJNE 

BEGIN HUH ID ON 2 JULY 

HUMID PERIOD l 33 DAVgj ENDS ON 23 AUG 
rra> ar season on 2 SEP 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 67 DAYS 


COUNTRY 

ETHIOPIA 


♦ STATION : AD ICR AT 


• 

NUMBER 

63023 







♦ LATITUDE 

14 16 

• LONGITUDE 

39. 27 

« 

ELEVATION 

2457 MET 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

%PJN 

AL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

oec 

YEAR 

PRECIPITATION 

6 

3 

42 

34 

42 

38 

139 

194 

17 

14 

31 

10 

552 

TEMP AVERAOE 

14 8 

13 9 

16 6 

18 8 

17 6 

10 0 

17. 1 

16. 3 

13 8 

14 8 

13 8 

12 8 

16 0 

TEMP MEAN MAX 

24 1 

24 6 

26 0 

27 O 

23 8 

26. 9 

23 3 

22 8 

23 6 

22 3 

22 1 

22 0 

24 2 

TEMP MEAN MIN 

4 7 

6 6 

7 3 

10 6 

9 4 

9 2 

10. 7 

9 8 

a l 

7 3 

3 7 

3 6 

7. 8 

TEMP MEAN DAY 

18 0 

18 7 

20 O 

21 8 

20 6 

21 2 

19 2 

18 6 

10 6 

17 4 

16 0 

16 0 

18 9 

TEMP MN NIGHT 

11 4 

12 7 

13 9 

16 0 

14 7 

14. 8 

14 6 

13. B 

ta. b 

11 8 

lO 6 

9 0 

13. 0 

VAPOUR PRESS 

7 5 

8 4 

8 0 

9 l 

10 0 

6 6 

9 3 

12. 2 

10 6 

10 7 

10 2 

9 3 

9 3 

WIND SPEED 2M 

1 5 

1 6 

1 7 

1 B 

2 0 

t. 9 

1. B 

1 8 

1 7 

2 1 

1 4 

13 

1 7 

SUNSHINE X 

94 

89 

08 

•0 

96 

03 

64 

64 

B4 

93 

90 

73 

83 

TOT RADIATION 

48? 

300 

339 

3SB 

626 

376 

490 

400 

332 

346 

482 

467 

529 

EVAPOTRANSP 

81 

1O0 

131 

143 

130 

148 

122 

111 

116 

100 

82 

66 

1360 

TYPE OF GROWING 

SEASON 

NORMAL GROWING SEASON (WITH DRY 

PER I 001 








DRY DAYS 299 INTERM DAYS 14 WET DAYS : 32 

SEASON NR : t 

SEASON BECINS ON 2B JUNE 

BEGIN HUMID ON 8 JULY 

HUMID PERIOD ( 53 DAYS) ENDS ON 29 AUC 
END OF SEASON ON 2 SEP 
TOTAL LENQTW OF SEASON IS 67 DAYS 

Copyrighted material 


COUNT** ETHIOPIA * STATION ADI UGR I • NUM8ER 63029 

• LATITUDE 14 53 • LONGITUDE 38 49 ♦ ELEVATION 2022 NET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

0 

4 

10 

28 

42 

49 

190 

177 

46 

8 

17 

3 

374 

TEMP AVERAGE 

16. 3 

17. 3 

20 7 

19 2 

19 4 

19 1 

13 3 

13 4 

17. 1 

16 9 

16 3 

13. 6 

17 4 

TEMP MEAN MAY 

29 0 

29 6 

31 2 

31 8 

31 3 

30 3 

23 2 

24 2 

28 2 

29 9 

20 3 

27 6 

28 9 

TEN* MEAN MIN 

3. 3 

4 9 

10 1 

6 6 

7 2 

7 6 

3. 7 

6 6 

6 0 

3 9 

4 1 

3. 6 

3 8 

TEMP MEAN DAY 

20 9 

21 8 

24 3 

23 e 

23. 7 

23 2 

18 9 

18 3 

21 0 

21. 3 

20 6 

19 a 

21 3 

TEMP HN NIGHT 

12. 1 

13. 2 

17 1 

14 9 

13 1 

14 9 

11. B 

12. 0 

12 7 

11 6 

11 3 

10 7 

13 1 

VAPOUR PRESS 

9 0 

9 7 

11 3 

11 3 

10 B 

10 8 

13 9 

14. 0 

11. 7 

11. 6 

12 0 

10 B 

11 3 

WIND SPEED 2M 

1 3 

1. 6 

I. 7 

l 8 

2. 0 

l 9 

t. a 

1 B 

1 7 

2 1 

1 4 

l 3 

1 7 

SUNSHINE X 

96 

90 

90 

90 

97 

87 

69 

3B 

BO 

98 

94 

96 

87 

TOT RADIATION 

4R5 

316 

366 

396 

631 

386 

311 

464 

336 

363 

493 

467 

334 

evapotransp 

84 

92 

143 

144 

160 

147 

109 

102 

121 

110 

B1 

73 

1368 


TYPE OF CROWING SEASON NORMAL GROWING SEASON (WITH DRV PERIOD) 
DRY DAYS 288 INTERN DAYS 16 WET DAYS : 61 

SEASON NP l 

SEASON 8EGINS ON 24 JUNE 

BEGIN HUN ID ON 1 JULY 

HUMID PERIOD < 62 DAYS) ENDS ON 31 AUG 
END OP SEASON ON 9 SEP 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 78 DAYS 


COUNTRY ETHIOPIA ♦ STATION HUHERA ♦ NUMBER 63030 


* LATITUDE 14 10 • LONCITUDE 36 33 * ELEVATION 330 MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

0 

0 

0 

1 

43 

72 

171 

193 

123 

7 

6 

0 

620 

TEMP AVERAGE 

27 O 

28 4 

30 3 

31 7 

31 7 

30 3 

27 1 

26 8 

27 2 

20 7 

29 4 

28 3 

28 9 

TEMP MEAN MAX 

36 4 

37 9 

40 4 

41 7 

41 2 

39 2 

33 9 

33 0 

34 3 

37 4 

38 3 

36 9 

37 6 

TEMP MEAN NIN 

17 3 

18 8 

20 1 

21 6 

22 2 

21 3 

20 3 

20 6 

20 0 

20 0 

20 3 

19 6 

20 2 

TEMP MEAN DAY 

30 4 

31 8 

33 9 

33 3 

33 1 

33 3 

29 3 

29 O 

29 7 

31 8 

32 3 

31. 3 

32 0 

TEMP MN NIGHT 

23 9 

23 2 

26 9 

28 2 

28 3 

27 0 

24 3 

24 4 

24 3 

23 2 

23 8 

24 7 

23 7 

VAPOUR PRESS 

12 8 

12 0 

112 

9 8 

10 8 

13 8 

18 3 

23 6 

19 8 

13 4 

13 1 

13 9 

14 J 

WIND SPEED 2M 

0 9 

1 0 

0 9 

1 O 

1 0 

1 2 

0 9 

O B 

O. 6 

O. 7 

1 0 

0. 9 

0 9 

SUNSHINE X 

86 

91 

89 

86 

77 

79 

70 

S3 

76 

90 

94 

93 

82 

TOT RADIATION 

437 

322 

339 

380 

347 

332 

314 

431 

321 

333 

496 

46B 

316 

EVAPOTRANSP 

124 

133 

163 

172 

179 

179 

149 

131 

137 

143 

136 

123 

1769 


TYPE OF CROWING SEASON NORMAL GROWING SEASON IW|TM DRV PERIOD) 
DRY DAYS 267 INTERN DAYS 33 WET OAYS 63 

SEASON NR : I 

SEASON DFCIN3 ON 23 JUNE 

BEGIN HUMID ON 8 JULY 
HUMID PERIOD < 66 DAYS) ENOS ON 11 SEP 
END OF 5EABON ON 29 SEP 
TOTAL LENQTM OF SEASON IS 99 CAYS 


Copyrighted material 



I 


COUNTRY ETHIOPIA * STATION INOASELAS1C * NUMBER 63032 

• LATITUDE 14 06 • LONGITUDE : 38 16 ♦ ELEVATION : 1413 NET, 

JAN FEB MAR APR HAY JUN JUL AUO SEP OCT NOV DEC YEAR 

PRECIPITATION 3 1 2 22 30 133 322 

TEMP AVERAOE 19 3 20 6 21 3 23 3 23 0 21 8 IB 1 

TEMP MCAN MAX 27. 7 29 2 29 6 31 3 30 7 29 3 23 3 

TEMP MEAN MIN 10.9 t20 128 131 132 142 126 

TEMP MEAN DAY 22 4 23.7 24 4 26 3 23 7 24 3 20 O 

TEMP MN NIGHT 16. 3 17 8 10 3 20 3 20 2 19 O 16 O 

VAPOUR PRESS 98 93 08 10 4 10 4 11.7 16 1 

WIND SPEED 2M 1.3 14 l 3 16 18 17 16 

SUNSHINE X 96 87 90 88 01 73 43 

TOT RADIATION 497 319 379 600 378 331 436 

EVAPQTR ANSP . 106 117 130 163 169 132 106 


TYPE Of GROWING SEASON NORMAL GROW I NO SEASON <WITH DRY PERIOD» 
DRV DAYS 244 INTERN DAYS 31 WET DAYS 90 

SEASON NR l 

SEASON BEGINS ON 1 JUNE 

BEGIN HUMID ON 19 JUNE 
HUMID PERIOD ( 91 DAYS» ENDS ON 17 SEP 
END Of SEASON ON 30 6EP 
TOTAL LEfYGTH OF SEASON IS 122 DAYS 


COUNTRY ETHIOPIA • STATION ADWA * NUMBER 63031 

• LATITUDE: 14 10 • LONGITUDE 38. 34 • ELEVATION : I960 MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

1 

3 

13 

23 

29 

83 

213 

224 

117 

27 

3 

0 

742 

TEMP . AVERAGE 

16. 8 

17 0 

20 4 

21 0 

21 9 

20 2 

-.it 4 

:il '■ 

If ■ 

10 6 

18 3 

16. 7 

19 l 

TEMP MEAN MAX 

26. 2 

27 3 

29 2 

30 1 

29 8 

26 7 

23 4 

23 2 

23 3 

27 3 

2B. 3 

26 0 

27 0 

TEMP MEAN MIN 

7. 4 

8 0 

11 3 

13 4 

13 9 

13 6 

13 4 

14 6 

12 2 

9 8 

B 2 

6 3 

110 

TEMP MEAN DAY 

20 2 

21 3 

23 6 

24 8 

24 7 

22 3 

20 2 

20 4 

21 1 

21. 6 

21 8 

20 2 

21 9 

TEMP MN NIGHT 

13. 7 

14. 6 

17 4 

18 9 

19 0 

17 0 

16 3 

17. 2 

16. 2 

13. 0 

14 2 

12 9 

16 1 

VAPOUR PRES5 

10. 1 

10 0 

11 3 

13 3 

12 6 

IS 6 

16 7 

17 3 

13 0 

12 9 

13. 7 

11. 6 

12 9 

WIND SPEED 2M 

1. 3 

1 4 

1 3 

1 6 

1. 8 

1 7 

1 6 

1 6 

1 3 

1. 9 

1 2 

t 1 

1 3 

SUNSHINE X 

96 

94 

90 

88 

91 

82 

31 

38 

00 

93 

97 

09 

82 

TOT RADIATION 

497 

342 

378 

600 

617 

378 

439 

400 

331 

336 

314 

439 

329 

EVAPQTR ANSP 

96 

106 

143 

133 

164 

140 

109 

103 

122 

129 

96 

05 

1446 


TYPE Of GROWING SEASON NORMAL GROWING SEASON (WITH DRY PERIOD) 
DRY DAYS 233 INTERN DAYS 33 WET DAYS 77 


SEASON NR 1 

SEASON BE01NS ON 12 JUNE 

BEGIN HUMID ON 28 JUNE 
HUMID PERIOD < 70 DAYS) ENDS ON 13 SEP 
END OF SEASON ON 30 SEP 
TOTAL LENGTH OF 9EAS0N IS 111 DAYS 



294 129 

IB 1 19 8 

23 4 26 6 

12 7 12 9 

20 O 22 2 

16 O 17 1 

16 9 17 7 

16 13 

31 69 

381 310 

97 113 


16 13 
20 1 19 4 
28 0 2B. 3 
12 2 10 3 
22 9 22 6 

16 9 13 7 

17 3 13 4 
19 12 

92 97 
333 314 
123 99 


0 

987 

18 3 

20 3 

27 0 

27. 9 

9 9 

12 6 

21. 4 

23 0 

14 9 

17. 4 

11 0 

12 9 

1 . 1 

1 3 

90 

78 

462 

313 

93 

1492 


COWTRY ; ETHIOPIA ♦ STATION ABIY ADI * NUMBER 63038 






• LATITUDE: 

13 32 

♦ LONGITUDE 

39 

01 • 

ELEVATION 

1 1870 

MET. 


JAN 

FED 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

precipitation 

5 

t 

31 

10 

43 

96 

240 

304 

32 

1 1 

4 

10 

767 

TEMP AUERACE 

21. 5 

23 0 

24 3 

35 l 

24 0 

23 9 

20 4 

20 0 

31 3 

33 3 

21 8 

20 8 

22 4 

TEf** MEAN MAX 

28 7 

30 4 

31 5 

31 7 

30 3 

30 5 

35 4 

24. 6 

26 6 

28 2 

2B 0 

27 B 

2-8 6 

TEf8* MEAN MIN 

14 3 

15. 5 

17. 0 

18. 5 

17. 7 

17 2 

15 4 

15 3 

15 8 

16 3 

15 6 

13 8 

16. 0 

TET* MEAN DAY 

24. 1 

25 7 

26 4 

27 5 

26 3 

26 2 

22 2 

21 6 

33 1 

34 3 

24 0 

23. 3 

24 6 

TEH* MN NIGHT 

19 l 

20 5 

31 8 

22 8 

21 8 

21 4 

18 5 

18. 2 

19 1 

19 9 

19 3 

17 9 

20. 0 

VAPOUR PRESS. 

13 8 

14. 6 

15. 5 

15 6 

13. 1 

13. 6 

17 5 

IS 0 

14 9 

16 2 

17 0 

13 5 

15 3 

WIND SPEED 2M 

l. 3 

1. 6 

1. 7 

1 8 

2 0 

1 9 

1 8 

1 8 

1 7 

2 1 

1 4 

1. 3 

1. 7 

SUNSHINE X 

96 

96 

8B 

86 

81 

73 

43 

35 

75 

90 

44 

95 

79 

TOT RADIATION 

503 

553 

574 

593 

576 

537 

426 

396 

533 

550 

510 

483 

519 

evapotransp 

113 

133 

157 

162 

163 

155 

115 

108 

128 

134 

107 

49 

1564 


TYPE OF QROU! NO SEASON NORMAL ©ROWING SEASON (WITH DRV PERIOD) 
DRY DAYS : 278 INTERN DAYS 31 WET DAYS 66 


SEASON NR : S 

SEASON BEGINS ON 11 JUNE 

BEGIN HUMID ON 2B JUNE 
MUHIO PERIOD ( 67 DAYS) ENDS ON 3 SEP 
END OF SEASON ON 6 SEP 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS SB DAYS 


COUNTRY ETHIOPIA • STATION KONBOLCHA • NUMBER 63333 

* LATITUDE 11.03 «► LONGITUDE : 39 45 • ELEVATION 1903 MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

44 

40 

66 

77 

57 

48 

3B3 

257 

127 

34 

IB 

18 

1069 

TEMP AVERAOE 

16 5 

17 6 

19 2 

19. 9 

20. 9 

22 3 

20 6 

19 8 

19 2 

17 2 

15 7 

16 0 

18 7 

TEMP MEAN MAX 

23 6 

34 5 

26 4 

26 Q 

28 3 

30 1 

37 4 

26 0 

25 6 

24 1 

22 8 

23 4 

25 7 

TEMP MEAN MIN 

9 4 

10. 6 

11- 9 

12 9 

13. 5 

14. 5 

13, 7 

13 5 

12. 8 

10 2 

8 5 

8 6 

11.7 

TEMP MEAN DAY 

19. 1 

20 1 

ai ■ 

22 4 

23 5 

25 1 

23 0 

22 0 

21. 5 

19 6 

IB 2 

18 6 

21. 2 

TEMP MN NIOHT 

14. 1 

IS. 2 

16 7 

17 4 

18. 2 

19 5 

18 0 

17 4 

16 7 

14. 4 

12. 8 

13 0 

16 1 

VAPOUR PRESS 

11. 6 

12. 3 

13. 1 

13 7 

11 9 

11. 0 

14 6 

14 8 

14 3 

11 8 

10 5 

10 9 

12 5 

WIND SPEED 2H 

1. 6 

1 9 

1 9 

1 6 

2. t 

3 3 

2 0 

1 6 

l 3 

I 2 

1 2 

1 7 

1. 7 

SUNSHINE 7 

63 

61 

55 

56 

60 

50 

37 

43 

44 

64 

70 

61 

55 

TOT RADIATION 

417 

447 

458 

477 

489 

445 

397 

423 

430 

468 

449 

398 

440 

EVAPOTRANSP 

97 

101 

129 

125 

151 

162 

120 

na 

too 

106 

91 

94 

1410 


TYPE OF ©ROWING SEASON NORMAL GROWING SEASON (WITH DRY PERIOD) 
DRY DAYS 313 INTERM DAYS 69 WET DAYS : 83 

SEASON NR t 

SEASON BEGINS ON 12 MAR 

END OF SEASON ON 30 APR 

TOTAL LCNOTH OF SEASON 16 50 DAYS 

SEASON N« 2 

SEASON BEGINS ON 24 JUNE 

BEGIN HUMID ON 29 JUfC 

HUMID PERIOD ( 64 DAYS) ENDS ON 20 SEP. 

END OF SEASON ON 5 OCT 

TOTAL LENOTM OF SEASON IS 104 DAYS 


Copyrighted material 



fl 


COUNTRY : ETHIOPIA ♦ STATION DABAT • f*R10ER 63329 






• LATITUDE 

13 00 

• LONGITUDE 

37 46 

• 

ELEVATION 

2683 

MET. 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JW. 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

8 

1 

6 

14 

141 

199 

331 

304 

163 

61 

21 

3 

1234 

TEMP AVERAGE 

12 4 

12 8 

13 7 

13 0 

14 6 

14 2 

13 0 

12. 3 

12 0 

12 7 

10 9 

11 8 

13 0 

TEMP MEAN MAX 

20 5 

20 8 

22 0 

23 1 

21 7 

20 4 

17 8 

16 6 

18 2 

19 3 

17 4 

19 9 

19 8 

TEMP MEAN MIN 

4 3 

4 7 

3 3 

6 8 

7 4 

7 9 

0 1 

8 0 

7. 3 

3 8 

4 4 

3 7 

6 1 

TEMP MEAN DAY 

IS 3 

IS 7 

16 7 

17 9 

17. 1 

16 4 

14 7 

13 0 

14 7 

13. 1 

13 2 

14 4 

13 4 

TEMP MN NIGHT 

9 7 

10. 1 

10. 0 

12 1 

12 0 

11. 9 

11 1 

10 6 

10 6 

9 9 

8 3 

8. 3 

10 3 

VAPOUR PRESS 

6 3 

6 4 

6 6 

7 3 

B 8 

no 

11 0 

11.3 

10. 6 

9. 0 

6. 9 

6 6 

8 6 

WIND SPEED 2f1 

1. 9 

1 9 

1 7 

1 3 

1 9 

1.9 

1 2 

10 

1. 2 

1 6 

1 6 

1 4 

1. 6 

SUNSHINE X 

94 

90 

80 

76 

62 

30 

14 

12 

39 

86 

92 

92 

60 

TOT RADIATION 

300 

335 

373 

334 

302 

482 

313 

300 

474 

337 

306 

477 

480 

EVAPOTRANSP 

84 

89 

123 

126 

124 

104 

80 

78 

90 

90 

77 

72 

1147 


TYPE OF CROWING SEASON NORMAL CROW IN© SEASON (WITH DRY PERIOD) 
DRY DAYS 191 INTERN DAYS 29 WET DAYS 143 

SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 29 APR 

BEGIN HUMID ON 10 NAY 

HUMID PERIOD < 166 DAYS) ENDS ON 2 OCT 
END OF SEASON ON 20 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 173 DAYS 


COUNTRY ETHIOPIA 


STATION MCTENA 


NUMBER 63314 


• LATITUDE 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

PRECIPITATION 

1 

0 

0 

1 

67 

TEMP AVERAGE 

26 9 

29 7 

30 2 

20 9 

28 7 

TEMP MEAN MAX 

33 1 

39 l 

40 0 

40 3 

39 0 

TEMP MEAN MIN 

10 7 

20 2 

20 3 

17 3 

10 4 

TEMP MEAN DAY 

29 9 

33 1 

33 7 

33 0 

32 4 

TEMP MN NIGHT 

24 2 

26 3 

26 B 

23 0 

23 0 

VAPOUR PRESS 

12. B 

12 9 

11. 2 

6 4 

20 9 

WIND SPEED 2M 

1 9 

t 9 

1 7 

I 3 

i 9 

SUNSHINE X 

79 

83 

77 

76 

66 

TOT RADIATION 

437 

514 

333 

534 

316 

EVAPOTRANSP 

165 

173 

201 

107 

192 


12 37 

* LONG I TUDE 

36 

04 • 

ELEVATION 

803 MET 

JUN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 


YEAR 

160 

209 

211 

187 

43 

4 

0 

I 

883 

27 8 

26 1 

26 0 

26 1 

27. 3 

27 9 

27 9 


27 e 

33 7 

31 9 

31 B 

31 8 

34 3 

33 9 

36 1 


33. 9 

19 9 

20 3 

20 1 

20 3 

20 1 

19 9 

10 B 

1 

19. 3 

30 6 

28 2 

20 0 

20 1 

29. 8 

30 7 

30 9 

► 

30 7 

24 9 

23 9 

23 7 

23 8 

24 4 

24 7 

23. 9 

1 

24 7 

23 4 

26 7 

26 6 

IB 6 

12. 3 

12 0 

12 0 

1 

14 7 

! 9 

1 2 

1 0 

1 2 

1 6 

1 6 

1. 4 


1 6 

39 

37 

40 

60 

78 

88 

07 


70 

494 

477 

414 

479 

311 

497 

469 

\ 

491 

160 

134 

121 

137 

163 

133 

149 

l 

1933 


TYPE OF ©ROWING SEASON NORMAL GROWING SEASON < WITH DRY PERIOD) 

DRY DAYS 232 INTERN DAYS 27 WET DAYS 106 

SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 25 MAY 

BEGIN HUMID ON 14 JUNE 
HUMID PERIOD (107 DAYS) ENDS ON 26 SEP 
END OF SEASON ON 5 OCT 
TOTAL LENGTH OF 5EA50N I 6 134 DAYS 

Copyrighted material 


ii 


COUNTRY ETHIOPIA • STATION MA I CHEW • NUMBER 63313 

• LATITUDE 12 46 * LONGITUDE 39 32 • ELEVATION 2380 MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

13 

23 

38 

92 

4B 

16 

203 

211 

00 

39 

33 

13 

833 

TEMP AVERAGE 

14 6 

1«. 6 

16 3 

17 3 

13 B 

20 4 

18 3 

18 t 

17 1 

15 0 

13. 4 

14. 2 

16 7 

TEMP MEAN MAX 

23 6 

23. 1 

24 4 

24 4 

28 6 

29 6 

24 1 

24. 1 

24. 9 

24 6 

23. 9 

23 4 

23 1 

TEMP MEAN MIN 

3 3 

6 1 

8 1 

10 1 

9 0 

11. 2 

12 9 

12 0 

9 2 

3 4 

4 8 

3 0 

8 3 

TEMP MEAN DAY 

17 8 

17 7 

19 2 

19 B 

22 3 

23 7 

20 3 

20 2 

19. B 

18 4 

19. 1 

17. 4 

19 7 

TEMP MN NIGHT 

11 6 

11 B 

13 3 

14 B 

13. 3 

17. 1 

16 4 

IS, 7 

14 0 

112 

11 1 

10 3 

13 6 

VAPO^ PRESS 

9 O 

8 6 

9 3 

9 7 

9 3 

11. 0 

13 3 

16. 0 

11. 3 

8 3 

9 3 

0 9 

10 6 

WIND SPEED 2M 

0 9 

to 

1 0 

1 1 

0 7 

0 3 

0 6 

0. 3 

0 6 

1 0 

0 9 

0 9 

0 8 

'• -i 1 

00 

87 

83 

70 

82 

74 

37 

34 

6B 

BB 

B9 

90 

77 

TOT RADIATION 

461 

328 

338 

362 

377 

341 

477 

467 

308 

347 

301 

473 

516 

EVAPOTRANSP 

85 

90 

117 

120 

126 

118 

106 

103 

103 

106 

82 

73 

1231 


TYPE OF CROWING SEASON NORMAL CROWING SEASON (WITH DRY PERIOD) 
DRY DAYS 226 INTERM DAYS 71 WET DAYS 6B 


SEA50N N« 1 

SEASON BEGINS ON 16 MAR 

END OF SEASON ON 4 MAY 

TOTAL LENOTH OF SEASON IS SO DAYS 

SEASON NR 2 

SEASON BEGINS ON 28 JUNE 

BEGIN HUMID ON 30 JUNE 
HUMID PERIOD < 69 DAYS) ENOS ON 6 SEP 
END OF SEASON ON 26 SEP 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 91 DAYS 

COUNTRY ETHIOPIA • STATION AD01S ZEHEN ♦ NUMBER 63319 

♦ LATITUDE 12.07 ♦ LONGITUDE 37 32 • ELEVATION . 2020 MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

sA>N 


AUC 

8€P 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

6 

2 

0 

11 

32 

110 

333 

319 

129 

31 

13 

4 

1032 

TEMP AVERAGE 

18 9 

20 2 

20 9 

20 7 

20 0 

19 3 

18 0 

18 0 

18 4 

19 0 

18 9 

19. 0 

19 4 

TEW MEAN MAX 

27. 8 

29 3 

29 B 

29 3 

29 3 

26 9 

23 8 

24 0 

23. 2 

27 2 

27 3 

27 6 

27 3 

TEMP MEAN MIN 

9. 9 

10. 9 

n 9 

12 1 

12 1 

12 0 

12 2 

12. 0 

U. 6 

10. 8 

lO. 4 

lO. 3 

11. 4 

TEMP MEAN DAY 

22 1 

23 6 

24 I 

23 8 

23 9 

22 1 

20 1 

20 1 

20. B 

21. 9 

21. 8 

22 0 

22 2 

TEMP MN NIGHT 

13 9 

17 1 

17 8 

17. 7 

17. 7 

16. B 

13 B 

13 7 

13 0 

13 7 

13 3 

13. 3 

16 4 

VAPOUR PRES6 

11. 4 

11. 6 

11 6 

11 5 

13. 8 

13 9 

16 3 

16 3 

13 9 

14 3 

13. 1 

12 3 

13 7 

WIND 9PEED 2M 

l. 9 

1 9 

1 7 

1 3 

1 9 

1 9 

1. 2 

1 0 

1 2 

1 6 

1 6 

1. 4 

1 6 

SUNSHINE X 

77 

05 

81 

71 

53 

43 

10 

12 

36 

73 

03 

83 

61 

TOT RADIATION 

454 

324 

331 

333 

473 

422 

298 

307 

464 

303 

491 

437 

436 

EVAPOTRANSP 

119 

126 

130 

144 

147 

116 

B7 

B7 

103 

122 

109 

103 

1413 


TYPE OF CROWING SEASON NORMAL CRCWINC SEASON (WITH DRY PERIOD) 
DRV DAYS 238 INTERM DAYS 33 WET DAYS 94 


SEASON NF 1 

SEASON BEGINS ON 3 JUNE 

BEGIN HUM ] T 3N 1' JUNE 
HUMID PERIOD t 93 DAYS) ENDS ON 19 SEP 
END OF SEASON ON 10 OCT 
TOTAL LENOTH OF SEASON IS 128 DAY3 


Copyrighted material 



COUNTRY : ETHIOPIA ♦ STATION DEBRE TABOR ♦ NUMBER 63320 






♦ LATITUDE 

11. 33 

• LONGITUDE 

38 

02 • 

ELEVATION 2410 MET 


J*N 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

AL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

6 

11 

42 

46 

93 

180 

301 

476 

193 

66 

21 

16 

1631 

TEMP AVERAGE 

18 6 

ie i 

18 6 

18 3 

18 3 

17. 0 

13 0 

14 9 

13. 6 

13. 2 

13 3 

13 6 

16 8 

TEMP MEAN MAX 

29 1 

27 8 

28 2 

27 2 

26 9 

24 9 

21 1 

21. 0 

23 0 

23 0 

23 e 

24 3 

23 0 

TEMP MEAN MIN 

8 0 

8 4 

9. 0 

9 8 

10 1 

9 0 

0 B 

8. 7 

8 1 

7 3 

7. 1 

6 7 

8 4 

TEW MEAN DAY 

22 4 

21 6 

22 1 

21 6 

21. 3 

19 B 

17 | 

17 0 

18 2 

17 9 

10 4 

18 7 

19 7 

TEMP HN NIGHT 

13 0 

14 9 

13 3 

13 3 

13. 3 

14 1 

12. 6 

12. 3 

12 7 

12 0 

12 1 

12 0 

13. 7 

VAPOUR PRESS 

12 6 

11 2 

lO 9 

10 4 

12. 6 

13 9 

13 8 

13. 6 

13. 6 

11 9 

11 6 

11 2 

12 3 

WIND SPEED 2M 

1 4 

1 4 

1 7 

1 8 

1. 6 

1. 3 

1 2 

1. 1 

1 t 

t 2 

*. 3 

1. 2 

1 4 

SUNSHINE X 

73 

83 

77 

69 

33 

42 

12 

12 

30 

7B 

82 

MG 

39 

TOT RADIATION 

432 

320 

338 

327 

471 

417 

304 

306 

442 

316 

483 

432 

432 

EVAP0TRAN5P 

103 

107 

138 

140 

130 

104 

82 

82 

93 

102 

92 

87 

1264 


TYPE OF CROW I NO 5EASON NORMAL GROWING SEASON (WITH DRV PERIOD) 
DRY DAYS 196 INTERM DAYS 43 WET DAYS 124 
SEASON NR : l 

SEASON BEGINS ON 4 HAY 

BEOIN HUMID ON 2B MAY 

HUMID PERIOD « 3 DAYS) ENOS ON 30 HAY 

BEOIN HUHID ON 4 JUNE 
HUMID PERIOD (123 DAYS) ENDS ON 4 OCT 
END OF SEASON ON 20 OCT. 

TOTAL LENGTH OF SEASON IS 170 DAYS 


COUNTRY 

ETHIOPIA 


• STATION WALOIA 


• 

NL 'IE EP 

63321 







♦ LATITUDE: 

11 49 

♦ LONGITUDE 

39 36 

• 

ELEVATION I960 

MET 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

40 

42 

79 

108 

97 

28 

220 

236 

83 

47 

47 

24 

1073 

TEMP AVERAQE 

16 1 

16 8 

16 8 

18 2 

19 0 

19 3 

20 2 

19 6 

19 3 

17 4 

16. 1 

16 3 

17 9 

TEMP MEAN MAX 

23 6 

23 0 

23 7 

27 2 

27 9 

29 0 

26 1 

23 3 

23 2 

23. 1 

24 3 

24 3 

23 7 

TEMP MEAN MIN 

B 6 

8 6 

7 9 

9 1 

10 0 

9 9 

14 2 

13 7 

13 4 

9. 7 

7 9 

8 2 

10. 1 

TEMP MEAN DAY 

18 0 

19. 8 

20 0 

21 4 

22 2 

22 9 

22 3 

21 7 

21 4 

20. 1 

19 0 

19 1 

20 7 

TEMP MN NIGHT 

13 6 

14 1 

13. 8 

13 0 

13 8 

16. 0 

17 9 

17 3 

17 0 

14 3 

12 8 

13 0 

19 1 

VAPOUR PRESS 

11 3 

It 7 

II 3 

12 3 

10 3 

9 3 

14 2 

14 6 

14. 3 

U. 9 

10 8 

11. 1 

11. 9 

WIND SPEED 2M 

1. 6 

1. 9 

1 9 

1 6 

2. 1 

2. 3 

2 0 

1 6 

13 

1. 2 

1 2 

1 . ? 

1 7 

SUNSHINE X 

61 

68 

73 

68 

63 

37 

36 

47 

44 

71 

72 

70 

61 

TOT RADIATION 

408 

469 

323 

323 

309 

473 

393 

439 

420 

491 

433 

422 

460 

EVAPOTRANSP 

95 

106 

130 

130 

134 

138 

121 

117 

107 

111 

94 

99 

1422 


TYPE OF GROWING SEASON NORMAL OROWINO SEASON (WITH DRY PERIOD) 

DRY DAYS : 171 INTERN DAYS 123 WET DAYS 69 

SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 1 MAR 

END OF SEASON ON 27 MAY 

TOTAL LENGTH OF SEASON IS 88 DAYS 

SEASON NR 2 

SEASON BEGINS ON 2B JUNE 

BEGIN HUMID ON 1 JULY 
HUMID PERIOD < 70 DAYS) ENDS ON 8 SEP 
END OF SEASON ON 23 SEP 
TOTAL LENOTH OF SEASON IS 90 DAYS 
SEASON NR 3 

SEASON BEGINS ON 2 NOV 
END OF SEASON ON 19 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS IB DAYS 

Copyrighted material 

il t . ... 


COUNTRY : ETHIOPIA 


• STATION : DANQ1LA 


♦ NUMBER 63323 


♦ LATITUDE: 11 17 • LONGITUDE 36 S3 • ELEVATION 2180 MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

BEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

3 

24 

33 

33 

83 

227 

343 

347 

237 

91 

63 

12 

1302 

TEMP AVERAGE 

13 6 

16. 6 

17 4 

IB 1 

IB 1 

17 3 

16 3 

16 7 

17. 0 

16 9 

16 1 

13 7 

16 B 

TEMP MEAN MAX 

27 0 

27. 9 

28 6 

28 1 

27 1 

23 O 

23. 0 

23 1 

23 9 

24 9 

24 8 

26 2 

23 0 

TEMP MEAN MIN 

4 2 

3 2 

6 1 

8 0 

9 O 

9 3 

9 9 

10 2 

10 1 

B 8 

7 4 

3 2 

7 B 

TEMP MEAN DAY 

19 7 

20 7 

21 4 

21 7 

21 3 

20 0 

IB 8 

IB 9 

19 3 

19 7 

19 2 

19 4 

20. 0 

TEMP MN NIQHT 

11. 8 

12 8 

13 3 

14 6 

14 8 

14 4 

14 0 

14 2 

14. 3 

13 7 

12 6 

113 

13 3 

VAPOUR PRESS. 

10 4 

10. 2 

10. 1 

10 2 

12. 2 

14 2 

19 2 

13 2 

14 9 

13 3 

12- 1 

11. 2 

12. 4 

WIND SPEED 2M 

2 O 

2 0 

2 4 

2 3 

2 3 

2 1 

17 

1 6 

16 

1 7 

1 9 

1 7 

2 0 

SUNSHINE X 

78 

81 

68 

72 

30 

38 

14 

13 

34 

63 

71 

71 

36 

TOT RADIATION 

464 

313 

306 

338 

432 

401 

311 

310 

438 

471 

432 

428 

442 

EVAPOTRANSP 

94 

113 

147 

134 

140 

110 

89 

88 

102 

112 

lOO 

93 

1344 


TYPE OP OROWINO SEASON NORMAL OROWINO SEASON l WITH DRV PERIOD) 
DRY DAYS : 167 INTERM DAYS 63 MET DAYS 133 


SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 12 MAY 

BEOIN HUMID ON 2B MAY 

HUMID PERIOD (134 DAYS) ENOS ON 0 OCT 
END OE SEASON ON 26 NOV. 

TOTAL LENGTH OF SEASON IS 199 DAYS 


COUNTRY : ETHIOPIA • STATION DAT I • NUMBER 63324 

• LATITUDE 11. 13 * LONGITUDE : 40 03 • ELEVATION 1660 MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

8EP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

38 

21 

60 

92 

38 

32 

IB4 

183 

93 

17 

22 

28 

BIO 

TEMP AVERAOE 

IB 2 

20 0 

19 6 

20 3 

21 9 

23 1 

20 6 

19 0 

20 B 

21 0 

19 9 

19 9 

20 3 

TEMP MEAN MAX 

24 1 

24 8 

26 6 

28 4 

30 0 

31 9 

30 4 

,i. a 

20 3 

28 1 

26 2 

26 2 

27 8 

TEMP MEAN MIN 

12 2 

14. 3 

12 6 

12 2 

12 9 

14 3 

10 7 

9 7 

13 1 

13 0 

13 6 

13. 3 

12 8 

TEMP MEAN DAY 

20 3 

21 3 

22 1 

23 2 

24 9 

26 3 

24 1 

22 3 

23 3 

23 9 

22. 1 

22 1 

23 0 

TEMP MN NlOMT 

16 2 

17 9 

17 2 

17 3 

IB 4 

19 9 

16 9 

13 4 

17 6 

18 1 

17 4 

17 3 

17 3 

VAPOUR PRESS 

13 0 

14 3 

13 3 

14 0 

12 3 

11 6 

14. 6 

14. 1 

13 7 

14 9 

13. 7 

13. 9 

13 8 

WIND SPEED 2M 

ft. 6 

1. 9 

1 9 

I. 6 

2. I 

2 3 

2. 0 

1 6 

ft. 3 

1. 2 

1 2 

l 7 

1 7 

SUNSHINE X 

64 

61 

36 

37 

61 

30 

38 

44 

46 

64 

70 

62 

36 

TOT RADIATION 

420 

446 

462 

401 

493 

443 

40» 

427 

420 

460 

449 

400 

443 

EVAPOTRANSP 

93 

103 

128 

134 

163 

171 

137 

124 

118 

120 

99 

101 

1493 


TYPE OF GROM I NO SEASON NORMAL OROWINO SEASON (WITH DRY PERIQO) 
DRY DAYS 232 I NT CRM DAYS 6B WET DAYS 63 


SEASON r* 1 

SEASON BE 01 NS ON 19 MAR 

END OF SEASON ON 29 APR 

TOTAL LCNOTH OF SEASON IS 42 DAYS 

SEASON NR 2 

SEASON BE 0 INS ON 20 JUNE 

BEOIN HUMID ON 3 JULY 
HUMID PERIOD < 66 DAYS I ENDS ON 6 SEP 
END OF SEASON ON 20 SEP 
TOTAL LENOTH OF SEASON IS 93 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY ETHIOPIA 


• STATION D€SE 


» NUMBER 63323 




• LATITUDE: 11. 10 * LONGITUDE 39 40 • ELEVATION : 2340 MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

precipitation 

26 

32 

66 

102 

73 

46 

2B3 

296 

134 

33 

23 

13 

1173 

TEMP AVERAQE 

13. S 

14 8 

14 1 

13 3 

13. B 

16 6 

17 0 

16 3 

13 4 

14 2 

12. 3 

12 7 

14. 9 

TEMP MEAN MAX 

22 9 

23. 3 

22 3 

23 4 

24. B 

23. 2 

24 1 

23 0 

22 2 

22 9 

21 9 

22 4 

23 2 

TEMP MEAN MIN 

4. 6 

6 3 

3 9 

7 6 

6 6 

0 4 

9 9 

9 6 

8 6 

3 3 

3. 0 

2. 9 

6. 6 

TEMP «AN DAY 

17. 1 

17 9 

17 1 

IB 4 

19. 0 

19 B 

19 3 

18 7 

17. B 

17 3 

13 B 

16. 1 

17. 9 

TEMP MN NIGHT 

10. 7 

12 0 

11 3 

12 B 

12. 6 

13. B 

14. 3 

13 7 

12 8 

10 8 

B 7 

8 8 

U. B 

VAPOUR PRESS 

9. 0 

10 3 

9 3 

10 4 

B 6 

7 8 

11 6 

11 9 

11.2 

9 7 

B 3 

0 B 

9 8 

MIND SPEED 2M 

1 6 

1. 9 

1. 9 

1 6 

2. 1 

2. 3 

2. 0 

1 6 

1. 3 

1 2 

1 2 

1 7 

I 7 

SUNSHINE X 

62 

60 

33 

37 

60 

49 

36 

41 

43 

64 

69 

61 

34 

TOT RADIATION 

414 

443 

438 

4SI 

4B9 

441 

393 

416 

417 

468 

446 

390 

438 

EVAPOTRANSP 

B3 

99 

117 

113 

139 

144 

119 

109 

99 

102 

78 

79 

1283 


TYPE or DRONING SEASON NORMAL GROW l NO SEASON (WITH DRY PERIOD) 
DRY DAYS 178 INTERN DAYS : 95 MET DAYS 92 


SEASON NR t 

SEASON BEGINS ON 9 MAR 

END OF SEASON ON 20 MAY 

TOTAL LENGTH OF SEASON IS 73 DAYS 

SEASON NR 2 

SEASON BCG 1 MS ON 23 */UNt 

BEGIN HUMID ON 29 JUNE 

HUMID PERIOD ( 93 DAYS) ENDS ON 29 SEP 
END OF SEASON ON 16 OCT 
TOTAL LENOTH OF SEASON IS 116 DAYS 


COUNTRY : ETHIOPIA ♦ STATION BARENTU ♦ NUMBER 63327 


♦ LATITUDE 13 10 • LONGITUDE : 37 36 ♦ ELEVATION 980 MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

AL 

AOO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

0 

0 

1 

10 

22 

74 

142 

178 

7B 

8 

3 

0 

316 

TEMP AVERAGE 

23 6 

24 0 

23. 3 

27. 7 

27 6 

23 3 

24 1 

23 1 

24. 3 

26 1 

23 3 

24 0 

23 1 

TEMP MEAN MAX 

32 3 

33 1 

33 0 

37 3 

37 3 

34. 0 

30. 3 

29 t 

32 0 

34 3 

34 0 

32 3 

33. 3 

TEMP MEAN MIN 

14 8 

14. 6 

16 1 

18 8 

19 1 

17 0 

17 8 

17. 0 

17. 1 

IB 0 

17 0 

13. 7 

16 9 

TEMP «AN DAY 

26 9 

27 2 

29 0 

31 4 

31 6 

28 6 

26 3 

23 2 

27 2 

29 0 

28 3 

26 9 

28 1 

TEMP MN NIGHT 

20 0 

20 9 

22 4 

24 9 

23 0 

22 4 

21. 7 

20. 7 

21 6 

22 8 

22. 0 

20 6 

22 2 

VAPOUR PRESS 

13. 1 

11. 9 

12 1 

13 4 

13. 3 

13. 4 

19 3 

19 3 

16 9 

13 9 

16 0 

14 3 

14 9 

MIND SPEED 2M 

1. 5 

1 6 

t 7 

1.8 

2 0 

1. 9 

1 . 0 

1 . 8 

1 7 

2 1 

1 4 

1. 3 

1. 7 

SUNSHINE X 

94 

94 

90 

90 

93 

87 

70 

63 

00 

96 

4« 

94 

07 

TOT RADIATION 

474 

326 

364 

396 

416 

308 

317 

493 

333 

332 

301 

462 

333 

EVAPOTRANSP 

126 

133 

173 

191 

207 

183 

144 

134 

149 

176 

130 

116 

1862 


TYPE OF OR OH I NO SEASON NORMAL GROWING SEASON (WITH DRV PERIOD) 
DRY DAYS 279 INTERN DAYS : 39 MET DAYS 47 


SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 22 JUNE 

BEGIN HUMID ON 13 JIA-Y 

HUMID PERIOD < 40 DAYS) ENDS ON 31 AUQ 
END OF 5EABCN ON 16 SEP 
TOTAL LENGTH OF SEASON 18 B7 DAYS 

Cooyrighted material 


COUNTRY ETHIOPIA 


* STATION TESCNEV 


* 

NUMBER 63328 








• LATITUDE 

19. 07 

* LONGITUDE 

36 

40 • 

ELEVATION : 383 

MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUQ 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 


0 

0 

1 

3 

11 

37 

117 

100 

7 l 

0 

2 

0 

338 

TEMP AVERAGE 


29 3 

26 4 

29 3 

31 9 

sa u 

31 3 

28 2 

27 3 

28 1 

29 6 

28 0 

23. 4 

28 6 

TEMP MEAN MAX 


33 7 

34, 7 

37 9 

40 3 

40. 7 

30 9 

34 0 

32. 6 

34. 3 

36. 9 

33 7 

33 8 

36 1 

TEMP MEAN MIN 


16 7 

18 1 

20 7 

23 3 

24. B 

24 0 

22. 4 

21 9 

21. 6 

22 3 

20. 3 

16. 9 

21 1 

TEMP MEAN DAY 


28 3 

29 4 

32 4 

34 9 

33 6 

33 9 

30 3 

29 1 

30 3 

32. 2 

30. 7 

28 3 

31 3 

TEMP MN N1QMT 


22 4 

23 7 

26 4 

29 0 

29. 9 

28 6 

26 0 

23 2 

29. 9 

26. 6 

24 0 

21 9 

23 9 

VAPOUR PRESS 


11. 9 

10 7 

10 6 

9 9 

11 4 

14 6 

19 3 

21. 0 

19. 0 

14 t 

12. 1 

11. 4 

13. 8 

WIND SPEED 2M 


1 0 

1 0 

1 0 

1 0 

1 0 

1 6 

1 9 

1. 6 

1. 6 

0. 6 

0 6 

1. 0 

1 2 

SUNSHINE X 


83 

90 

B6 

B0 

83 

83 

70 

38 

84 

90 

97 

93 

B3 

TOT RADIATION 


4*0 

912 

949 

380 

373 

372 

917 

463 

391 

331 

49B 

460 

921 

EVAPOTR ANSP 


119 

124 

162 

173 

181 

192 

1 60 

1 40 

160 

137 

til 

114 

1709 

TYPE OF GROWING 

SEASON 

INTERMEDIATE SEASON 









DRV DAYS 296 

INTERM DAYS 64 

* WET 

DAYS 

Î 0 








SEASON 

1 














SEASON BEGINS 

ON 2 JULV 












END OF SEASON 

ON 9 SEP 












TOTAL LENGTH OF 

SEASON 

18 70 

DAYS 











COUNTRY : ETHIOPIA 


♦ STATION : MEKELE 


• 

NUMBER 63330 








♦ LATITUDE: 

13 30 

♦ LONGITUDE 

39. 

29 • 

ELEVATION 2212 

MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 


4 

9 

22 

34 

28 

36 

183 

203 

33 

2 

4 

3 

963 

TEMP AVERAGE 


16 3 

17 4 

IB 7 

19 6 

20 4 

20 9 

17 9 

17 4 

18 2 

17 6 

16 1 

13. 4 

18 0 

TEMP MEAN MAX 


23 4 

24 6 

23 7 

26 1 

27 0 

27 3 

23 4 

22 7 

23. 1 

23 9 

22 3 

22 4 

24 3 

TEMP MEAN MIN 


9. 1 

10 1 

11 7 

13 1 

13 7 

13 4 

12 4 

12 1 

11 3 

11 3 

9 7 

0 3 

11. 4 

TEMP MEAN DAY 


IS 9 

20 0 

21 2 

22 0 

22 7 

23 0 

19 9 

19 3 

20. 6 

19. 8 

IB 4 

17. 8 

20 3 

TEMP MN NIGHT 


13 9 

19 0 

16 3 

17 4 

10 0 

17 9 

13 8 

13. 4 

13 9 

19 1 

13 3 

12 3 

13. 3 

VAPOUR PRESS 


10 0 

10 3 

11 0 

11. 2 

10 3 

It 1 

19 0 

13. 3 

12 3 

10 1 

9 7 

9. 6 

11. 3 

WIND SPEED 2M 


1. 3 

1 6 

1 7 

1 0 

2 0 

1 9 

1. 8 

1 8 

1 7 

2 1 

1 4 

1.3 

1 7 

SUNSHINE X 


94 

92 

88 

B4 

B8 

79 

60 

36 

84 

90 

90 

93 

83 

TOT RADIATION 


489 

930 

362 

971 

390 

348 

471 

434 

334 

339 

488 

473 

922 

EVAPOTR AN6P 


92 

101 

128 

132 

190 

142 

109 

103 

120 

119 

87 

82 

1363 


TYPE OF OR OU I NO SEASON NORMAL CROWING SEASON (WITH DRY PERIOD) 
DRY DAYS 292 INTERN DAYS : 12 MET DAYS 61 

SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 26 JUNE 

BEGIN HUMID ON 1 JULY 

HUMID PERIOD < 62 DAYS) ENDS 0 M 31 AUG 
END OF SEASON ON 7 SEP 
TOTAL LENOTH OF SEASON IS 74 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY : ETHIOPIA • STATION GONDER « NUMBER 63331 

• LATITUDE: 1232 • LONGITUDE 37 26 • ELEVATION 227D MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

^UN 

JJL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

» 

7 

IB 

43 

88 

162 

330 

307 

120 

31 

28 

13 

1172 

TEMP AVERAGE 

19 0 

20. » 

21 9 

22 9 

21 6 

19 6 

18 1 

IB 0 

18 6 

18 9 

16 8 

18. 4 

19 7 

TEMP MEAN MAX 

27 » 

28 6 

29 3 

29 7 

28 3 

23. 3 

22 7 

22 7 

24. 9 

23 9 

26 2 

26 7 

26 3 

TEMP MEAN MIN 

10 4 

12 3 

14 3 

19 3 

14. 9 

13. 7 

13 4 

13 2 

12 3 

11. 9 

11 4 

10 1 

12 8 

TEMP f-EAN DAY 

22 1 

23 4 

24 7 

29 1 

24 0 

21 7 

19 7 

19 6 

20. B 

21 4 

21 4 

21 3 

22 1 

TEMP MN NIOHT 

16 1 

17 e 

19 3 

20 0 

19 2 

17. 3 

16 3 

16 1 

16 2 

16. 1 

13. B 

13 0 

17 1 

VAPOUR PRESS 

9 9 

10. 4 

11. 0 

12 0 

13. 7 

13. 3 

16 4 

16. 3 

13 4 

13. 3 

11 3 

10. 2 

13. 0 

WIND SPEED 2M 

1. 9 

1 9 

1. 7 

1 3 

1 9 

1. 9 

1. 2 

1 0 

t. 2 

1. 6 

1 6 

1. 4 

1. 6 

SUNSHINE % 

8» 

07 

B3 

73 

56 

33 

13 

12 

37 

B2 

B9 

ee 

64 

TOT RADIATION 

477 

329 

338 

942 

47 7 

461 

310 

307 

460 

326 

302 

470 

46B 

EVAPOTRANSP 

122 

12B 

152 

145 

142 

116 

09 

8B 

106 

119 

107 

103 

1417 


TYPE CDF CROWING SEASON NORMAL GROWING SEASON (WITH DRY PERIOD» 
DRY DAYS 211 INTERN DAYS 30 WET DAYS 104 


SEASON NR : 1 

SEASON BE01NS ON 6 HAY 

BEGIN HUMID ON 3 JUNE 

HUMID PERIOD <103 DAYS) ENDS ON 17 SEP 
END OF SEASON ON 9 OCT 
TOTAL LENGTH Of SEASON IS 133 DAYS 


COUNTRY • ETHIOPIA * STATION : BAHIRDAR • NUMBER 63332 

♦ LATITUDE II 36 * LONOITUDE 37 24 * ELEVATION 1*90 MET. 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

AL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

4 

1 

7 

23 

90 

186 

439 

411 

211 

94 

29 

6 

1321 

TEMP AVERAGE 

14 0 

16 9 

19 8 

20 9 

20. 7 

19. 6 

18 3 

10 1 

18 2 

18 3 

17 4 

13 • 

10 3 

TEMP MEAN MAX 

26. 3 

26 4 

29 3 

29 9 

20 3 

26 3 

23 6 

23 3 

24 4 

23. 6 

23 7 

23 7 

26 2 

TEMP MEAN MIN 

3 6 

7 4 

SO 2 

11 9 

12 9 

12 9 

12 9 

12. 0 

11. 9 

11 3 

9 0 

» 9 

10 4 

TEMP MEAN DAY 

19 7 

20 4 

23 2 

23 B 

23. 3 

22 0 

20 3 

19 9 

30 4 

21 0 

30 3 

19. 3 

21. 1 

TEMP MN NIOHT 

12 3 

13. 7 

14 5 

17 4 

17 9 

17. 3 

16 2 

16. 0 

13. 7 

13. 6 

14 0 

11 8 

13. 4 

VAPOUR PRESS 

10 7 

10 4 

11. B 

11. B 

14 4 

16. 4 

17 0 

14 4 

16 1 

14. 7 

13 1 

11 3 

13 7 

WIND SPEED 2M 

l 4 

1 4 

i. 7 

1 0 

1 4 

1. 3 

1 . 2 

1 . 1 

1 l 

1 3 

1. 3 

1 . 2 

1. 4 

SUNSHINE X 

73 

03 

74 

71 

92 

3B 

12 

13 

32 

70 

78 

76 

37 

TOT RADIATION 

447 

331 

327 

934 

460 

401 

304 

310 

430 

408 

473 

443 

447 

EVAPOTRANSP. 

9B 

104 

143 

149 

133 

107 

87 

08 

1O0 

109 

97 

8B 

1303 


TYPE OF ORQWINC SEASON NORMAL GROWING SEASON (WITH DRY PERIOD) 
DRV DAYS IB9 INTERH DAYS : 41 WET DAYS 13» 


SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON B MAY 

BEGIN HUHID ON 28 MAY 

WMID PERIOD (136 DAYS) ENDS ON 10 OCT 
END CF SEASON ON 31 OCT 
TOTAL LENGTH Of SEASON IS 177 DAYS 


Copyrighted material 


la 



COUNTRY : ETHIOPIA 


• STATION DEBRE MARKOS 


* NUMBER : 63334 


• LATITUDE 10.21 • LONGITUDE 37 43 • ELEVATION 2440 MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

17 

21 

30 

67 

90 

163 

299 

297 

218 

76 

26 

13 

1341 

TEMP AVERAOE 

13 3 

16 6 

17 3 

17 6 

17 1 

13 2 

14 3 

14 2 

14 3 

14. 9 

14 ■ 

14 8 

1 3 6 

TEMP MEAN MAI 

23 6 

24 6 

23. 0 

24 8 

23 8 

21 0 

18. 7 

18 8 

20 0 

21 3 

22 2 

22. 9 

22 2 

TEMP MEAN MIN 

7 3 

8 6 

9 9 

10 4 

10 3 

9 3 

9 9 

9 6 

0 9 

0 4 

7 4 

6 7 

8 9 

TEMP MEAN DAY 

18 4 

19 3 

20 2 

20 2 

19 3 

17 3 

13 9 

13. 0 

16 4 

17 1 

17. 4 

17. 7 

17 9 

TErtP MN NIGHT 

12 7 

13. 9 

14. 9 

13. 1 

14. 6 

13. 0 

12 7 

12 4 

12 3 

12. 3 

11 9 

U 6 

13 1 

VAPOUR PRESS 

8 a 

9 l 

10 2 

10 9 

11 9 

11. 9 

14 2 

14 1 

13 4 

110 

9 8 

8 8 

11. 2 

WIND SPEED 2M 

0. 9 

1 . 0 

1 0 

1 1 

0 7 

0 3 

0 6 

0. 3 

0 6 

1 0 

0. 9 

0. 9 

0 8 

SUNSHINE X 

72 

70 

31 

69 

48 

34 

13 

13 

40 

63 

69 

71 

31 

TOT RADIATION 

431 

4B2 

443 

326 

441 

383 

313 

309 

406 

468 

431 

433 

423 

EVAPQTRAW5P 

92 

96 

114 

118 

104 

86 

73 

73 

83 

93 

86 

86 

1110 


TYPE OF GROWING SEASON NORMAL GROWING SEASON (WITH DRY PERIOD» 
DRV DAYS 161 INTERN DAYS : 64 WET DAYS 140 


SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 3 APR 

BEGIN HUH ID ON 22 HAY 

HUH ID PERIOD (141 DAYS» ENDS ON 9 OCT 
END OF SEASON ON 24 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 203 DAYS 

COUNTRY : ETHIOPIA • STATION : ALAHATA ♦ NUMBER 63333 

♦ LATITUDE: 12.31 ♦ LONGITUDE 39 41 • ELEVATION 2200 MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JLV 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

32 

42 

193 

83 

37 

8 

139 

180 

37 

17 

18 

31 

841 

TEMP AVERAGE 

19 4 

20 0 

21 3 

21 8 

24. 0 

23 3 

23 6 

22 4 

22 7 

21 6 

20 4 

19 3 

21. 9 

TEMP MEAN MAX 

27 3 

27 1 

29 3 

29 7 

32 6 

33 0 

31 3 

29 7 

30 9 

29 9 

28. 6 

27. 1 

29 9 

TEMP MEAN MIN 

11 3 

12. 8 

13. 3 

13. 9 

13 3 

13 9 

13 6 

13 0 

14 4 

13. 2 

12 1 

11 4 

13 7 

TEMP MEAN DAY 

22 3 

22 6 

24 4 

24 7 

27 1 

20 9 

26 4 

23 0 

23 6 

24 3 

23 3 

22 0 

24 7 

TEMP MN NIOHT 

16 8 

17. 6 

18 8 

19 1 

20 9 

22 0 

20 6 

19 3 

19 4 

18 2 

17. 0 

16 1 

18 0 

VAPOUR PRESS 

13 1 

13. 3 

14. 1 

14 1 

13 7 

13. 0 

21 3 

20 9 

16. 3 

14. 2 

12. 7 

12 3 

13 1 

WIND SPEED 2M 

0 9 

1 0 

1. 0 

l 1 

0 7 

0. 3 

0 6 

0 3 

0 6 

1.0 

0. 9 

0 9 

0 B 

SUNSH I NE X 

73 

86 

77 

74 

77 

71 

32 

33 

33 

83 

B4 

63 

72 

TOT RADIATION 

440 

326 

336 

346 

338 

329 

437 

463 

460 

330 

466 

453 

49e 

EVAPOTRANBP 

96 

102 

131 

133 

142 

134 

122 

117 

ne 

126 

103 

93 

1419 


TYPE OF GROWING SEASON NORMAL GROWING SEASON (WITH DRY PERIOD) 
DRY DAYS 234 INTERM. DAY8 42 k€T DAYS 89 


SEASON NR : 1 

SEASON BEGINS ON 19 FEB 

BEGIN HUHID ON 28 FEB 

HUMID PERIOD ( 34 DAYS) ENDS ON 2 APR 
END OF SEASON ON 21 APR 
TOTAL LENOTH OF SEASON IS 62 DAYS 
SEASON NR 2 

SEASON BEGINS ON 29 JUNE 

BEGIN HUMID ON 3 JULY 

HUMID PERIOD C 37 DAYS) ENDS ON 30 AUG 
END OF SEASON ON 7 SEP 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 71 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY ETHIOPIA 


• station oqrqora 


♦ NUMBER 63336 





« LATITUDE 

12. 13 

♦ LONGITUDE 

37 

16 • 

ELEVATION 

1 1840 MET. 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 2 

9 

2 

21 

71 

227 

312 

282 

128 

36 

io 

1 

1101 

TEMP AVERAGE 21. 1 

22 2 

22 6 

23 0 

22 9 

21 4 

19 6 

19 0 

22 3 

21 0 

21 3 

21. 8 

21 3 

TEMP MEAN MAX 27 4 

- 1 9 

29 8 

30 0 

29 6 

28 1 

23 1 

24 3 

23 2 

26 7 

27 9 

27 9 

27 6 

TEMP MEAN MIN 14 7 

13 3 

13 3 

13 9 

16. 2 

14 6 

14 1 

13. 7 

19 3 

13 2 

13 1 

13 6 

13 4 

TEMP MEAN DAY 23 4 

24 6 

23 2 

23 3 

23 3 

23 8 

21 6 

20 9 

23 3 

23 0 

23 8 

23 9 

23 7 

TEMP MN NIGHT 18 9 

20 0 

20 1 

20 3 

20 3 

10 9 

17. 3 

17 0 

21. 1 

18 7 

18 9 

19 3 

19 3 

VAPOUR PRESS 13 0 

13 1 

12 9 

13 2 

13. 6 

17 8 

18 2 

17. 6 

20 2 

16. 2 

13 4 

14 6 

13 7 

WIND SPEED an 1 9 

l 9 

1 7 

l. 3 

1 9 

1 9 

t. 2 

1 0 

12 

1.6 

1 6 

t 4 

16 

SUNSHINE « 77 

06 

82 

72 

33 

46 

13 

13 

38 

73 

83 

B3 

62 

TOT RADIATION 454 

336 

333 

339 

473 

434 

309 

318 

472 

303 

490 

463 

461 

EVAPQTRANSP 114 

124 

131 

147 

146 

122 

91 

90 

116 

119 

110 

104 

1434 

TYPE OF GROWING SEASON 

NORMAL GROWING SEASON <WITH DRY 

PERIOD) 







DRY DAYS 333 INTERM DAYS : 30 

WET 

DAYS 

110 








SEASON NR 1 













SEASON BEGINS ON |7 MAY 












BEGIN HUMID ON 30 

MAY 











HUMID PERIOD 

<111 DAYS) ENDS ON 

17 SEP 









END OF SEASON ON 4 OCT 












TOTAL LENOTM OF SEASON 

IS 141 

DAYS 











COUNTRY ETHIOPIA 


* STATION CHACNI < 

METEKEL 

> • 

NUMBER 63337 






* LATITUDE 

10 33 

• LONG I TUDE 

36. 

26 • 

ELEVATION 1720 MET 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 11 

44 

1 

23 

151 

302 

338 

490 

326 

184 

13 

6 

1909 

TEMP AVERAGE 19 » 

19 7 

21 0 

22 O 

20. 9 

19 3 

18 6 

18 7 

10 f 

18 8 

10 0 

10 1 

19 3 

TEMP MEAN MAX 28 9 

28 l 

30 2 

31 2 

27. 7 

23 0 

23 3 

23 7 

24 3 

23 7 

27 3 

28 2 

27 0 

TEMP MEAN MIN 10 1 

11 3 

n e 

12 8 

14 0 

14 0 

13 7 

13. 6 

13 0 

119 

10 1 

7 9 

12. 0 

TEMP MEAN DAY 22 4 

22 a 

24 3 

23 3 

23 3 

21 3 

20 4 

20 4 

20 7 

21 2 

21 9 

21 6 

22 2 

TEMP MN NIGHT 16 3 

16 9 

17. 9 

10 0 

19 4 

17. 3 

16 8 

16 7 

16 3 

16 1 

13 4 

14 0 

16. B 

VAPOUR PRESS 13 4 

12 4 

12 0 

S3 0 

14. 6 

16. 3 

17 4 

17 2 

16 6 

13 0 

14 3 

13 1 

14. 6 

HIND SPEED 2M 1 4 

1 4 

1 7 

1 8 

1. 6 

1 3 

1 2 

1 1 

1 1 

1 2 

t 3 

1 2 

l 4 

SUNSHINE X 78 

79 

61 

72 

48 

37 

17 

13 

31 

64 

69 

67 

34 

TOT RADIATION 466 

311 

481 

337 

442 

393 

321 

317 

447 

470 

449 

420 

438 

EVAPQTRANSP 1 l l 

114 

147 

135 

129 

103 

88 

89 

10O 

108 

102 

96 

1342 

TYPE OF GROWING SEASON 

NORMAL GROWING SEASON <WITH DRV 

PERIOD) 







WV DAYS >78 INTEHM DAYS : 17 

WET 

DAYS 

170 








SEASON NR 1 













SEASON BEGINS ON 30 APR 












BEGIN HUMID ON 12 

MAY 











HUMID PERIOD 

(171 DAYS! ENOS ON 

29 OCT. 









END OF SEASON ON 3 NOV 












TOTAL LENOTH OF SEASON 

IS IBB 

1 DAYS 






















O 

o 

frighted material 


COUNTRY ETHIOPIA 


# STATION CHEFA « NUMBER 63338 






* LATITUDE 

10. 34 

♦ LONGITUDE 

39 

30 • 

ELEVATION 

1 1600 

MET 


JAN 

FED 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

?6 

37 

61 

103 

71 

42 

222 

237 

100 

25 

29 

13 

1010 

TEMP AVERAGE 

17 6 

20 0 

22 2 

22 3 

23 3 

24. 7 

22 6 

21 3 

2 i a 

20 7 

19 9 

17 9 

21 2 

TEMP MEAN MAY 

27 3 

26. 6 

28 9 

28 5 

31 2 

32 6 

29 0 

29 0 

29 4 

28 4 

20 4 

27 4 

28 9 

TEMP MEAN MIN 

7 9 

13 3 

13 4 

16 0 

13. 4 

16 7 

16 1 

13 9 

14 1 

12 9 

n 4 

8 4 

13 3 

TEMP MEAN DAY 

21 1 

22 4 

24 6 

24 3 

24 1 

27. 3 

24 9 

24 l 

24 3 

23 4 

22 9 

21 3 

23 9 

TEMP MN NIGHT 

14 3 

17. 7 

19 8 

20 1 

20 3 

21. 8 

20 1 

18 6 

18 8 

17 6 

16 3 

14 1 

18 3 

VAPOUR PRESS. 

12 1 

14 0 

13 8 

13 9 

14. 3 

13. 7 

16 4 

16 9 

16 7 

13 9 

12 8 

11. 3 

14 3 

WIND SPEED 2M 

l 4 

1 3 

I 3 

1 3 

a. 4 

1 7 

1. 3 

1. 0 

1. 1 

1 1 

10 

1 2 

1 3 

SUNSHINE X 

63 

61 

33 

36 

60 

30 

37 

43 

44 

64 

70 

61 

33 

TOT RADIATION 

420 

449 

439 

476 

4BB 

443 

396 

422 

421 

470 

432 

401 

441 

EVAP0TRAN8P 

103 

102 

131 

127 

140 

134 

122 

119 

118 

121 

103 

99 

1449 


TYRE OF GROWING SEASON NORMAL CROWING SEASON (WITH DRY PERIOD) 
DRV DAYS 196 INTERM DAYS : 98 WET DAYS 71 


SEASON NR l 

SEASON 0EOINS ON 2 FED 

END OF SEASON ON 20 FEB 

TOTAL LENGTH OF SEASON IS 27 DAYS 

8 EASON NR 2 

SEASON BEGINS ON 24 MAR 

END OF SEASON ON 13 MAY 

TOTAL LENOTH OF SEASON IS 31 DAYS 

SEASON NR 3 

SEASON BEOINS ON 26 JUNE 

BEGIN HUMID ON 1 «AA.V 
HUMID PERIOD ( 72 DAYS) ENDS ON 10 SEP 
END OF SEASON ON 27 SEP 
TOTAL LENCTM OF SEASON 16 94 DAYS 

COUNTRY ETHIOPIA • STATION GEWAN1 « NUMBER 63341 

* LATITUDE 10. 03 • LONGITUDE : 40 38 ♦ ELEVATION 623 MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

sM. 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

7 

44 

37 

34 

33 

13 

81 

141 

49 

5 

4 

6 

438 

TEMP AVERAGE 

22 0 

22 3 

24 1 

25 7 

26 3 

28 7 

27 2 

23 B 

26 0 

24 3 

21 8 

20 6 

24 6 

TEMP MEAN MAY 

31 7 

31 6 

33 4 

33 2 

37 0 

38 3 

36 3 

33 2 

32 6 

32 9 

31. 8 

30 B 

33 8 

TEMP MEAN MIN 

12 2 

13 4 

14 8 

16 1 

13 9 


17 8 

IS 3 

19 4 

16. 0 

11. 8 

10 3 

13 4 

TEMP hCAN DAY 

23 3 

23 8 

27 3 

29 1 

30. 3 

32 1 

30 3 

28 4 

28 3 

27 4 

23 3 

24 2 

27 9 

TEMP MN NIGHT 

18 7 

19 4 

20 9 

22 3 

22 7 

23 1 

23 7 

22. 9 

23. 3 

21 I 

17. 9 

16 3 

21 2 

VAPOUR PRESS 

17 7 

18 3 

20 4 

21 0 

21 B 

22. 4 

22 4 

23, 9 

22 2 

20 3 

16. 2 

14. 6 

20 2 

WIND SPEED 2M 

l 3 

1 3 

I. 4 

1 4 

1. 3 

1. 8 

2 2 

2 2 

1 9 

2 0 

1 3 

l 3 

1 6 

SUNSHINE X 

71 

77 

61 

68 

69 

61 

59 

39 

63 

80 

89 

78 

69 

TOT RADIATION 

433 

493 

463 

304 

303 

463 

456 

462 

481 

313 

307 

443 

477 

EVAPOTRANSP 

111 

114 

136 

147 

138 

168 

170 

147 

144 

133 

1 IB 

108 

1674 


TYPE OF GROWING SEASON NORMAL GROWING SEASON (WITH DRY PERIOD) 
DRY DAYS 313 INTERM DAYS 43 WET DAYS 7 


SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 17 JULY 

oco in humid on it aoc 

HUMID PERIOD ( 8 DAYS) ENDS ON 18 AUC 

END OF SEASON ON 3 SEP 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 31 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY : ETHIOPIA • STATION A303A • NUMBER 63343 

• LATITUDE: 1004 • LONGITUDE 3431 • ELEVATION 1730 NET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

MN 

JUL 

AUQ 

BE V 

OCT 

NOV 

OCC 

YEAR 

PRECIPITATION 

0 

0 

31 

32 

1 18 

109 

207 

208 

207 

103 

21 

0 

1116 

TEMP AVERAGE 

22 2 

23 6 

24. 4 

24 4 

22 4 

20. 4 

19 3 

19 4 

20 2 

20 4 

20 9 

22 0 

21 7 

TEMP MEAN NAX 

29 9 

31 3 

31 8 

31 3 

20 0 

25 2 

23 9 

23 9 

23 6 

23. 8 

27 4 

29 3 

27. 8 

TEMP MEAN MIN 

14 3 

13 7 

17. 0 

17 2 

16 7 

13. 3 

19 1 

14 9 

14. 0 

14 9 

14 4 

14 6 

13 4 

TENP MEAN DAY 

29 0 

26 3 

27 1 

26 9 

24 4 

22 1 

21 1 

210 

22 1 

22 3 

23 2 

24 9 

23 8 

TEMP NN NIOHT 

19 6 

20 9 

21 9 

21 9 

20 3 

18 6 

17 9 

17 7 

18 1 

18 2 

18 3 

19 0 

19. 4 

VAPOUR PRE88 

12 0 

13 7 

14 7 

13. 3 

20. 0 

19. 6 

18 8 

10 9 

18 3 

17 3 

16 3 

14 0 

16. 7 

WIND SPEED 2M 

1 7 

1 7 

1 4 

1 7 

1 7 

1. 4 

1 4 

1 4 

1. 4 

1 4 

1 4 

1 7 

1 9 

SUNSHINE X 

81 

73 

30 

71 

46 

37 

33 

19 

30 

61 

67 

73 

33 

TOT RADIATION 

481 

493 

441 

333 

441 

393 

379 

331 

444 

461 

446 

442 

440 

1 VAP0T8RWP 

131 

133 

144 

193 

121 

98 

97 

91 

106 

110 

104 

110 

1408 


TYPE OF QRÜWINC SEASON NORMAL CROWING SEASON (WITH DRY PERIOD» 
DRY DAYS 101 INTERM DAYS 34 WET DAYS : 130 


SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 30 APR 

BECIN HUMID ON 16 MAY 

HUMID PERIOD <191 DAYS) ENDS ON 13 OCT 
END OF SEASON ON 31 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 103 DAV0 


COUNTRY ETHIOPIA 


STATION : FILIKL IK 


• NUMBER 63344 


• LATITUDE: 10 03 • LONGITUDE : 30 13 ♦ ELEVATION 1900 MET 



JAN 

FEB 

NAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NDV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

0 


7 

33 

34 

101 

130 

280 

243 

110 

17 

17 

3 


979 

TENP AVERAGE 

20 7 

ai 

9 

22 8 

22 9 

22 3 

20 6 

17 6 

17 2 

17. 9 

19 2 

19 7 

19 7 


20 2 

TENP MEAN MAX 

28 4 

29 

9 

30 3 

30. 6 

29 8 

27 4 

23 2 

22 6 

24 6 

26 3 

27 2 

27 4 


27 3 

TENP MEAN MIN 

13. 0 

13 

8 

13 0 

13 1 

14 7 

13 7 

12 0 

11. 8 

112 

12. 1 

12 1 

11 9 


13 0 

TENP MEAN DAY 

23 3 

24 

a 

23 6 

23 7 

23 O 

23 0 

19 6 

19 1 

20 3 

21 7 

22 3 

22 4 


22 7 

TENP MN NIGHT 

IB 1 

19 

l 

20 1 

20 I 

19 4 

10 1 

13 3 

13 1 

19 3 

16 4 

16 7 

16. 6 


17. 6 

VAPOUR PRESS. 

12. 2 

12 

9 

13 6 

13 6 

14 0 

1 13 8 

13 3 

13 3 

14 8 

12. 0 

11 7 

11. 2 


13 7 

WIND SPEED 2N 

1 7 

1 

8 

l. a 

1 R 

1 7 

1. 4 

1 2 

1 3 

1 6 

2 2 

a 2 

1 0 


1. 7 

SUNSHINE X 

69 

68 

33 

33 

64 

47 

23 

26 

40 

64 

86 

7B 


36 

TOT RADIATION 

443 

476 

460 

472 

301 

430 

349 

337 

406 

472 

308 

438 


444 

EVAPOTRANSP 

124 

131 

191 

143 

130 

113 

92 

92 

103 

133 

130 

119 


1407 


TYPE OF GROWING SEASON NORMAL ©ROWING SEASON (WITH DRY PERIOD) 
DRY DAY8 213 INTERN DAYS ! 34 MET DAYS 96 


SEASON NR 1 

SEASON BE0IN6 ON 2 MAY 

BECIN HUMID ON 12 JUNE 
HUN ID PERIOD C 97 OAYS> ENDS ON 16 SEP 
END OF SEASON ON 29 SEP 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS l 31 DAYS 


Copyrighted material 


COUNTRY ETHIOPIA ♦ STATION CCHA TSIC6I • NUMBER 63343 

♦ LATITUDE tO 02 • LONGITUDE 3B 14 • ELEVATION 2550 NET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

2 

1 1 

26 

40 

131 

146 

291 

245 

144 

33 

20 

6 

1093 

TEMP AVERAGE 

16 4 

17 4 

18 2 

18 6 

17 9 

16 a 

14 3 

14 2 

15 1 

13 8 

13 0 

14 B 

16 2 

TEMP MEAN MAX 

23 1 

24 3 

24 0 

23 2 

23 9 

22 7 

18 B 

18 4 

20 0 

21 3 

2! 2 

21 8 

22 1 

TEMP MEAN MIN 

9 6 

10 5 

11 5 

12 0 

11 9 

10 8 

10 1 

10. 0 

10 1 

10 1 

B 7 

7. B 

10 3 

TEMP MEAN DAY 

18 8 

19 9 

20 6 

21 0 

20 1 

18 9 

16 0 

15 7 

16. B 

17 8 

17 2 

17 3 

18 3 

TEMP MN NIGHT 

14. 1 

15 1 

13 9 

16 3 

15 B 

14. 6 

12 6 

12 6 

13. 1 

13. 6 

12 5 

12. 0 

14 0 

VAPOUR PRESS 

9 3 

9 7 

10. 2 

12. 0 

10 7 

12. 4 

12 7 

12 8 

12 3 

9 7 

8 7 

8 3 

10 7 

WIND 5PEED 2M 

1 7 

1 8 

1 . 8 

l B 

1 7 

1. 4 

1 2 

1 3 

1. 6 

2 2 

2 2 

1 B 

1 7 

SUNSHINE X 

69 

67 

55 

56 

55 

43 

25 

23 

40 

64 

83 

79 

35 

TOT RADIATION 

443 

472 

460 

476 

467 

413 

349 

334 

406 

472 

478 

461 

439 

evapotransp 

103 

106 

127 

124 

120 

10O 

86 

86 

94 

112 

102 

96 

1236 


TYPE OF GROWING SEASON NORMAL CROWING SEASON <WITH DRY PERIOD) 
DRY DAYS 202 INTERM DAYS 22 NET DAYS l«i 


SEASON NR t 

SEASON BEC I NS ON 26 APR 

BEGIN HUMID ON 10 MAY 

HUMID PERIOD <142 DAYS) ENDS ON 28 SEP 
END OF SEASON ON 6 OCT 
TOTAL LENCTH OF SEASON IS 164 DAYS 

COUNTRY ETHIOPIA • STATION : R0B1 • NUMOER 63346 






• LATITUDE 

10 01 

• LONG I TU0€ 

39 

39 • 

ELEVATION 

1 1300 

MET 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

uw 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PREC I PI TAT ION 

62 

164 

72 

169 

124 

170 

195 

293 

92 

42 

33 

40 

1460 

TEM*» AVERAGE 

20 3 

21 4 

23 2 

23 9 

24 9 

27 2 

24 4 

23 3 

23 6 

22. 7 

20 9 

19 6 

23 0 

TEMP MEAN MAX 

28 0 

28 B 

30 B 

30 9 

32. 6 

37. 3 

31 9 

30 1 

30 6 

30. 7 

29 0 

28 0 

30 7 

TEMP MEAN MIN 

12 6 

14. 0 

13. 3 

16 8 

17 1 

17. 1 

16 B 

16 9 

16 6 

14 6 

12 7 

11 1 

13 2 

TEMP MEAN DAY 

23 1 

24 1 

25 9 

26 4 

27 6 

30 B 

27 1 

23. 9 

26 1 

23 3 

23 7 

22 3 

23 7 

TEMF MN NIGHT 

17 7 

18 9 

20 3 

21 4 

22 l 

23 3 

21 5 

21 0 

20 9 

19 3 

17 6 

16 2 

20 1 

VAPOUR PRESS 

13. 3 

13. B 

13 9 

17 0 

16 4 

17. 3 

16 2 

IB 8 

18 1 

15 4 

13 1 

12 3 

13 7 

WIND SPEED 2M 

0 9 

0 9 

1 0 

1 0 

1 2 

1. 3 

1 3 

1 0 

0 8 

0 9 

0 9 

1 0 

1 0 

SUNSHINE X 

73 

74 

62 

61 

64 

33 

32 

49 

34 

73 

83 

77 

62 

TOT RADIATION 

436 

497 

406 

495 

501 

452 

373 

444 

459 

504 

498 

435 

468 

EVAPOTRANSP 

103 

106 

137 

133 

150 

160 

137 

126 

121 

129 

HO 

103 

1317 


TYPE OF QROWINC SEASON NORMAL CROWING SEASON (WITH DRY PERIOD) 
DRV DAYS 127 INTERN DAYS : 80 WET DAYS 15B 


SEASON NR I 

SEASON BEGINS ON l 3 JAN 

BEGIN HUMID ON 29 JAN 

HUMID PERIOD C 31 DAYS) ENDS ON 28 FEB 
END GF SEASON GN 10 MA» 

TOTAL LENOTH OF SEASON IS 57 DAYS 

SEASON NR 2 

SEASON BEGINS GN 24 MAP 

BEGIN HUMID ON 1 APR 

HUMID PERIOD ( 31 DAV5) ENDS ON 1 MAY 
BEGIN HUMID ON 2 JUNE 
HUMID PERIOD ( 99 DAYS) ENDS ON 8 SEP 
END OF SEASON ON 22 SEF 
TOTAL LENCTH OF SEASON IS 183 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY 

ETHIOPIA 


♦ STATION : FICHE 



NUMBER 

43347 







• LATITUDE: 

9 48 

• LONGITUOE 

38 43 

• 

ELEVATION 

2800 

MET 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JJL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

34 

14 

80 

63 

47 

79 

392 

360 

133 

33 

29 

17 

1283 

TEMP AVERAOC 

12 3 

13 1 

14 8 

16. 1 

13 8 

13. 9 

11 9 

11 3 

i2 e 

12 3 

11. 4 

11 2 

12 9 

TEMP MEAN MAI 

19 a 

20 7 

22 1 

23 6 

21 4 

22 3 

19 0 

17 8 

18 3 

18 9 

19 0 

19 1 

20 2 

TEMP MEAN MIN 

4 7 

S 4 

7. 4 

8 3 

6 1 

3 3 

4 a 

4 7 

7. 2 

3 4 

3 7 

3 3 

3 6 

TEMP MEAN DAY 

13 0 

IS 8 

17. 4 

18 8 

14. 9 

14 9 

14. 4 

13 6 

14 7 

14 3 

14 ) 

14 0 

13 3 

TEMP MN NIGHT 

9 7 

10. 3 

12 2 

13 4 

11 0 

10 9 

9 3 

8 8 

10 6 

9 3 

B 3 

8 1 

10 2 

VAPOUR PRESS. 

7 2 

7 4 

8 2 

10 2 

8 2 

10 3 

10 7 

10 6 

10 6 

7 7 

6 9 

6 9 

8 7 

WIND SPEED 2M 

1 5 

1. 6 

1. 6 

1 3 

1. 6 

1. 0 

1 0 

1 0 

1. 1 

1 8 

1 8 

1 7 

1 4 

SUNSHINE X 

69 

6B 

99 

33 

44 

47 

23 

24 

40 

64 

M 

78 

36 

TOT RADIAT t ON 

446 

470 

461 

472 

300 

420 

348 

337 

407 

474 

312 

462 

443 

EVAPOTRANSP 

86 

97 

117 

117 

117 

93 

79 

79 

B6 

103 

86 

82 

1144 


TYPE OF CROWING SEASON NORMAL OR OWING SEASON (WITH DRV PERIOD) 
DRY DAYS 190 INTERN DAYS 79 WET DAYS ; 96 


SEASON NR 1 

SEASON BEG1N5 ON 1 HAA 

END OF SEASON ON 27 APR 

TOTAL LENGTH OF SEASON IS SO DAYS 

SEASON NR 2 

SEASON BEGINS ON 11 JIAJE 

BEGIN HUMID ON 19 JUNE 

HUMID PERIOD < 97 DAYS) ENDS ON 23 SEP 
ENO OF SEASON ON 7 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON tS 119 DAYS 


COUNTRY ETHIOPIA 


STATION NEND1 


NUMBER 6334B 


• LATITUDE 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

PRECIPITATION 

4 

6 

26 

67 

164 

TEMP AVERAGE 

20 6 

21 8 

22 7 

22 7 

21 1 

TEMP MEAN MAI 

28 4 

29 3 

30. 3 

29 8 

26 9 

TEMP MEAN MIN 

12 7 

14 0 

13. 0 

19. 3 

13. 3 

TEMP MEAN DAY 

23 4 

24 6 

23 4 

29 2 

23 2 

TEMP MN NIGHT 

17 9 

19 1 

20 0 

20. 2 

19 0 

VAPOUR PRESS 

11. 6 

12 3 

13 2 

13 6 

18 9 

WIND SPEED 2M 

1 1 

1 3 

t 4 

1 3 

0. 9 

SUNSHINE X 

78 

73 

30 

69 

44 

TOT RADIATION 

476 

303 

442 

323 

424 

EVAPOTRANSP 

113 

120 

142 

140 

109 


9 47 

• LONGITUDE 

33 

03 ♦ 

ELEVATION : 16 

>30 MET 

JUN 

JUL 

AUG 

8£P 

OCT 

NOV 

DEC 


YEAR 

303 

307 

309 

302 

129 

29 

6 


1632 

19 3 

18 4 

IB 8 

19 1 

19 3 

19 6 

19 9 


20 3 

24 4 

22 6 

23 9 

24 1 

24 9 

25 5 

27 1 


26 4 

14. 6 

14 1 

14 1 

14 0 

13 7 

13 6 

12 6 


14 1 

21. 3 

19 9 

20 3 

20. B 

21 3 

21 7 

22 4 


22 9 

17. 7 

16 8 

17 0 

17 1 

17 1 

17 2 

17 0 


10 0 

10 6 

17 6 

18 2 

17 2 

16 3 

13. 0 

13 0 


19. 4 

0 B 

1 2 

0. 9 

0. 9 

1. 2 

1 2 

1 2 


1 . 1 

34 

29 

17 

47 

60 

63 

73 


33 

380 

363 

323 

433 

460 

436 

446 


434 

91 

91 

86 

99 

103 

96 

104 


1296 


TYPE OF CROWINO SEASON NORMAL OROWING SEASON (WITH DRY PERIOD) 

DRY DAYS 162 INTERN DAYS 34 WET DAYS 169 

SEASON NR l 

SEASON BEGINS ON 17 APR 

BEGIN HUMID ON 4 NAY 

HUMID PERIOD <170 DAYS) ENDS ON 20 OCT 
END OF SEASON ON 6 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 204 DAYS 

Copyrighted material 


COUNTRY : ETHIOPIA 


* STATION BAMBE9I 


• 

NUMBER : 63349 








• LATITUDE 

9 43 

• LONGITUDE 

34. 

44 • 

ELEVATION 1430 

MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 


0 

6 

4 

34 

162 

22B 

193 

198 

203 

94 

20 

2 

1164 

TEMP AVERAOE 


21 7 

23 1 

23 3 

21 3 

21 6 

20. 4 

19 9 

19 9 

14 9 

20 2 

17 3 

20. 3 

20 8 

TEMP MEAN MAX 


30 3 

31 6 

32 1 

31 4 

20 7 

26 1 

24 4 

23 l 

26 1 

27 2 

2J 5 

29 3 

20 0 

TEMP MEAN MIN 


12 9 

14 6 

14 4 

11. 1 

14 4 

14 7 

14 9 

14 7 

13. 6 

13. 1 

11 4 

11 3 

13 4 

TEMP MEAN DAY 


24 9 

26 2 

26 3 

24. 9 

24. 1 

22 4 

21 7 

21 8 

22 1 

22 6 

19 6 

23. 3 

23 4 

TEMP MN NIGHT 


18 7 

20. 2 

20 2 

17 7 

14 0 

10 3 

18 O 

17. 9 

17. 3 

17 4 

13 l 

16 7 

18 1 

VAPOUR PRESS 


12. 3 

13 3 

13 7 

12. 7 

19 1 

19 6 

19 3 

14 3 

18. 1 

17 3 

13 2 

13 3 

16 0 

WIND SPUD 2P1 


1 7 

1 7 

1 4 

1 7 

l. 7 

1. 4 

I. 4 

1. 4 

l 4 

1 4 

1. 4 

l 7 

1. 3 

SUNSHINE X 


79 

71 

30 

69 

46 

37 

31 

19 

47 

60 

66 

73 

34 

TOT RADIATION 


479 

409 

443 

325 

432 

391 

370 

330 

433 

460 

446 

446 

437 

EVAPOTRANSP 


139 

136 

147 

149 

122 

97 

96 

41 

103 

114 

94 

120 

1406 

TYPE OF GROWING 

SEASON 

NORMAL GROW I NO SEASON <WITH DRY 

PERIOD) 







DAY DAYS : 176 

INTERM DAYS : 33 MET 

DAYB 

136 








SEASON NR 

1 














SEASON BEGINS 

ON 23 APR 












BEGIN 

HUMID ON 3 

MAY 











HUMID 

PERIOD 

<137 

DAYS» ENOS ON 

8 OCT 









END OF SEASON 

ON 29 OCT 












TOTAL LENOTH ( 

DF 

SEASON 

IS 190 DAYS 












COUNTRY 

: ETHIOPIA 


• STATION DEBRE B IRHAN 

• 

MJMBER 

63330 







• LATITUDE 

9 38 

• LONGITUDE 

39. 30 

• 

ELEVATION 

i 2820 

MET 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 


JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

6 

18 

33 

43 

34 

68 

320 

293 

98 

28 

13 

4 

980 

TEMP AVERAGE 

12 2 

13. 2 

14 4 

13 4 

17.0 

16 9 

14 3 

13 7 

13 4 

13 4 

13 1 

11 9 

14 4 

TEMP MEAN MAX 

19 4 

19 4 

20 7 

21 9 

23 4 

23 2 

19 6 

20 2 

20. 8 

19 3 

10 0 

18 7 

20 3 

TEMP MEAN MIN 

3 0 

6. 9 

a o 

a 9 

10. 6 

10 6 

9 4 

11 2 

9 9 

7 4 

7 3 

3. 1 

B 4 

TEMP MEAN DAY 

14. 8 

13 4 

16 6 

17 7 

19 3 

19 2 

16 3 

17. 3 

17. 3 

13 3 

13 1 

14 3 

16 6 

TEMP MN NIGHT 

9 8 

11. 0 

12. 2 

13. 1 

14. 7 

14 6 

12 6 

14 0 

13 3 

11 0 

10 8 

9 2 

12 2 

VAPOUR PRESS 

8. 0 

9. 4 

8 0 

10 3 

10. 1 

11. 0 

10 7 

12. 8 

11 7 

6 6 

B 0 

7. 7 

9 7 

WIND SPEED 2M 

0 9 

0 9 

1. 0 

1 0 

1 2 

1. 3 

1 3 

10 

0 B 

0 9 

0 9 

1. 0 

1 0 

SUNSHINE X 

73 

73 

62 

33 

64 

33 

32 

43 

32 

70 

66 

77 

61 

TOT RADIATION 

460 

303 

487 

472 

499 

430 

374 

420 

432 

496 

312 

439 

463 

EVAPOTRANSP 

78 

82 

104 

102 

113 

108 

94 

97 

93 

93 

01 

70 

1127 


TYPE OF GROWING SEASON NORMAL CROWING SEASON (WITH DRY PERIOD» 
DRY DAYS 228 INTERM DAYS S3 WET DAYS 84 


SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 6 MAR 

END OF SEASON ON 1 APR 

TOTAL LENGTH OF SEASON [8 27 DAYS 

SEASON NR 2 

SEASON BEGIN5 ON 14 J UNE. 

UEO IN HUMID ON 20 JUNE 

HUMID PERIOD < 83 DAYS» ENDS ON 13 SEP. 
END OF SEASON ON 3 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IB 112 DAYS 


Copyrighted material 



NUMBER 63331 


COUNTRY ETHIOPIA 


• 9TAT10N FINCNA 






• LATITUDE: 

9. 32 

• LONGITUDE 

37. 

23 • 

ELEVAT I ON 

1 S 2320 

MET 


VAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

ie 

33 

31 

70 

124 

237 

364 

332 

203 

96 

30 

10 

1610 

TEMP AVERAGE 

16 3 

14 S 

16 9 

16 6 

17 3 

16. 4 

13 4 

13 2 

13. 4 

14 9 

14. 7 

14 7 

13 7 

TEMP MEAN MAX 

23 6 

22. B 

26 e 

26 3 

26 4 

24 3 

21 1 

21 0 

22 3 

23 3 

23 7 

24 4 

24 0 

TEMP MEAN MIN 

7 4 

6. B 

7 0 

6 S 

8 1 

8 3 

9 6 

9 4 

8 3 

6 4 

3 7 

4. 9 

7 4 

TEMP f«AN DAY 

19 e 

17 7 

20 3 

20 1 

20 3 

19 2 

17 4 

17. 3 

17. 9 

17 B 

17 9 

18 1 

18 7 

TEMP PP4 NIGHT 

13 4 

12. 1 

13 3 

13 1 

14. 0 

13. 3 

13 2 

13 0 

12 7 

11 3 

11 2 

10 8 

12 7 

VAPOUR PRESS 

7. 3 

3. 9 

9. 6 

0 1 

10 7 

12 3 

13 1 

13. 6 

12. 9 

10 3 

B 9 

7 9 

10. 1 

WIND SPEED 2M 

i. 3 

1. 6 

1 6 

1 6 

l, 3 

l 3 

1 1 

1. I 

1. 4 

I 9 

1 7 

1 3 

1. 3 

SUNSHINE X 

72 

68 

37 

68 

46 

33 

13 

13 

40 

62 

72 

71 

31 

TOT RADIATION 

437 

479 

469 

321 

432 

376 

311 

313 

407 

467 

466 

441 

428 

EVAPOTRANSP. 

114 

100 

129 

132 

124 

99 

84 

83 

93 

114 

108 

09 

1279 


TYPE OF GROW I NO SEASON NORMAL GROWING SEASON (WITH DRY PERIOD) 
DRY DAYS : 133 INTERM DAYS : 66 WET DAYS 1«6 

SEASON NR I 

SEASON BEGINS ON 13 APR 

BEGIN ►AJTIID ON 16 MAY 

HUMID PERIOD (147 DAYS) ENDS ON 9 OCT. 

END OF SEASON ON II NOV 

TOTAL l r NOTH or SEASON IS 213 DAYS 


« STATION : NE JO 


• NUMBER 63332 






* LATITUDE: 

9 30 

♦ LONGITUDE 

33 29 

• 

elevation 

! 180< 

MET 


VAN 

FE3 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUQ 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

9 

13 

31 

70 

184 

340 

322 

330 

319 

116 

33 

3 


1788 

TEMP AVERAGE 

19 e 

21 1 

21 B 

21 3 

19 8 

18 3 

17 4 

17. 9 

17 9 

10 6 

18 6 

19 3 


19 3 

TEMP MEAN MAX 

27 6 

28 8 

29 2 

28 7 

23 7 

23 4 

21 B 

22 1 

23 3 

24 4 

24 9 

26 3 


23 3 

TEMP MEAN MIN 

11 9 

13 4 

14. 4 

14 2 

13 9 

13. 2 

13 0 

12 0 

12 4 

12 8 

12 7 

12 1 


13 1 

TEMP MEAN DAY 

22 6 

23 9 

24. 3 

24 1 

21 9 

20 1 

19 0 

19 1 

19 8 

20 7 

21 0 

21. 8 


21 3 

TEMP MN NIGHT 

17 1 

18 3 

19 2 

18 9 

17 7 

14 4 

13 B 

13-7 

13. B 

16 3 

16. 4 

16 3 


17. 0 

VAPOUR PRESS 

11 1 

11 8 

12. 3 

12 8 

17. 1 

17. 2 

16 3 

16 S 

16 0 

19 6 

14 3 

12 3 


14 3 

WIND SPEED 2M 

t 1 

1. 3 

1. 4 

1 3 

0. 9 

0. B 

1 2 

0 9 

0. 9 

1 2 

1. 2 

12 


1. 1 

SUNSHINE X 

78 

77 

20 

69 

18 

32 

23 

19 

47 

60 

69 

73 


48 

TOT RADIATION 

477 

311 

331 

323 

326 

372 

348 

313 

433 

460 

443 

447 


413 

EVAPOTRANSP. 

111 

118 

128 

133 

94 

87 

87 

83 

93 

103 

96 

102 


1239 

TYPE OF GROWING 

SEASON 

NORMAL QROWINQ SEASON (WITH DRY 

PERIOD) 









DRY DAYS 


160 


INTERN DAYS 


33 


WET DAYS 


170 


SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 13 APR 

BEOIN HUMID ON 30 APR 
HUMID PERIOD (171 DAYS) ENDS ON 
END OF SEASON ON 6 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 206 DAYS 


Copyrighted material 


COUNT#! V ETHIOPIA • STATION hELKA UERER/AMBIBARA • NUMBER : 63353 

* LATITUDE: 9. 2B ♦ LONGITUDE 40 23 • ELEVATION 737 MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

23 

49 

33 

48 

29 

27 

40 

f 13 

39 

24 

12 

4 

471 

TET9» AVERAOC 

23 7 

24 7 

26 3 

27 9 

28. 3 

30 1 

28 2 

26 7 

27 7 

23 8 

23 3 

22 4 

26 3 

TEMP MEAN MAX 

31 6 

32. B 

34 3 

36 0 

36 4 

37. 4 

33 0 

33 3 

33 1 

34. 6 

32 3 

31 5 

34 2 

TEMP MEAN MIN 

13. 7 

16. 5 

18 7 

19 7 

20 3 

22 7 

21 3 

20 0 

20 2 

16. 9 

14 4 

13. 3 

IB 3 

TEMP MEAN DAY 

26 3 

27. 6 

29 3 

30 0 

31 3 

32. 7 

30 6 

29 0 

30. 3 

28 9 

26 7 

23. 6 

29 1 

TEMP MN NIGHT 

20 9 

21 9 

23 8 

23 0 

23 6 

27 4 

23 6 

24. 1 

24. B 

22 3 

19 9 

18 8 

23 3 

VAPOUR PRESS 

17. 6 

19 0 

19 7 

21. B 

19. B 

19. 2 

22 9 

23 1 

21. 3 

17. 3 

15 9 

12. 2 

19 2 

WIND SPEED 2M 

1 7 

! 4 

1 3 

1 2 

1. 3 

2 1 

2 1 

1. 7 

l. 3 

1 3 

1 4 

1. 2 

1 3 

SUNSHINE X 

73 

73 

71 

69 

67 

68 

3© 

37 

63 

77 

82 

81 

70 

TOT RADIATION 

447 

482 

304 

307 

492 

4B8 

450 

432 

402 

307 

480 

461 

480 

EVAPOTRANSP 

130 

126 

134 

137 

164 

1B4 

161 

145 

132 

132 

129 

121 

1773 


TYPE OF GROWING SEASON : INTERMEDIATE SEASON 

DRY DAYS 331 INTERN DAYS 34 WET DAYS O 


SEASON W 1 

SEASON BEGINS ON 29 JULY 

END OF SEASON ON 1 SEP 

TOTAL LENGTH OF SEASON IS 33 DAYS 


COUNTRY : ETHIOPIA " STATION : ALf MAYA ♦ NUMBER 63334 

• LATITUDE 9.26 • LONGITUDE 42 03 • ELEVATION : 2123 MET. 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

*AJN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

9 

38 

71 

92 

1O0 

04 

111 

190 

104 

43 

29 

7 

hr: 

TEMP AVERAGE 

13 8 

13 9 

17 2 

IB 4 

IB 8 

18. 4 

17 0 

16 9 

17 3 

16 8 

t6 1 

13. 9 

17 1 

TEMP MEAN MAX 

21 B 

22 2 

23 6 

24 6 

23. 2 

24 4 

22 3 

22. 3 

23 1 

23 3 

22 8 

22. 2 

23 2 

TEMP MEAN MIN 

9 8 

9 6 

10 8 

13 2 

12 4 

12. 4 

11 6 

11 4 

11. B 

10 3 

9 4 

9 3 

10 9 

TEMP MEAN DAY 

18 0 

IB 2 

19 3 

20 6 

21. 1 

20. 6 

IB 9 

18 B 

19 3 

19 1 

IB 3 

18 1 

19 2 

TEMP 19* NIGHT 

13. B 

13. 8 

13 0 

16 2 

16 3 

16 2 

13 0 

14. B 

13. 3 

14 3 

13. 3 

13 3 

14 8 

VAPOUR PRESS. 

8 8 

0 3 

13 3 

12 1 

13. 7 

13 2 

13 9 

12 3 

13 0 

10 3 

e 4 

9 2 

11.6 

WINO SPEED 2M 

1. B 

1. 8 

1. 9 

1 9 

2 0 

2. 7 

2 3 

2. 7 

t. 8 

1 6 

1. 7 

1. 6 

2 0 

SUNSHINE X 

B4 

72 

66 

61 

57 

32 

32 

32 

33 

67 

83 

83 

65 

TOT RADIATION 

497 

493 

302 

494 

473 

446 

447 

434 

463 

485 

303 

479 

478 

EVAPOTRANSP . 

100 

102 

116 

124 

124 

112 

111 

120 

107 

113 

105 

96 

1330 


TYPE OF CROWING SEASON NORMAL CROWING SEASON <WITH DRY PERIOD) 
DRY DAYS 143 INTERN DAYS : 162 WET DAYS : 58 

SEASON NR 1 
SEASON BEGINS ON 2B FEB 

8E01N HUMID ON 17 JULY 

HUMID PERIOD ( 39 DAYS) ENDS ON 13 SEP 
END OF SEASON ON 6 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 221 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTS V ; ETHIOPIA « STATION BEQl • NUMBER <0333 

• LATITUOE: 9.21 ♦ LONGITUDE 34.32 * ELEVATION IT» NET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

3 

13 

43 

60 

232 

236 

169 

183 

216 

123 

62 

4 

1372 

TEMP AVERAGE 

20 9 

22 1 

22. 0 

21 9 

20. 0 

18. 3 

ta a 

18 6 

19. 6 

19 2 

14 4 

19 7 

20 1 

TEMP MEAN MAX 

27 1 

29 0 

29 9 

20 3 

24. 8 

22 6 

22 2 

22 1 

24 0 

24 4 

23 4 

26 3 

23 3 

TEMP MEAN MIN 

14. 6 

13 l 

19 é 

19 9 

13 1 

14 3 

14 1 

13 0 

13. 1 

14 0 

13. 3 

12. 0 

14. 3 

TEMP MEAN DAY 

23 1 

24 6 

23 3 

24 2 

21. 7 

19. 9 

19 6 

19 8 

21. 1 

21. 0 

21 3 

22 1 

22 0 

TEMP NN NIGHT 

18 7 

19 7 

20. 3 

19 7 

18. 2 

16. 9 

16 6 

17 2 

17. 0 

17 2 

17 0 

17 0 

18 0 

VAPOUR PRESS 

11 9 

12. 3 

13 3 

13 1 

17. 3 

17. 3 

17 3 

18. 0 

17, 0 

16 2 

14 9 

12 8 

13 2 

WIND SPEED 2M 

1 3 

1 5 

I. 3 

1 3 

1. 3 

1 3 

1. 3 

1.3 

1. 3 

1 3 

1 3 

I. 3 

I. 4 

SUNSHINE X 

78 

70 

31 

67 

44 

37 

31 

19 

46 

39 

63 

73 

93 

TOT RADIATION 

477 

406 

447 

317 

424 

390 

370 

330 

429 

437 

437 

448 

434 

EVAPDTRAN6P 

113 

119 

137 

133 

110 

92 

92 

SB 

102 

106 

99 

107 

1302 


TYPE OF GROWING SEASON NORMAL GROWING SEASON «WITH DRY PERIOD» 
DRY DAYS 14* INTERN DAYS 42 WET DAYS 177 


SEASON NR 1 

SEASON BEOINS ON 17 APR 

BEGIN MUM ID ON 29 APR 
HUMID PERIOD <178 DAYS) ENDS ON 23 OCT 
END OF SEASON ON 22 NOV. 

TOTAL LENGTH OF SEASON IS 220 DAYS 


COUNTRY î ETHIOPIA ♦ STATION : CflAWA • NUMBER *333* 

♦ LATITUDE: 9 OB • LONGITUDE : 41.90 ♦ ELEVATION 2290 NET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

sAL 

ADO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

16 

26 

32 

111 

190 

83 

113 

189 

83 

46 

39 

9 

931 

TEMP AVERAGE 

is. e 

13. 1 

15 6 

13 4 

13 3 

14 6 

13 9 

13. 2 

14 3 

14 B 

14 3 

14 3 

14 6 

TEMP MEAN MAX 

18 3 

20 1 

20 6 

19 7 

19 3 

IB 7 

18 1 

17 1 

18 4 

10 0 

18 9 

18 6 

18 9 

TEMP MEAN MIN 

9. 2 

10 0 

to 6 

11 0 

It 0 

10 3 

9 6 

9 3 

10 3 

10. B 

10. 1 

10 4 

10 3 

TEMP MEAN DAY 

13 4 

16 9 

17 4 

16. 9 

16 B 

16. 1 

13 4 

14 6 

13 9 

16 2 

16 1 

16 0 

16 1 

TEMP MN NIGHT 

12 2 

13 3 

13. 9 

13. 0 

13. 7 

13. 1 

12 3 

11. 7 

12. 9 

13. 2 

12 0 

12 9 

13 0 

VAPOUR PRESS. 

11.4 

12 0 

12 6 

13 6 

14 1 

14 1 

13 B 

13 7 

13. 7 

12 3 

II. 2 

lO 7 

12 8 

WIND SPEED 2M 

1 0 

1. 8 

1 9 

1. B 

2 0 

2. 7 

2 3 

2. 7 

1 8 

1 6 

1 7 

1. 6 

2 0 

SUNSHINE X 

66 

66 

61 

30 

47 

37 

30 

29 

47 

67 

73 

76 

34 

TOT RADIATION 

439 

473 

484 

432 

433 

390 

369 

367 

433 

486 

471 

438 

437 

EVAPOTRANSP. 

84 

08 

106 

90 

97 

87 

84 

81 

09 

97 

Ü® 

83 

1084 


TYPE OF CROWING SEASON NORMAL GROWING SEASON «WITH DRV PER I 00) 
DRY DAYS : 13S INTERN DAYS 70 WET DAYS 137 


SEASON NR : 1 

SEASON BEOINS ON 10 MAR 

BEGIN HUMID ON 8 APR 

HUMID PERIOD ( 62 DAYS» ENDS ON 8 >AJNE 
BCOIN HUMID ON 29 JUNE 

HUMID PERIOD < 77 DAYS) ENDS ON 13 SEP 


END OF SEASON ON 11 OCT 

TOTAL LENGTH OF SEASON IS 20B DAYS 



hted material 



COUNTRY : ETHIOPIA 


• STATION BAHO SHEW A 


• NUMBER : 63337 


* LATITUDE: 9 07 • LQNGITUOC 37 05 • ELEVATION 1590 NET 



JAN 

FEB 

HAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PHICIPITATint, 

16 

29 

61 

69 

130 

199 

269 

198 

131 

35 

34 

16 

1227 

TEN 3 AVERAGE 

19 8 

21. 1 

21 7 

S3 4 

21 2 

19. 6 

18 8 

!■ ■ 

19 1 

19 2 

18 8 

18 9 

20 0 

TEMP MEAN MAX 

29 3 

29. 9 

30 3 

30 3 

28 2 

23. 6 

23 6 

23 9 

23 0 

27 0 

27 3 

2B 2 

27 4 

TEMP MEAN MIN 

10 3 

12. 3 

12 9 

14 3 

14 I 

13. 6 

13 9 

13. 6 

13 1 

11. 3 

10. 1 

9 6 

12 4 

TEMP MEAN DAY 

23 2 

24 3 

24 9 

23 3 

23 7 

21. B 

20 5 

20 6 

21 2 

21 9 

21 9 

22 2 

22 6 

TEMP MN NIGHT 

16 6 

18 1 

18 7 

19 6 

18 6 

17. 4 

16 9 

16 8 

16 8 

16 1 

13 4 

13. 2 

17 2 

VAPOUR PRESS 

11 8 

13. 0 

12 7 

13 0 

14 4 

17. 1 

17 1 

17 4 

17 2 

14 9 

12. 8 

11. B 

14 6 

WIND SPEED 2M 

l. 3 

1. 7 

1 7 

1 6 

1 3 

l 1 

t 2 

1. 1 

1. 2 

I. B 

I 7 

1. 7 

1 3 

SUNSM I NC X 

70 

67 

60 

64 

30 

43 

23 

29 

40 

64 

76 

74 

33 

TOT RADIATION 

432 

477 

400 

306 

446 

412 

340 

367 

407 

473 

481 

432 

441 

EVAPOTRANSP 

121 

126 

151 

150 

126 

99 

92 

94 

9B 

123 

116 

117 

1413 


TYPE OF GROWING SEASON NORMAL GROWING SEASON (WITH DRY PERIOD) 
DRY DAYS : 192 INTERN DAYS 35 WET DAYS 138 


SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 21 APR 

BEGIN MUHXD ON 19 NAY 

HUMID PERIOD (139 DAYS) ENOS ON 29 SEP 
END OP SEASON ON 11 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 174 DAYS 


COUNTRY : ETHIOPIA 


STATION Cl MB! 


NUMBER 63338 


• LATITUDE 903 


LONGITUDE 33 47 


ELEVATION : 1870 MET. 



•JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

3 

e 

34 

39 

234 

345 

373 

396 

299 

127 

38 

2 

1920 

TEMP AVERAGE 

19 6 

21 . 4 

22 2 

21 6 

20 6 

19. 6 

17 9 

18 4 

18 7 

19 7 

19 6 

20 2 

19 9 

TEMP MEAN MAX 

26 3 

28 4 

29 1 

28 3 

27 3 

24 4 

24 2 

24 4 

24 8 

23 6 

27 0 

27 3 

26 3 

TEMP MEAN NIN 

12 6 

14 3 

13. 2 

14 6 

13 7 

12. 7 

11 6 

12 4 

12 3 

13 7 

12 1 

12 9 

13 2 

TEMP MEAN DAY 

22 O 

23. 9 

24. 7 

24 1 

23 1 

20 7 

20 2 

20 3 

20 8 

21 8 

22 2 

22 8 

22 2 

TEMP MN NIQHT 

17. 2 

18 9 

19. 7 

19 1 

18 1 

16 4 

13 6 

16 1 

16. 3 

17. 3 

16 6 

17 3 

17 4 

VAPOUR PRESS 

10 9 

12 0 

12. 8 

12 9 

18 0 

17. 8 

17 6 

18 A 

17. 9 

16. 7 

13. 0 

13 2 

13 3 

WIND SPIED 2M 

1 1 

t. 3 

I « 

1 3 

0 9 

0 8 

1 2 

0 9 

0 9 

t. 2 

! 2 

1 2 

1 1 

SUNSHINE X 

77 

73 

33 

67 

42 

32 

23 

13 

43 

39 

63 

73 

31 

TOT RADIATION 

475 

303 

434 

317 

416 

371 

340 

313 

41B 

437 

438 

449 

429 

EVAPOTRANSP 

106 

116 

133 

133 

108 

87 

86 

83 

95 

107 

101 

106 

1263 


TYPE OF CROWING SEASON NORMAL GROWING SEASON (WITH DRY PERIOD) 
DRY DAYS 162 INTERN DAYS 30 WET DAYS 173 

SEASON NR t 

SEASON BECINS ON 19 APR 

BEGIN MRJP1KD ON 29 APR 

HUMID PERIOD C174 DAYS) ENDS ON 19 OCT 
END OF SEASON ON B NOV. 

total uenoth or season is 204 days 


Copyrighted material 



COUNTRY ETHIOPIA 


• STATION DIOeSA 

• LATITUDE 9. OO 


• NUMBER 63339 

LONGITUDE ; 36 06 • ELEVATION 


1200 


MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

4 

6 

3 

33 

193 

237 

269 

227 

222 

168 

63 

8 

1479 

TEMP AVERAGE 

17 7 

23. 6 

23 6 

23 0 

23 7 

24 0 

21 2 

20 9 

21 7 

21 7 

21 2 

24 1 

22 3 

TEr*> MEAN MAX 

26 1 

33 9 

33 2 

33 4 

31. 1 

28 0 

26 8 

26 7 

28 3 

30 3 

30 1 

34 3 

30 4 

TEMP MEAN MIN 

9 3 

13 3 

13. 9 

16 3 

16 2 

19 9 

13 6 

13 0 

14 9 

13 0 

12 3 

13 7 

14 6 

TEMP MEAN DAY 

20. 7 

27 3 

29 0 

28 0 

26 3 

23 4 

23 2 

22. 9 

24 1 

24 7 

24 4 

27 0 

23 3 

TEMP MN NIGHT 

14. 0 

20 1 

22 2 

22 0 

21. 0 

22 3 

19 1 

10 6 

19 1 

10 3 

17 7 

20 0 

19 6 

VAPOUR PRESS. 

10 1 

14 3 

12. 3 

14. 6 

18. B 

20 6 

19 4 

19 0 

19 2 

13 0 

10 3 

14 1 

13 7 

WIND SPEED 2M 

1. 1 

1. 3 

1 4 

1 □ 

0 9 

0 6 

1 2 

0 9 

0 9 

1 2 

1 2 

1. 2 

1 1 

SUNSHINE X 

73 

73 

34 

63 

41 

32 

21 

13 

39 

39 

63 

73 

31 

TOT RADIATION 

469 

498 

43B 

309 

412 

371 

332 

313 

403 

430 

443 

449 

426 

EVAPOTRANSP 

107 

129 

164 

133 

123 

107 

97 

93 

106 

127 

122 

128 

1438 


TYPE OF GROWING SEASON NORMAL CROWING SEASON {WITH DRY PERIOD) 
DRY DAYS 137 INTERM DAYS : 20 WET DAYS ISO 


SEASON NR 1 

SEASON BECINS ON 22 APR 

BEGIN HUMID ON 2 MAY 

HUMID PERIOD (181 DAYS) ENDS ON 29 OCT. 
END OF SEASON ON 16 NOV 
TOTAL LENGTH QT SEASON IS 209 DAYS 


COUNTRY : ETHIOPIA 


STATION AMBO < MAOERE Ml WOT) ♦ NUMBER 63361 


• LATITUDE 0.38 ♦ LONOITUDE 37 32 • ELEVATION : 2080 MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

dec 

YEAR 

PRECIPITATION 

16 

33 

46 

78 

64 

142 

177 

191 

113 

29 

13 

10 

912 

TEMP AVERAGE 

18 8 

19 8 

20 1 

20. 0 

19 3 

IB 2 

17 l 

17 6 

17 3 

17 9 

17 7 

17 9 

18 3 

TEMP MEAN MAX 

26 3 

27 4 

27 4 

27 2 

24 3 

24 4 

22 0 

23. 3 

23 3 

23. 0 

23 1 

23 3 

23 3 

TEMP MEAN MIN 

11 2 

12 1 

12. 8 

12 7 

12. 4 

11. 7 

17 2 

11 9 

11 1 

10 7 

10 2 

10 3 

11. 6 

TEMP MEAN DAY 

21 3 

22 3 

22 7 

22 6 

22. 0 

20 3 

10 9 

19. 6 

19 3 

20 4 

20 3 

20 6 

20 9 

TEMP MN NIGHT 

16 2 

17 1 

17 4 

17 4 

16 9 

13 8 

13 3 

13 4 

14 9 

13 1 

14 7 

14 9 

16 0 

VAPOUR PRESS 

10 2 

9 9 

10. 6 

12. 2 

12. 9 

14 8 

16 4 

14 9 

13 0 

10. 9 

B 7 

10 0 

12. 4 

WIND SPEED 2M 

1 3 

1. 7 

1 7 

1. 6 

1. 3 

1. 1 

1. 2 

1 . 1 

1. 2 

1 8 

l 7 

1 7 

1. 3 

SUNSHINE X 

72 

67 

61 

39 

31 

39 

23 

69 

40 

66 

79 

79 

30 

TOT RADIATION 

462 

479 

403 

486 

448 

394 

330 

316 

407 

404 

494 

471 

433 

EVAPOTRANSP 

117 

123 

140 

131 

123 

97 

83 

106 

93 

123 

113 

114 

1373 


TYPE OF GROWING SEASON NORMAL GROWING SEASON (WITH DRY PERIOD) 
DRY DAYS 199 INTERM DAYS 33 WET DAYS 113 


SEASON NR 1 

SEASON BEOINS ON 1 APR 

END OF SEASON ON 30 APR 

TOTAL LENOTM OF SEA60N 16 30 DAYS 

SEA60N NR : 2 

SEASON BEOINS ON 18 MAY 

BEGIN HUMID ON 1 JUNE 
HUMID PERIOD (114 DAYS) ENDS ON 22 SEP 
END CF SEASON ON 2 OCT 
TOTAL LENOTM OF SEASON IS 138 DAYS 


Copyrighted material 


COUNTRY : ETHIOPIA ♦ STATION YUBDO • NUMBER 63362 

♦ LATITUDE: 9.07 ♦ LCNOITUDE 35 37 • ELEVATION 1520 MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

9 

18 

25 

85 

220 

203 

243 

316 

232 

146 

32 

a 

1639 

TEMP AVERAGE 

21. 4 

21. 7 

22 0 

21 9 

19 6 

19 6 

19 2 

18 3 

18 « 

19 3 

19 3 

20 4 

20 1 

TEMP MEAN MA t 

29 6 

30 4 

30. 4 

30. 2 

26. 9 

26. 0 

24 6 

23 9 

24 3 

26 0 

26 3 

28 3 

27 3 

TEMP MEAN MIN 

13. 1 

13 0 

13 3 

13. 6 

12. 3 

13. 2 

13 7 

13 2 

12 4 

12 5 

12 4 

12. 4 

12 9 

TEMP MEAN DAY 

24 3 

24 9 

23. 0 

24. 9 

22 2 

21 9 

21 1 

20. 4 

20. 3 

21. 6 

21 9 

23 2 

22 7 

TEMP MN NIGHT 

10 5 

IB 7 

19. 0 

19. 0 

17. 0 

17. 3 

17 1 

16 3 

16 1 

16 6 

16 7 

17 2 

17 3 

VAPOUR PRESS 

14 8 

14. 8 

13. 9 

17. 3 

17. S 

18 7 

18 3 

17 9 

16. 3 

16 8 

13 6 

13. 1 

16 6 

WIND SPEED 2M 

I 1 

1. 3 

1 4 

1 3 

0 9 

0. 8 

i. 2 

0. 9 

0 9 

1 2 

1. 2 

1. 2 

1. 1 

SUNSHINE X 

77 

73 

33 

71 

41 

33 

27 

17 

43 

36 

62 

73 

32 

TOT RADIATION 

479 

500 

433 

332 

411 

374 

353 

322 

418 

433 

437 

452 

432 

EVAPQTRANSP 

117 

119 

136 

133 

103 

90 

91 

83 

93 

107 

1O0 

107 

1283 


TYPE OF ©ROWING SEASON NORMAL CROW INC SEASON <WITH DRY PERIOD) 
DRY DAYS 155 INTERM DAYS 29 WET DAYS 181 


SEASON NR 1 

SEASON SCO I NS ON 11 APR 

BECIN HUMID CM 20 APR 

HUMID PERIOD < 182 DAYS) ENDS ON 26 OCT 
END OF SEASON ON 7 NOV 
TOTAL LENQTH OF SEASON IS 211 DAYS 


COUNTRY : ETHIOPIA • STATION METENARA * NUMBER 63363 


♦ LATITUDE 8 32 * LONGITUDE 39.39 • ELEVATION *31 MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

*A)H 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

19 

33 

32 

33 

37 

30 

121 

134 

44 

20 

19 

3 

343 

TEMP AVERAGE 

22 2 

23 3 

24 8 

26 2 

26 7 

23 1 

26 2 

23 4 

23. B 

24 1 

21 9 

20 9 

24 6 

TEMP MEAN MAX 

29 9 

31. 1 

32 1 

33 9 

34. 3 

33. 2 

32 2 

31 3 

32 9 

32 6 

29 9 

29 5 

32 1 

TEMP MEAN MIN 

14. 4 

13 3 

17 4 

18 3 

18 9 

21 0 

20 1 

19 3 

18 7 

IS 6 

13 8 

12. 3 

17 1 

TEMP MEAN DAY 

23 0 

26 1 

27 4 

29 O 

29 3 

30 7 

28 3 

27 6 

28 3 

27 1 

24 7 

23 9 

27 3 

TEMP MN NIGHT 

19 3 

20 6 

22 2 

23 3 

23. 9 

23. 3 

23 9 

23 1 

23 1 

20 8 

10 7 

17 3 

21 9 

VAPOUR PRESS 

13. 0 

13 4 

16 6 

17 7 

17. 2 

10 6 

19 4 

19 3 

20 6 

16 8 

13 9 

13. 8 

17 0 

WIND SPEED 2M 

1 4 

1.2 

1 2 

1 0 

0 9 

1 3 

1 9 

1. 3 

0 9 

0 9 

1 0 

1 t 

12 

SUNSHINE X 

73 

74 

73 

69 

70 

69 

39 

62 

63 

72 

70 

81 

70 

TOT RADIATION 

439 

409 

314 

307 

302 

400 

431 

471 

4B2 

490 

478 

466 

483 

EVAPQTRANSP 

122 

119 

144 

144 

147 

136 

147 

137 

132 

132 

114 

no 

1604 


TYPE OF CROWING SEASON NORMAL ©ROWING SEASON <WITM OR Y PERIOD) 
DRY DAYS 300 INTERN DAYS 47 WET DAYS IS 

SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 30 UUNE 

BECIN HUMID ON 30 JULY 

HUMID PERIOD < 1* DAYS) ENDS ON 17 AU© 

END OF SEASON ON 3 SEP 

TOTAL LENGTH OF SEASON 18 66 DAYS 


Copyrighted material 



Tr 

COUNTRY ETHIOPIA • STATION AHAXi ♦ NUMBER 63364 






• LATITUDE 

8 32 

♦ LONGITUDE 

30 

47 • 

ELEVATION 

i 2100 

MET 


VAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

10 

16 

54 

72 

63 

77 

234 

250 

103 

24 

2 

3 

910 

TEMP AVERAGE 

17 7 

19 2 

20 8 

20 1 

20 4 

18. 6 

17 8 

17 9 

18 2 

te e 

18 0 

17 9 

18 B 

TEMP r«AN MAX 

28 6 

29 1 

30 3 

28 4 

29 6 

26. 4 

23 4 

23 4 

23. 4 

27 9 

29 1 

28 8 

27 3 

TEMP rCAN MIN 

6 e 

9 3 

II. 3 

11 8 

11. 2 

10. 8 

12 1 

12 3 

11. 0 

9 7 

6 0 

7 0 

10 0 

TEMP re AN DAY 

21 7 

22 B 

24 2 

23 1 

23 7 

21 4 

19 8 

19 8 

20 0 

22 0 

21 9 

21 8 

21 9 

TEMP HN NIGHT 

14 0 

15. Ü 

17 5 

17 2 

17 1 

13 B 

13 6 

13. 7 

15 3 

13 3 

13 6 

13 6 

13 6 

VAPOUR PRESS. 

10. 1 

10 9 

13 0 

13 2 

12. 5 

13 9 

15 7 

16 2 

13. 0 

11 7 

10 3 

10. 0 

12 6 

WIND SPEED 2M 

1 3 

1 4 

1 4 

1 3 

1 4 

0. 9 

0 8 

0 . 8 

1 0 

1 6 

1 3 

1 3 

1 2 

SUNSHINE X 

73 

68 

67 

61 

60 

47 

32 

36 

47 

70 

a? 

81 

60 

TOT RADIATION 

466 

483 

506 

494 

482 

423 

371 

393 

433 

499 

304 

478 

461 

EVAPOTRANSP 

110 

115 

141 

129 

136 

104 

91 

94 

102 

130 

113 

112 

1379 


TYPE Of OROWINO SEASON NORMAL GROWING SEASON (WITH DRY PERIOD) 
DRV DAYS 231 INTERM. DAYS 60 WET DAYS B4 


SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 31 MAR 

END OF SEASON ON 30 APR 

TOTAL LENOTH OF SEASON IS 31 DAYS 

SEASON NR 2 

SEASON DEO I NS ON 7 JUNE 

BEGIN MUM ID ON 23 JUfC 
HUMID PERIOD ( 83 DAYS) ENDS ON 13 SEP 
END OF SEASON ON 29 SEP 
TOTAL LENOTM OF SEASON IS 115 DAYS 


COUNTRY ETHIOPIA 


♦ STATION : MIDACALOLOA 

• 

NUMBER 

63363 







♦ LATITUDE: 

8 47 

* LONGITUDE 

42. 07 

6 

ELEVATION 

: 1428 MET 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

14 

23 

49 

72 

92 

87 

BO 

66 

101 

64 

13 

4 


663 

TEMP AVERAGE 

20. 9 

21 8 

22 2 

22 1 

22 1 

21 4 

20 6 

20 6 

20 8 

20 9 

20 4 

20. 3 


21 2 

TEMP MEAN MAX 

28 7 

29 8 

29 3 

28 B 

2B 3 

27 3 

26 3 

26 0 

27 4 

2B 0 

86 i 

20 3 


20 1 

TEMP MEAN MIN 

13 l 

13 7 

14. 8 

13 4 

13 8 

13. 4 

14 6 

14 3 

14 2 

13 8 

12 7 

12 3 


14 2 

TEMP MEAN DAY 

23. 7 

24 7 

24 8 

24 3 

24 3 

23 3 

22 7 

22 8 

23 2 

23 4 

23. 1 

23 3 


23. 7 

TEMP MN NIGHT 

10 2 

19 0 

19 6 

19 7 

19 8 

19 2 

18 3 

18 2 

18. 3 

IB 1 

17 4 

17 4 


18 6 

VAPOUR PRESS 

16 0 

17 2 

18 7 

19 1 

20 7 

19. 9 

18 7 

18 7 

16. 9 

18 3 

14 6 

15 2 


18 1 

WIND SPEED 2M 

1 8 

1 8 

1. 3 

1 3 

1 3 

1 4 

1 4 

1. 4 

1 4 

1 4 

1 8 

2 1 


1. 6 

SUNSHINE X 

78 

73 

67 

62 

38 

34 

32 

33 

66 

68 

7B 

81 


63 

TOT RADIATION 

469 

483 

490 

478 

434 

429 

423 

433 

486 

473 

478 

467 


464 

EVAPOTRANSP 

116 

119 

128 

121 

113 

103 

104 

107 

112 

114 

1 IB 

120 


1377 


TYPE OF GROWING SEASON INTERMEDIATE SEASON 


DRY DAYS 163 INTERM DAYS 202 WET DAYS O 

SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 1 APR 

END OF SEASON ON 20 OCT 

TOTAL. LENOTH OF SEASON IS 203 DAYS 

Copyrighted material 


COUNTRY : ETHIOPIA • STATION ARjO « NUMBER 63366 

• LATITUDE 8.45 9 LONGITUDE 36 30 • ELEVATION 2565 MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

22 

16 

111 

120 

141 

240 

283 

311 

357 

120 

21 

36 

1B86 

TEMP AVERAGE 

17 2 

17. 5 

17. 5 

17.6 

16 3 

15 4 

16 0 

13 9 

16 2 

16 a 

17 2 

17 6 

16 8 

TEMP MEAN MAX 

24 3 

24 8 

24 7 

24 B 

22 4 

21. 0 

21 7 

21 7 

22 4 

23 4 

24 3 

23 1 

23 4 

TEMP MEAN MIN 

10 1 

to I 

10 3 

10 3 

10 2 

10 7 

10 2 

10 0 

10 0 

10 1 

9 9 

10. 0 

10 2 

TEMP MEAN DAY 

19 B 

20 1 

20 1 

20 2 

10 5 

17 7 

18 O 

! 7. 9 

18 4 

19 1 

19 8 

20 2 

19 2 

TEMP MN NIGHT 

14 B 

14 9 

15 0 

15 0 

14 I 

14 0 

13 0 

13. 6 

13. 8 

14. 2 

14 4 

14 6 

14 4 

VAPOUR PRESS 

9. 4 

9 4 

9 6 

10 1 

13. 7 

13 0 

13 6 

13 7 

13. 3 

14 0 

12 9 

ll 3 

12 7 

wind speed an 

1. 1 

1 3 

1. 4 

1. 3 

0 . 4 

0 0 

i r 

0. 9 

0 9 

1 2 

1 2 

1 2 

1 1 

SUNSHINE X 

73 

68 

57 

63 

44 

32 

23 

19 

39 

59 

66 

69 

31 

TOT RADIATION 

466 

403 

470 

501 

422 

370 

330 

329 

403 

439 

431 

440 

427 

EVAP0TRAN8P 

101 

>04 

123 

120 

97 

82 

82 

01 

08 

101 

96 

99 

1174 


TYPE OF CROWING SEASON NORMAL CROWING SEASON < WITH DRV PERIOD) 
DRY DAYS 121 INTERN DAYS : 44 UET DAYS 200 


SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 28 FEB 

BEGIN HUMID ON 21 MAR 

HUMID PERIOD ( 11 DAYS) ENDS ON 31 MAR 
BEGIN HUMID ON II APR 

HUMID PERIOD < 1*1 DAYS) ENDS ON IS OCT 
END OF SEASON ON 30 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 245 DAYS 


COUNTRY • ETHIOPIA • STATION MOJO (BEPY) • NUMBER 63367 


• LATITUDE 8 37 • LONGITUDE 39 09 * ELEVATION 1030 MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

11 

32 

46 

62 

31 

88 

236 

230 

119 

21 

17 

6 

919 

TEMP AVERAGE 

19 l 

20 3 

21 8 

22 4 

22 3 

22 3 

20 7 

19 3 

19 6 

19 2 

IB 8 

16. 4 

20 2 

TEMP MEAN MAX 

26 8 

20 4 

29 3 

30 2 

30 2 

29 7 

27 8 

23. 2 

23 9 

26 0 

26 O 

22. 2 

27 3 

TEMP MOAN MIN 

11 3 

12 1 

14 0 

14 6 

14 4 

14. 8 

13 3 

13 a 

13. 3 

12 4 

11 3 

10 3 

19.0 

TEMP MEAN DAY 

21. 9 

23. 2 

24 6 

23 2 

23. 1 

24 9 

23 2 

21 3 

21 0 

21 6 

21 3 

18 4 

22 7 

TEMP MN NIGHT 

16. 4 

17. 3 

19 1 

19 7 

19 3 

19. 3 

18 0 

17. 3 

17 2 

16 6 

13 9 

14 1 

17 6 

VAPOUR PRESS. 

13. 2 

17. 4 

17 2 

19 O 

18. 6 

18 0 

10 8 

17. 4 

17. 3 

14 O 

14 3 

12 1 

14 6 

WIND SPEED 2M 

1 9 

2 0 

a. i 

1 3 

1 3 

1 4 

1 4 

1. I 

0. 9 

2 0 

2 1 

2 3 

1 7 

SUNSHINE X 

73 

73 

74 

72 

68 

63 

34 

35 

36 

72 

82 

74 

60 

TOT RADIATION 

467 

308 

334 

335 

311 

483 

439 

464 

467 

306 

303 

437 

491 

EVAPOTRANSP. 

113 

116 

147 

136 

136 

123 

116 

109 

103 

126 

113 

9B 

1442 


TYPE OF CROWING SEA50N NORMAL GROWING SEASON (WITH DRY PERIOD) 
DRV DAYS 249 INTERN DAYS 31 WET DAYS ; 85 


SEASON BEGINS ON 7 JUNE 

BEGIN HUMID ON 26 JUNE 

HUMID PERIOD « 86 DAYS) ENDS ON 19 SEP 
END OF SEASON ON l OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 117 DAYS 


Copyrighted material 



Il 1 

COUNTRY : ETHIOPIA • STATION NAZARETH « NUMBER 63368 

• LATITUDE: 033 • LONG1TUOE 39.17 * ELEVATION 1622 MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

10 

21 

43 

60 

39 

78 

193 

217 

100 

24 

13 

6 

004 

TEN** AVERAOE 

1 9 3 

20 7 

21 9 

22 7 

22 4 

22 2 

17. 7 

20 3 

21 0 

20 l 

18 7 

18 2 

20 3 

TEMP MEAN MAX 

26 6 

20 1 

29 2 

30 3 

30 2 

28. 1 

20 1 

23 3 

26 8 

27. 9 

26 1 

23 8 

27 0 

TEMP MEAN MIN 

12 0 

13 2 

14 3 

13 0 

14 3 

16. 3 

13 3 

13 6 

13 1 

12. 3 

11 3 

10 3 

13 8 

TEMP MEAN DAY 

St 9 

23 4 

24 3 

23 4 

23 2 

24 3 

18 6 

22 2 

23. 0 

22 9 

21 3 

20 9 

22. B 

TF.MP MN NIGHT 

16. 8 

18 1 

19 3 

20 0 

19 3 

20 1 

16 8 

18 6 

18 7 

17 1 

13. 8 

19. 2 

IB. 0 

VAPOUR PRESS 

12 3 

13 2 

13 4 

13 4 

14. 6 

14. 7 

14 2 

16 9 

16. 9 

13. 2 

11. 9 

11 7 

14 0 

WIND SPEED 2M 

0 6 

0 7 

0 7 

0 6 

0. 6 

0. B 

0 7 

0. 6 

0 5 

0 6 

0 7 

0. 6 

0. 7 

SUNSHINE X 

73 

76 

73 

72 

69 

67 

38 

36 

62 

72 

82 

73 

69 

TOT RADIATION 

474 

512 

330 

333 

315 

497 

466 

467 

489 

307 

306 

434 

496 

EVAP0TRAAI6P 

102 

104 

128 

127 

127 

117 

101 

110 

110 

114 

99 

92 

1331 


TYPE OF GROWINO SEASON NORMAL CROWING SEASON (WITH DRY PERIOD* 
DRY DAYS 231 INTERM DAYS 38 WET DAYS 76 


SEASON NR l 

SEASON BEGINS ON 8 JUNE 

BEGIN HUMID ON 27 JUNE 
HUMID PERIOD ( 77 DAYS) ENDS ON 1J SEP 
END OF SEASON ON 30 SEP 
TOTAL LENOTH OF SEASON I* »13 DAYS 


COUNTRY : ETHIOPIA • STATION : WELISO (GHIONI * NUMBER 63369 






♦ LATITUDE. 

B 33 

♦ LONG I TUDE 

37 

39 • 

ELEVATION 

1 : 1960 MET 


JAN 

FE1 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

sAA. 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

3 

39 

63 

79 

99 

236 

277 

239 

109 

20 

16 

6 

1208 

TEMP AVERAGE 

IS 3 

19 2 

19 4 

19 6 

19 2 

17 6 

16 6 

16. 2 

16 8 

17. 3 

17 3 

18 0 

It 0 

TEMP MEAN MAX 

25 6 

26 7 

26 7 

26. 6 

26 9 

24 0 

21 6 

21. 3 

23 2 

24 3 

24 2 

23 6 

24. 8 

TEMP MEAN MIN 

11. 4 

11 7 

12. 1 

12 3 

11 3 

It. 2 

11 3 

10. 9 

10. 3 

10. 4 

10 4 

10 3 

tl. 2 

TEMP MEAN DAY 

21 1 

21 9 

22 0 

22. 1 

22 0 

19 9 

IS 4 

18 1 

19 0 

20 0 

19 7 

20 7 

20 4 

TEMP MN NIGHT 

16 1 

16 6 

16. 9 

17 1 

16 4 

13. 3 

14 7 

14 2 

14 3 

14 7 

14 6 

13 0 

13. 3 

VAPOUR PRESS 

10 . 0 

9 6 

10. 1 

11 9 

12 7 

14. 3 

13. 9 

13. 3 

14 3 

10 6 

8 3 

10 1 

12. 0 

WIND SPEED 2M 

1 3 

1 4 

1. 4 

1 3 

1 4 

0 9 

0 0 

0 8 

1. 0 

1 6 

1 3 

1. 9 

1 . 2 

SUNSHINE X 

74 

67 

63 

34 

36 

40 

22 

27 

41 

63 

78 

79 

33 

TOT RADIATION 

470 

4 BO 

493 

467 

466 

390 

334 

339 

411 

481 

492 

473 

443 

EVAPCTRANSP 

110 

113 

132 

124 

126 

94 

02 

84 

93 

121 

108 

111 

1298 


TYPE OF CROWING SEASON NORMAL GROWING SEASON (WITH DRV PERIOD) 
DRY DAYS : 172 INTERM DAYS ; 75 WET DAYS US 


SEASON NR : I 

SEASON BEOINS ON 21 MAR 

BCOIN HUMID ON 24 MAY 

HUMID PERIOD (119 DAYS) ENDS ON 19 SEP 
END OF SEASON ON 30 SEP 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 194 DAY* 

|l 

Copyrighted material 


COUNT» y : ETHIOPIA « STATION DENS I DOLO * NUMBER 63370 

* LATITUDE: 8.30 • LONGITUDE : 34. 46 • ELEVATION 1030 NET. 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

7 

28 

70 

129 

197 

170 

163 

120 

163 

96 

31 

19 

1193 

TEMP AVERAGE 

21 2 

22 2 

22 7 

22 3 

20 0 

19. 3 

19 0 

19 2 

20 3 

20 4 

20 6 

20 B 

20 8 

TEMP MEAN MAX 

27 7 

29 0 

29 3 

26 3 

26 0 

24 3 

23 3 

24 0 

23 9 

26 3 

26 6 

26 6 

26 3 

TEMP MEAN MIN 

14 6 

13. 3 

16 1 

16 1 

13 3 

14 7 

14 4 

14 4 

14 6 

1* 3 

14 6 

14 9 

13 0 

TEMP MEAN DAY 

23 3 

24 6 

23. 1 

24 3 

22 6 

21 2 

20 6 

20 9 

22 3 

22 3 

22. 7 

22 8 

22 8 

TEMP MN NIGHT 

18 9 

19 B 

20 4 

20 1 

18 9 

17. a 

17 3 

17 4 

18 1 

10 1 

18 3 

IB 3 

18 6 

VAPOUR PRESS 

14 6 

13. 2 

16 3 

17 8 

19 2 

18 6 

18 2 

18 7 

IB 6 

16 0 

16. 7 

13. 3 

17. 3 

WIND SPEED 2M 

1 3 

t 6 

1 B 

l 7 

1 7 

1 4 

1 4 

1. 3 

1 3 

1 3 

1 4 

1 3 

1 3 

SUNSHINE X 

73 

6B 

31 

39 

40 

37 

31 

13 

43 

36 

63 

73 

30 

TOT RADIATION 

467 

4B4 

440 

406 

406 

387 

367 

314 

418 

449 

442 

434 

426 

EVAPOTRANBP 

116 

no 

137 

129 

109 

94 

94 

68 

104 

110 

102 

103 

1304 


TYPE OF CROWING SEASON NORMAL GROWING SEASCN (WITH DRY PER 1 00 1 
DRY DAYS 134 INTERN. DAYS : 04 WET DAYS 177 


SEASON NR ; 1 

SEASON BEGINS ON 13 MAR 

SCO IN HUMID ON 15 APR 

MUNID PERIOD (178 DAYS I ENDS ON 9 OCT 
END OF SEASON QN 1 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 232 DAYS 


COUNTRY : ETHIOPIA • STATION ATNAGO ♦ NUMBER 63371 


♦ LATITUDE: 8 29 ♦ LONGITUDE 36 37 • ELEVATION 2000 MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

AL 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

D€C 

YEAR 

precipitation 

17 

36 

94 

122 

211 

228 

439 

274 

282 

119 

27 

2 

1B31 

TEMP AVERAQE 

21 2 

21 4 

21 8 

21 l 

20. 0 

19 3 

19 0 

18 9 

19 4 

20 3 

20 3 

20. B 

20 3 

TEMP MEAN MAX 

26 4 

27 3 

27 7 

27. 1 

23. 2 

24 2 

23 3 

23 7 

24 3 

23 4 

23 3 

23 3 

23 3 

TEMP MEAN MIN 

13 9 

13 4 

13. 9 

13. 1 

14. 7 

14. 8 

14. 6 

14 1 

14 2 

IS 2 

13 5 

16 0 

13 l 

TEMP MEAN DAY 

23 1 

23 3 

23 9 

23 3 

21 8 

21 2 

20 3 

20. 6 

21 2 

22 t 

22 3 

22 4 

22 2 

TEMP MN NIGHT 

19 4 

19 3 

19. B 

19. 0 

IB 1 

17. a 

17 3 

17 1 

17 4 

10 3 

10. 6 

10 9 

18 4 

VAPOUR PRESS 

13 6 

13. 8 

16 4 

16. 3 

17. B 

18 6 

18 9 

ie a 

IS 7 

10 1 

16 2 

13 7 

17 2 

WIND SPEED 2M 

1 1 

1. 2 

2 1 

1. 5 

13 

1. 2 

1 l 

: 3 

1 0 

1 . 1 

0 9 

0 8 

1. 2 

SUNSHINE X 

72 

67 

61 

39 

46 

33 

23 

21 

39 

60 

72 

67 

31 

TOT RADIATION 

464 

400 

486 

486 

429 

373 

337 

336 

404 

464 

472 

433 

430 

EVAPOTRANSP 

106 

105 

133 

121 

108 

92 

07 

SB 

93 

lOB 

100 

97 

1240 


TYPE OF GROWING SEASON NORMAL ©ROWING SEASON (WITH DRY PERIOD) 
DRY DAYS 116 INTERM DAYS 63 WET DAYS 1B4 


SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 27 FEB 

BEGIN HUMID ON 16 APR 
HUMID PERIOD <183 DAYS) ENDS ON 17 OCT 
END OF SEASON ON 3 NOV 
TOTAL LENGTH of SEASON IS 230 days 


Copyrighted material 



■ 1 

COUNTRY ETHIOPIA • STATION BEDELE • NUMBER 63372 

• LATITUDE: 8 27 • LONGITUDE 36 23 * ELEVATION 2090 NET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

33 

44 

36 

00 

243 

279 

333 

314 

337 

177 

34 

14 

1966 

TEMP AVERAGE 

17 7 

IB 9 

19 9 

19 7 

19 3 

18 4 

17 1 

17 0 

17 4 

17 2 

17 0 

16 3 

18 0 

TEM° MEAN MAI 

26 9 

27 7 

28 3 

28 4 

26 3 

24. 6 

22 3 

22 2 

23. 3 

24 2 

23 4 

26 2 

23 3 

TEMP MEAN MIN 

0 4 

10 1 

11. 2 

11. 0 

12 2 

12. 2 

11 7 

11 7 

11 3 

10 1 

B 6 

6 7 

10 s 

TEMP MEAN DAY 

21. 0 

22 1 

23 0 

22 0 

21 8 

20 6 

19 0 

IB 8 

19 3 

19 7 

20 0 

19. 9 

20 7 

TEMP MN NIGHT 

14 3 

13 9 

16 B 

16 6 

16 7 

16 1 

19 1 

13 0 

13 2 

14 4 

13. 7 

12 6 

13. 2 

VAPOUR PRESS 

12 3 

13 3 

14. 6 

14 9 

17 0 

17. 4 

16 B 

16 7 

16 3 

14. 9 

13. 0 

12 0 

13 0 

WIND SPEED 2M 

l 3 

I. 6 

1. 8 

1 7 

1 7 

1. 4 

i. 4 

! 3 

1 3 

1 3 

1 4 

1. 3 

1 3 

SUNSHINE X 

72 

67 

37 

39 

44 

32 

23 

21 

39 

38 

63 

69 

30 

TOT RADIATION 

464 

480 

471 

486 

421 

369 

337 

336 

404 

436 

449 

442 

426 

EVAPOTRANSP 

109 

111 

134 

129 

112 

90 

B4 

83 

92 

104 

too 

97 

1247 


TYPE OF GROWING SEASON NORMAL OROWINQ SEASON <WITM DRY PERIOD» 
DRY DAYS 148 INTERN DAYS 31 WET DAYS 186 


SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 12 APR 

BEGIN HUMID ON 2B APR 

HUMID PERIOD 1 187 DAYS) ENDS ON 31 OCT 
END OF SEASON ON IS NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 218 DAYS 




COUNTRY : ETHIOPIA 


STATION WENJI 


NUMBER 63373 






• LATITUDE 

8 23 

• LONGITUDE 

39 

13 ♦ 

ELEVATION 

: 1340 

MET 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

9 

23 

42 

39 

47 

78 

192 

192 

97 

40 

4 

8 

604 

TEMP AVERAGE 

IS 9 

20 2 

21 9 

22 2 

22 8 

23 0 

21 2 

20 9 

21 1 

14 6 

IS 6 

18 2 


20 7 

TEMP MEAN MAX 

26 3 

27 3 

28 9 

29 0 

30 0 

29 2 

26 1 

23 6 

26 8 

27 2 

26 2 

23 6 


27 4 

TEMP MEAN MIN 

11 3 

13 1 

14 8 

13 3 

13 3 

16 7 

16 3 

16 1 

13 4 

12 0 

11 0 

10 8 


14 0 

TEMP MEAN DAY 

21 6 

22 e 

24 4 

24 6 

23 4 

23 2 

23 0 

22 3 

23 1 

22 3 

21 3 

20 a 


23 i 

TEMP MN NIGHT 

16 4 

17 8 

19 4 

14 7 

20 1 

20 7 

19 4 

19 1 

IB 9 

16 7 

13 6 

13 3 


18 3 

VAPOUR PRESS 

12 0 

12 6 

13 4 

13. 0 

13 0 

13. 4 

17 6 

17 3 

17 0 

12 8 

11 0 

117 


14 3 

WIND SPEED 2M 

o a 

0 7 

0 7 

0 6 

0 6 

o a 

0 7 

0 6 

0 3 

0 6 

0. 7 

O. 6 


0 7 

SUNSHINE Z 

73 

76 

73 

72 

69 

6B 

37 

36 

62 

72 

82 

73 


69 

TOT RADIATION 

474 

312 

331 

333 

314 

300 

462 

467 

490 

307 

306 

433 


496 

EVAPOTRANSP 

101 

103 

128 

124 

127 

121 

111 

111 

110 

113 

1O0 

92 


1341 

TYPE OP QROW1NG 

SEASON 

NORMAL CROWING SEASON CMITH DRY 

PERIOD) 









DRY DAYS 242 INTERM DAYS SO WET DAYS 73 


SEASON h* l 

SEASON BEGINS ON 8 JUNE 

BEGIN HUMID ON 2B JUNE 

HUMID PERIOD < 74 DAYS) ENDS ON 9 SEP 
END OF SEASON ON 9 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 124 DAYS 


4 


righted material 


ii 


COUNTRY : ETHIOPIA * STATION KORA DAM * NUMBER 63374 

* LATITUDE 8 25 • LONGITUDE 39 10 ♦ ELEVATION 1650 NET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUQ 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

17 

23 

52 

32 

38 

66 

224 

201 

102 

27 

13 

13 

830 

TEMP AVERAGE 

IB 9 

19 3 

22 0 

22 7 

23 2 

23 0 

20 7 

20 7 

22 2 

20 6 

19 l 

18 7 

20 9 

TEMP MEAN MAI 

27 7 

27 e 

30 4 

30 4 

31. 3 

31. 0 

27 3 

26 4 

24 2 

24 0 

27 6 

26 6 

28 B 

TEMP MEAN MIN 

10 0 

10 B 

13. 6 

13 0 

13. 1 

13. 0 

14 1 

14 3 

13 1 

12. 2 

10 3 

10 7 

13 1 

TEMP MEAN DAY 

22 1 

22 4 

23 0 

23 3 

26 1 

23 4 

23 1 

22 4 

24 7 

23 6 

22 I 

21 3 

23 7 

TEMP MN NIGHT 

13 8 

16 4 

19 1 

20 O 

20 3 

20 1 

18 2 

IB 4 

14 3 

17. 3 

15 7 

13 5 

IB 0 

VAPOUR PRESS 

13 3 

13. 2 

13 6 

16 3 

16. 2 

17. 4 

16 6 

17 3 

18 7 

16 3 

13 3 

13 6 

13 7 

WIND SPEED 2M 

0 9 

0 9 

1 3 

1. 0 

1 . 1 

1. B 

l 3 

1 0 

0 6 

0 6 

0 B 

0 9 

1 0 

5UN5H I NE X 

75 

76 

73 

72 

69 

6B 

37 

33 

61 

72 

B2 

73 

69 

TOT RADIATION 

474 

312 

331 

333 

314 

300 

462 

463 

486 

307 

306 

433 

493 

EVAPOTRANSP 

104 

105 

141 

134 

141 

140 

121 

113 

116 

113 

103 

47 

1432 


TYPE OF GROWING SEASON NORMAL GROWING SEASON (WITH DRY PERIOD» 
DRY DAYS 261 INTERN DAYS 31 WET DAYS : 73 


SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 18 *UNE 

BEC2N HUN ID ON 29 JUNE 
HUN ID PERIOD ( 74 DAYS» ENOS ON 10 SEP 
END OF SEASON ON 30 SEP 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 105 DAYS 


COUNTRY : ETHIOPIA • STATION : METU ♦ NUMBER 63375 

* LATITUDE: 8. 19 • LONCITUOC 35 35 * ELEVATION 1940 MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

37 

3B 

76 

08 

227 

272 

311 

294 

306 

140 

70 

28 

1887 

TEMP AVERAGE 

18 3 

19 9 

20 9 

21 2 

20 3 

19 2 

18 3 

18 3 

18 B 

19 0 

18 1 

17 6 

19 2 

TEMP MEAN MAX 

27 3 

28 9 

29 4 

29 3 

27 1 

23. 1 

23 4 

23 6 

24 6 

23 7 

26 0 

27 0 

26 3 

TEMP MEAN MIN 

4 1 

10 0 

12 4 

13 1 

13 3 

13 3 

13 1 

13 0 

12 9 

12. 3 

10 2 

8 2 

11 8 

TEMP MEAN DAY 

21 6 

23 I 

24 0 

24 1 

22 7 

21. 3 

20 1 

20 2 

20 B 

21. 4 

20 4 

20 9 

21 8 

TEMP MN NIGHT 

13 1 

16 7 

17. 9 

18 4 

17. 9 

17 1 

16 3 

14 3 

16 3 

16 4 

13 0 

13 9 

16 3 

VAPOUR PRESS 

12 4 

12. B 

14 1 

16 4 

18 1 

18 2 

18 1 

IB 1 

18 0 

16 7 

14 7 

13 1 

13 9 

WIND SPEED 2M 

1 3 

1 6 

l 8 

1 7 

1 7 

1 4 

l 4 

1. 3 

1 3 

l 3 

1 4 

1. 3 

1 3 

SUNSH I NE X 

73 

6B 

37 

39 

40 

33 

28 

19 

40 

36 

62 

71 

30 

TOT RADIATION 

46 S 

404 

471 

486 

406 

372 

336 

329 

407 

449 

439 

449 

426 

EVAPOTRANSP 

113 

11B 

142 

134 

111 

92 

89 

86 

96 

10B 

44 

100 

1288 


TYPE OF GROWING SEASON NORMAL CROWING SEASON (WITH DRY PERIOD» 
DRY DAYS 107 INTERM DAYS 80 WET DAYS : 17B 


SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 9 NAR 

END OF SEASON ON 1 APR 

TOTAL LENCTH OF SEASON IS 24 DAYS 

SEASON NR 2 

SEASON BEGINS ON 7 APR 

BEGIN HUMID ON 26 APR 
HUMID PERIOD (179 DAYS» ENDS ON 23 OCT 
END OF SEASON QN 2B NOV 
TOTAL LENOTH OF SEASON IS 236 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY ETHIOPIA 


• 9TATI0N CAMBELA 







• LATITUDE 

8 19 

*• LONGITUDE 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

vAJN 

JUL 

AUG 

PRECIPITATION 

8 

12 

31 

68 

163 

169 

296 

271 

TEMP AVERAGE 

20 0 

29 2 

30 3 

29 7 

27. 4 

26. 6 

26 8 

24 3 

TEMP MEAN MAX 

37 8 

38 4 

30 9 

37 3 

94. 9 

32 9 

31 7 

31 6 

TEMP MEAN MIN 

18. 2 

20 0 

22 0 

22 1 

20 2 

20 7 

21 ? 

20 9 

TEMP MEAN DAY 

31 6 

32 9 

33 3 

32 4 

29 9 

28 7 

28 6 

20 2 

TEMP MN NIGHT 

24. 6 

26 0 

27 3 

27 0 

24 e 

24 5 

25 0 

24 2 

VAPOUR PRESS 

17. 4 

17 8 

19 2 

21. 3 

22 6 

24 4 

23 7 

23 7 

WIND SPEED 2M 

1. 3 

1 9 

1. 3 

l 3 

1 9 

1 3 

1 3 

1 3 

SUNSHINE X 

73 

69 

31 

59 

38 

35 

32 

13 

TOT RADIATION 

460 

474 

448 

4B6 

398 

380 

370 

314 

EVAPOTRANSP 

196 

160 

179 

16? 

146 

119 

121 

111 

TYPE OF CROWING SEASON 

NORMAL GROWING SEASON (WITH DRY 

PERIOD) 


WV DAYS 168 IMTEfiM DAYS : «9 

MET 

DAYS 

148 



MASON tm 

1 








SEASON BEGINS 

ON 22 APR 







BEGIN HUMID ON 8 

MAY 






HUMID PERIOD 

Cl 49 DAYS» ENDS ON 

3 OCT 




END OF SEASON 

ON 9 NOV 







TOTAL LENGTH OF SEASON 

IS 190 

DAYS 







COUNTRY ETHIOPIA 


• STATION POKO 


4 





• LATITUDE 

0 13 

4 LONG I TUDE 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

PRECIPITATION 

6 

9 

23 

30 

111 

139 

197 

177 

TEMP AVERAOE 

27 3 

29 3 

30 6 

30 0 

28. 0 

26 3 

23 3 

23 4 

TEMP MEAN MAX 

36 3 

38 0 

30 3 

37 4 

33 0 

32 6 

31 2 

31 3 

TEMP MEAN MIN 

10 4 

20 3 

22 6 

22 6 

21 0 

20. 4 

19 0 

19 3 

TEMP MEAN DAY 

30 7 

32 4 

33 4 

32 7 

30. 3 

28 7 

27 3 

27 6 

TEMP MN NIGHT 

24 3 

26. 3 

27 0 

27 4 

23. 3 

24 3 

23 4 

23. 1 

VAPOUR PRESS 

16 ? 

17 9 

19 3 

21 6 

23 4 

24 2 

23 8 

24 3 

WIND SPEED 2M 

1 3 

l 3 

1 3 

1 3 

1 3 

1. 3 

1 3 

1 3 

SUNSHINE X 

73 

64 

31 

60 

37 

39 

33 

13 

TOT RADIATION 

468 

470 

448 

490 

393 

380 

374 

314 

EVAPOTRANSP 

133 

160 

173 

167 

143 

121 

117 

111 

TYPE OF GROW 1 NO 

SEASON 

NORMAL CROWING SEASON (WITH DRY 

PERIOD) 



DRY DAYS 179 INTERM DAYS 67 WET DAYS : 119 

SEASON »*) 1 

SEASON BEGINS ON 30 APR 

BEGIN HUMID ON 3 JUNE 

HUMID PERIOD l 120 DAYS) ENDS ON 2 OCT 
END OP SEASON ON 2 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 107 DAYS 


388 ? 


NUMBER 63377 


34 33 • ELEVATION 400 t^T 


SC* 

177 
. 7 
9 
. 3 

9 

24 3 

24 9 

I 9 
40 

407 

128 


OCT 

113 
27 0 
33 9 
20 1 
29 9 
24 3 
23 9 
1 9 
33 
439 
141 


NOV 

90 

26 1 
32 9 

19 3 

20 9 
23 9 
20 3 

1 9 
62 
440 
132 


DEC 


13 
27 2 
33 6 
IB 8 
30 2 
23 9 
19 0 
1 3 
73 
499 
149 


YEAR 


1327 
27 6 
34 0 

20 4 
30 2 
23 O 

21 9 
1 4 

49 

423 

1707 


NUMBER 63370 

34 23 * ELEVATION : 360 MET 


SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

170 

106 

47 

11 

1042 

23. 9 

27 0 

26 7 

27 0 

27 3 

32 1 

33 8 

34 0 

33 7 

34. 7 

1? 6 

20 2 

19 4 

18 3 

20 2 

28 1 

29 4 

29 3 

30 1 

30. 0 

23 3 

24 4 

23 9 

23 6 

24 0 

23 7 

23 9 

21 0 

19 6 

21 6 

l 3 

1. 9 

l 3 

1 3 

1 4 

39 

33 

62 

73 

49 

404 

439 

440 

433 

423 

123 

141 

137 

143 

1693 


Copyrighted material 


COUNTRY : ETHIOPIA • STATION JIMA • NUMBER 63402 

♦ LATITUDE 7. 40 4 LONGITUDE 36 90 • ELEVATION 1377 MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

27 

37 

90 

131 

133 

215 

209 

211 

169 

98 

74 

23 

1469 

TEMP AVERAGE 

17 9 

19 2 

20 1 

20 a 

19 8 

19 0 

18 3 

18. 6 

19 1 

IB 8 

17 7 

17. 2 

18 0 

TEMP MEAN MAX 

28 0 

28 3 

28 9 

20 0 

26 a 

23 2 

33 6 

23 9 

23. 3 

26 3 

26 6 

27 a 

26 3 

TEMP MEAN MIN 

7 8 

10 l 

11. 3 

12. 3 

i 2 e 

12. 8 

13 4 

13. 2 

12 8 

112 

8 7 

7 1 

11 1 

TEMP MEAN DAV 

21 6 

22. 3 

23 3 

23 0 

22 3 

21 2 

20 3 

20. 3 

21 3 

21 4 

20 B 

20. 7 

21 6 

TEMP MN NIGHT 

14 4 

16 1 

17 0 

17 4 

17 3 

16 7 

16 6 

16 3 

16 7 

13 8 

14 2 

13. 2 

16 0 

VAPOUR PRESS 

13 7 

13 8 

14 B 

13 9 

16 6 

16 7 

16 8 

17 1 

17. 0 

13. 6 

13. 6 

12 6 

13 3 

WIND SPEED 2H 

1 1 

1 2 

2. 1 

l. 3 

1 3 

1. 2 

1 1 

1 2 

1 0 

1 1 

0 9 

0 8 

1 2 

SUNSHINE X 

64 

36 

34 

34 

30 

41 

26 

30 

41 

3B 

63 

68 

30 

TOT RADIATION 

443 

445 

461 

466 

441 

399 

346 

369 

411 

439 

447 

444 

427 

EVAPOTR AMSP . 

103 

103 

140 

122 

112 

96 

90 

94 

90 

109 

96 

93 

1238 


TYPE OF ©ROW I NO SEASON NORMAL CROWING SEASON (WITH DRY PER 1 001 
DRY DAYS 70 INTERIM DAYS 112 WET DAYS 183 


5EA50N NR 1 

SEASON BEGINS ON 8 FEB 

BEGIN HUMID ON 8 APR 

HUMID PERIOD (104 DAYS) ENDS ON 8 OCT 
END OF SEASON ON 30 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON tS 296 DAYS 


COUNTRY ETHIOPIA • STATION GORE * NUMBER 63403 






♦ LAT I TUDE 

e. io 

♦ LONGITUDE 

33 

33 • 

ELEVATION 

1 2130 

MET 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JU. 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

37 

43 

101 

147 

233 

345 

348 

340 

334 

187 

112 

31 

231B 

TEMP AVERAGE 

19 0 

19 7 

20 1 

19 6 

IB. 2 

17 O 

16 4 

14 7 

16 9 

19 7 

18 1 

18 4 

18 3 

TEMP MEAN MAX 

24 3 

23. 3 

23 8 

23 0 

23 3 

21 6 

20 3 

20 8 

21 3 

26 7 

23 0 

23 3 

23 3 

TEMP MEAN MIN 

13. 3 

13 8 

14 3 

14 1 

13 1 

12. 4 

12 4 

12. 3 

12 3 

12 7 

13 l 

13 3 

13. 1 

TEMP MEAN DAY 

21 0 

21 0 

22 1 

21 3 

20 0 

18 7 

17. 8 

18 1 

IB 3 

22 2 

19. B 

20 2 

20 1 

TEMP MN NIGHT 

17 1 

17 6 

18 1 

17 6 

16 4 

13 3 

14 9 

13. 1 

13 2 

17 0 

16 1 

16 4 

16 4 

VAPOUR PRESS 

13 0 

12 6 

13. 4 

14 B 

13 9 

13. 9 

16 0 

16 3 

16 0 

17 4 

14 7 

13 8 

15 0 

WIND SPEED 2M 

1 3 

1 6 

1. 8 

1 7 

1 7 

1 4 

1 4 

1 3 

1 3 

1 3 

1 4 

1 3 

l. 3 

SUNSHINE X 

72 

67 

37 

59 

30 

34 

29 

19 

40 

36 

62 

71 

30 

TOT RADIATION 

469 

481 

471 

406 

398 

376 

339 

329 

407 

430 

440 

449 

423 

EVAPOTRANSP 

104 

106 

126 

118 

102 

87 

83 

83 

91 

110 

94 

93 

1201 


TYPE OF CROWING SEASON NORMAL GROWING SEASON «WITH DRV PCR 1 00) 
DRY DAYS 70 INTERM DAYS 61 WET DAYS 234 


SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 23 FEB 

BEGIN HUMID ON 4 APR 

HUMID PERIOD <233 DAYS) ENDS DN 24 MOV 
END OF SEASON ON 17 DEC 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 29A DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY ETHIOPIA • STATION : I TANG • NUMBER 63433 

• LATITUOE 8 10 • LONGITUDE 34 13 • ELEVATION 330 NET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

3 

10 

4 

109 

139 

140 

390 

190 

133 

81 

16 

| 

1216 

TEHP AVERAGE 

27 4 

24 6 

28 2 

28 O 

26 1 

23 7 

24 6 

24 4 

24 4 

26 3 

26 0 

27 3 

26 6 

TEMP MEAN MAX 

33 8 

38 6 

38 6 

33 8 

33 3 

33 3 

32 3 

31 6 

31 3 

32 4 

33 9 

33 3 

34 4 

TEMP MEAN MIN 

19 0 

20 3 

17 7 

20 2 

18 6 

17 9 

16 4 

17 1 

17. 3 

20 6 

19 6 

19 3 

18 7 

TEMP MEAN DAY 

30 4 

32 8 

31 9 

30 8 

20 7 

28 3 

27 4 

26 9 

26 9 

28 6 

24 3 

30 1 

29 4 

TEMP HN NIGHT 

24 3 

26 4 

24 3 

23 3 

23 4 

22. 9 

21 7 

21 6 

21 7 

24 2 

24 0 

24 2 

23 7 

VAPOUR PRESS 

16 8 

18 2 

16 8 

14 3 

21 0 

23 1 

22 6 

22 9 

21. 7 

23 2 

21 1 

20 0 

20 6 

WIND SPEED 2M 

1 3 

1 3 

t 3 

1 3 

1 3 

l 3 

1 3 

1 3 

l 9 

1 3 

1 3 

1 3 

1. 4 

SUNSHINE X 

73 

63 

30 

63 

3B 

37 

33 

17 

40 

32 

60 

73 

30 

TOT RADIATION 

468 

474 

443 

301 

398 

387 

374 

321 

407 

433 

433 

436 

424 

EVAPOTRANBP 

133 

161 

169 

163 

141 

124 

120 

113 

124 

134 

137 

142 

1681 


TYPE OP GROWING SEASON NORMAL CROWING SEASON (WITH DRY PERIOD) 
DRV DAYS 164 INTERM DAYS 84 WET DAYS : 112 


SEASON NR I 

SEASON BEGINS ON 4 APR 

BEGIN HUMID ON 16 MAY 

HUMID PERIOD ( 13 DAYS) ENDS ON 30 MAY 
BEGIN HJMID ON 13 JU6E 
HUMID PERIOD i 44 DAYS) ENDS ON 14 SEP 
END OP SEASON ON 22 OCT 
TOTAL LENGTH OP SEASON IS 202 DAYS 

COUNTRY ETHIOPIA « STATION : DIX1S « NUMBER 63437 






• LATITUDE 

8 08 

4 LONG I TUOE 

39 

33 ♦ 

ELEVATION 

1 - 2600 

MET 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

37 

63 

72 

B9 

43 

9B 

156 

173 

134 

82 

22 

21 

1014 

TEMP AVERAGE 

17 4 

16 3 

17 0 

16 7 

16 2 

16 9 

16 7 

16 3 

16 7 

16 2 

13 3 

16 3 

16 3 

TEMP MEAN MAX 

24 4 

28 1 

26 t 

26 0 

23 9 

26 8 

23 8 

24. e 

23. 4 

23 6 

26 1 

28 6 

26 7 

TEMP MEAN MIN 

3 4 

4 3 

3 9 

7 4 

6 3 

7. 0 

7 3 

a l 

8 0 

6 7 

4 9 

4 0 

6 3 

TEMP MEAN DAY 

21 7 

20 6 

21 0 

20 1 

19 7 

20 3 

19 9 

19 4 

19 8 

19 3 

19 3 

20 7 

20 2 

TEMP MN NIGHT 

13 3 

12 3 

13. 1 

13 4 

12 7 

13. 3 

13 3 

13 3 

13 4 

12 3 

11 4 

11 3 

12 0 

VAPOUR PRESS 

11 3 

10 9 

12. 0 

12 4 

12 0 

13. 3 

13 2 

13 4 

13 4 

13 4 

11 t 

10 9 

ta. a 

WIND SPEED 2M 

1 2 

1 2 

1 2 

1 2 

1 1 

1 3 

1. 2 

! 2 

1. 2 

1 1 

1 2 

t. 2 

1 2 

SUNSHINE X 

72 

64 

37 

33 

34 

33 

32 

39 

41 

38 

69 

73 

33 

TOT RADIATION 

463 

470 

471 

470 

438 

443 

370 

403 

411 

437 

464 

436 

443 

EVAPOTRANSP 

104 

91 

113 

110 

104 

104 

94 

96 

93 

102 

B9 

90 

1199 


TYPE OF CROWING SEASON NORMAL GROW I NO SEASON (WITH DRY PERIOD) 
DRY DAYS 97 INTERM DAYS 139 WET DAYS 109 


SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 8 JAN 

END OP SEASON ON 1 MAV 

TOTAL LENGTH OP SEASON IS 114 DAYS 

SEASON NR 2 

SEASON BEGINS ON 29 MAY 

BEGIN HUMID ON IB JUNE 

HUMID PERIOD 1110 DAYS) ENDS ON 3 OCT 
END OF SEASON ON 31 OCT 
TOTAL LENGTH OP SEASON IS 136 DAYS 


Copyrighted material 
ii t 


COUNTRY : ETHIOPIA * STATION KULIR1SA ♦ NUMBER 63438 






• LATITUDE 

8. 08 

♦ LONGITUDE 

; 39 

00 • 

ELEVATION 

2600 

MET 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

22 

3B 

04 

60 

92 

00 

134 

140 

loe 

34 

18 

3 

823 

T f Mr AVERAGE 

13 3 

16 3 

i7 e 

10 4 

10 3 

17. 2 

16 2 

16 0 

16 1 

16 8 

13 8 

13. 1 

16. 6 

TEMP MEAN MAX 

22 8 

23. 7 

24 6 

24 8 

24 4 

23 2 

21 2 

21 0 

21. 4 

23 0 

22 6 

22 6 

22 9 

TEMP MEAN MIN 

0 2 

9 2 

10 9 

12. 0 

12 1 

11. 2 

11 2 

11 0 

10 7 

10 6 

9 0 

7 3 

10 3 

TfMP MEAN DAY 

10 1 

19 1 

20 2 

20 7 

20 3 

19 4 

IB 0 

17. a 

18 0 

19 0 

18 2 

17 7 

18. 9 

TEMP MN NIGHT 

13 0 

14. 0 

13 4 

16 1 

16 0 

IS 0 

14 3 

14. 1 

14 0 

14 4 

13 2 

12 1 

14 3 

VAPOUR PRESS 

9 2 

9 0 

10 2 

SO 6 

11 1 

12. 4 

14 0 

14 4 

14. 3 

12 2 

0 0 

8 2 

11 2 

WIND SPEED 2M 

t. 3 

t. 0 

1. 0 

O 8 

0. 9 

1 3 

1 1 

a, o 

0 7 

0 8 

1 2 

0 9 

I. 0 

SUN5H I NE X 

64 

66 

33 

30 

36 

38 

36 

43 

34 

39 

M 

75 

33 

TOT RADIATION 

439 

477 

436 

431 

463 

463 

383 

418 

303 

461 

480 

462 

443 

EVAPOTRANSP 

99 

97 

114 

109 

112 

103 

91 

94 

87 

10O 

97 

91 

1196 


TYPE OF CROWING SEASON NORMAL GROWING SEASON (WITH DRY PERIOD) 
DRY DAYS 143 INTERN DAYS 133 WET DAV9 90 


SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 26 FED 

BEGIN HUH ID ON 28 JUt*E 
HUMID PERIOD ( 91 DAYS! ENDS ON 26 SEP 
END OF SEASON ON 6 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 223 DAYS 


COUNTRY ETHIOPIA • STATION : BUTAUlRA * NUMBER 63439 

« LATITUDE: 8.07 ♦ LONGITUDE 30 27 • ELEVATION . 2100 MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

30 

32 

t20 

93 

120 

134 

194 

163 

127 

6 

4 

11 

1062 

TEMP AVERAGE 

17 2 

17 6 

17 S 

16 3 

IB 3 

17. 6 

16 6 

16 2 

16 7 

17 0 

16 6 

16 3 

17 2 

TEMP MEAN MAX 

23 0 

23. 1 

24. 9 

23 1 

24 7 

24. 0 

22 3 

22 0 

23 2 

24 0 

23 9 

24 2 

24 0 

TEMP MEAN MIN 

9 3 

10 I 

10 7 

li 4 

12 3 

11 2 

10 B 

10 3 

10 1 

9 9 

9 3 

8 4 

10 3 

TEMP MEAN DAY 

20 0 

20 3 

20 4 

20 7 

20 7 

19 9 

IB 6 

18 2 

19 0 

19 3 

19 2 

19 1 

19 6 

TEMP MN NIGHT 

14 3 

IS 0 

tS 3 

IS 8 

16 3 

IS 3 

14 4 

13. 9 

14 2 

14. 2 

13 8 

13 2 

14 7 

VAPOUR PRESS 

12 2 

12. I 

13. 2 

19 8 

16. 4 

16. 1 

IS 1 

14 2 

IS 4 

13 0 

13 2 

10. 7 

14 0 

WIND SPEED 2M 

1 3 

1. 4 

1 S 

1 1 

1 l 

1 0 

1 0 

0. 8 

0 6 

1 4 

1 3 

1. 6 

1 2 

SUNSHINE X 

73 

74 

75 

69 

64 

S3 

42 

43 

42 

73 

81 

77 

63 

TOT RADIATION 

469 

306 

938 

924 

469 

449 

407 

418 

4ta 

311 

304 

469 

473 

EVAPOTRANSP 

103 

103 

123 

111 

109 

93 

91 

93 

09 

110 

99 

103 

1229 


TYPE OF GROWING SEASON NORMAL CROWING SEASON (WITH DRY PERIOD) 
DRY DAYS 137 INTERM. DAYS 39 WET DAYS 169 


SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON ID FEB 

BEGIN HUMID ON 7 MAR 

HUMIO PERIOD ( 24 DAYS) ENDS ON 30 MAR 
BECIN WMID ON 4 MAY 

HUMID PERIOD (147 DAYS • ENDS ON 27 SEP 
END OF SEASON ON I OCT. 

TOTAL LENGTH OF SEASON IS 229 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY ; ETHIOPIA » STATION OCELCHO • NUMBER 63440 






* LATITUDE: 

8 04 

• LONG I TUOE 

39 

02 • 

ELEVATION 

1 : 1800 

MET 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

12 

47 

44 

83 

41 

72 

132 

1 18 

89 

32 

1 l 

6 

689 

TEMP AVERAQE 

18 3 

19 4 

20 2 

20 9 

20 7 

20. 2 

19 3 

19 2 

18 B 

19 3 

17 9 

17 3 

19 3 

TEMP MEAN MAX 

26 2 

26 6 

27 4 

28 3 

28 6 

27. 0 

24 6 

24 2 

24 4 

26 2 

23 3 

26 2 

26 3 

TEMP MEAN MIN 

10 3 

12. 1 

12 9 

13 2 

12 0 

13. 4 

14. 3 

14 t 

13 1 

12 4 

to 3 

8 B 

12 3 

TEMP MEAN DAY 

21. 1 

22 0 

22 8 

23 6 

23 3 

22 6 

21 3 

21 0 

20 B 

31. B 

20 6 

20 6 

21 8 

TEMP MW NIGHT 

15 5 

16 9 

17. 6 

18 2 

17. 9 

17. 7 

17 3 

17. 2 

16 6 

16. 6 

15. 0 

14 1 

16 7 

VAPOUR PRESS 

lO. 9 

10. a 

118 

12 4 

12, 9 

14 9 

17 2 

17. 6 

16 9 

14 3 

10 1 

9 6 

13. 3 

WIND SPEED 2M 

1 3 

1 0 

1 0 

0 8 

0. 9 

l. 3 

1 1 

1 0 

0. 7 

0 8 

1 2 

0 9 

1 0 

SUNSHINE X 

84 

79 

70 

63 

61 

61 

41 

47 

44 

71 

80 

78 

64 

TOT RADIATION 

503 

324 

320 

501 

484 

474 

403 

433 

422 

304 

301 

472 

478 

EVAPOTRANSP 

112 

107 

127 

123 

123 

118 

101 

103 

96 

111 

108 

too 

1331 


TYPE OF OROWINO SEASON NORMAL GROW I NO SEASON (WITH DRY PERIOD) 
DRY DAYS 317 INTERH DAYS 76 WET DAYS : 72 


SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 30 MAR 

END OF SEASON DN 30 APR 

TOTAL LENGTH OF SEASON IS 32 DAYS 

SEASON NR 2 

SEASON BEGINS ON 7 JUNE 

BEGIN HUMID ON 1 JULY 
HUMID PERIOD f 73 DAYS) ENDS ON II SEP 
END OF SEASON ON 2 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS US DAYS 


COUNTRY ETHIOPIA • STATION :2IWAY 

• LATITUDE B 00 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

PRECIPITATION 

19 

31 

29 

46 

66 

79 

TEMP AVERAGE 

18 7 

19 8 

20 2 

20 2 

19 7 

20. 1 

TEMP MEAN MAX 

23 4 

27 1 

27 7 

20 2 

27 7 

27 3 

TEMP MEAN MIN 

11. 9 

12 3 

12 6 

12 2 

11 6 

12 8 

TEMP MEAN DAY 

21 1 

22 4 

22. 9 

23. 1 

22 3 

22. 7 

TEMP MN NIGHT 

16. 3 

17 3 

17 3 

17 4 

16 8 

17 4 

VAPOUR PRESS 

13 3 

15 7 

15. 6 

16. 1 

16 3 

16 7 

WIND SPEED 2M 

l 3 

I 0 

1 0 

0 8 

0 9 

1 3 

SUNSHINE X 

77 

76 

73 

72 

69 

6B 

TOT RADIATION 

469 

499 

313 

318 

496 

482 

EVAPOTRANSP 

98 

99 

120 

115 

113 

113 


TYPE OF GROWING SEASON NORMAL GROWING SEASON (WITH DRY 
DRY DAYS 207 INTERN DAVE 77 WET DAYS 81 


SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON I MAY 

BEGIN HUMID ON l J\A-V 
HUMID PERIOD ( 82 DAYS) ENDS ON 20 SEP 
END OT SEASON ON 6 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 139 DAYS 


♦ NUMBER 63441 


• LONGITUDE 38 45 • ELEVATION : 1640 MET 


JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

123 

110 

96 

37 

3 

1 

642 

19 3 

19 1 

19 0 

19 1 

10 8 

17 4 

19 3 

23 I 

24 6 

23 1 

25 8 

23 2 

23. 4 

26 2 

13 9 

13. 6 

12 B 

12 3 

12 3 

9 8 

12 4 

21 3 

21 1 

21 1 

21 4 

21 0 

20 4 

21 8 

17 4 

17 0 

16 6 

16 4 

16 2 

14 6 

16 8 

17 7 

17 3 

17 1 

16 1 

13 2 

13. 4 

16 1 

1 . 1 

l 0 

0 7 

0 8 

1 2 

O. 9 

1 0 

37 

33 

47 

72 

82 

82 

69 

441 

442 

410 

492 

495 

473 

477 

too 

99 

91 

104 

97 

91 

1240 


PERIOD) 


Copyrighted material 


COUNTRY ETHIOPIA • STATION A5ELA ♦ NUMBER 63442 

♦ LATITUDE 7.32 4 LCNCITUDE 39 00 • ELEVATION 2430 MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

ADO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

30 

33 

102 

107 

116 

147 

238 

243 

171 

61 

20 

6 

1298 

TEMP AVERAGE 

13 3 

14 2 

13. 1 

13. 7 

15. 7 

14. 7 

13 8 

13 7 

13 7 

14 2 

13 2 

12. 7 

14 2 

TEMP MEAN MAX 

21. 1 

21 6 

22 2 

22 1 

21 7 

20 0 

10 4 

18 4 

18 3 

20 3 

20 1 

20 4 

20 4 

TEMP MEAN MIN 

3 4 

6 7 

7 9 

9 3 

9 6 

9 3 

9 2 

9. 0 

8 8 

8 0 

6 2 

4 9 

7 9 

TEMP MEAN DAY 

16 1 

16 8 

17. 6 

18 0 

17. 8 

16. 6 

13 4 

15 4 

15. 4 

16 3 

13. 6 

13. 4 

16 4 

TEMP MN NIGHT 

10 3 

11 6 

12 6 

13 4 

13 3 

12 7 

12. 1 

11. 9 

It a 

tl 8 

10. 3 

9 6 

118 

VAPOUR PRESS 

0 1 

8 4 

9 3 

9 6 

10 3 

11 4 

12 6 

12 8 

12 3 

11 0 

0 3 

7. 6 

10 2 

WIND SPEED 2M 

1 1 

1 1 

1. 1 

l. 1 

1 0 

1. 1 

1 t 

1 1 

1 1 

1 0 

1 1 

1. 1 

1. 1 

SUNSHINE 7 

78 

73 

63 

61 

30 

38 

38 

42 

43 

67 

78 

77 

61 

TOT RADIATION 

409 

912 

494 

493 

471 

461 

390 

413 

419 

491 

497 

473 

466 

EVAPOTRANSP 

93 

93 

110 

107 

104 

42 

84 

86 

03 

96 

89 

82 

1121 


TYPE OF GROWING SEASON NORMAL CROWING SEASON (WITH DRY PERIOD) 
DRY DAYS 109 INTERN DAYS 03 WET DAYS 171 


SEASON NR I 

SEASON BEGINS ON 3 FEB 

BEGIN HUMID ON 13 APR 

HUMID PERIOD (172 DAY5> ENDS ON 3 OCT 
END OF SEASON ON 19 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 237 DAYS 


COUNTRY 

ETHIOPIA 


• STATION AOAHO 


« 

NUMBER 

63443 







♦ LATITUDE 

7. 31 

* LONGITUDE 

36 30 

• 

elevation 

1 : 1560 

MET 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

vAJN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

32 

43 

97 

122 

139 

247 

244 

273 

210 

128 

69 

33 

1637 

TEMP AVERAGE 

19. 9 

21 0 

21 6 

22 1 

21 9 

20 6 

19 3 

19 6 

19 9 

18 6 

19 4 

19 1 

20 3 

TEMP MEAN MAX 

29 0 

29 0 

30 3 

30 4 

30 1 

27 9 

26 0 

26 0 

27 2 

23 3 

28 1 

28 1 

28 2 

TEMP MEAN MIN 

10 a 

12 1 

12 9 

13 8 

13. 7 

13. 3 

13 0 

13 2 

12 6 

11 9 

10 7 

10 | 

12 3 

TEMP MEAN DAY 

23 2 

24 2 

24 7 

23 1 

24 9 

23 2 

21 8 

21 9 

22 3 

21 0 

22. 3 

22. 3 

23 1 

TEMP MN NIGHT 

16 0 

17 9 

18 6 

19 2 

19 0 

17 9 

17 1 

17. 2 

17 1 

16 0 

16 0 

13 6 

17 4 

VAPOUR PRESS. 

14 4 

13 4 

16 2 

17 8 

18. 9 

IB 4 

17 9 

IS 2 

17 9 

13 4 

13 1 

14 1 

16 6 

WIND SPEED 2N 

1 1 

1 2 

2. 1 

1 3 

1. 3 

1 2 

1 l 

1 2 

1 0 

1 1 

0 9 

0 8 

1. 2 

SUNSHINE X 

63 

36 

34 

34 

40 

40 

28 

30 

41 

39 

63 

69 

30 

TOT RADIATION 

446 

444 

461 

466 

434 

.iv r. 

334 

369 

411 

462 

446 

447 

427 

EVAPOTRANSP 

110 

110 

146 

131 

122 

103 

94 

90 

102 

106 

101 

99 

1322 


TYPE OF GROWING SEASON NORMAL GROWING SEASON (WITH DRY PERIOD) 
DRY DAYS 91 INTERM DAYS : QB WET DAYS 106 


SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 27 FEB 

BEGIN HUMID ON 22 APR 

HUMID PERIOD <187 DAYS) ENDS ON 23 OCT 
END OF SEASON ON 28 NOV 
TOTAL LCNOTH OF SEASON IS 275 DAYS 


Copyrighted material 



» 1 


COUNTRY 

ETHIOPIA 


• station ticmo 


• 

NUMBER 

63444 







♦ LAT | TUDE 

7 49 

♦ LONGITUDE : 

39 32 

• 

ELEVATION 

2800 

MET 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JU_ 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

46 

B7 

133 

133 

101 

93 

137 

163 

144 

103 

54 

23 

1263 

TEMP AVERAGE 

13 6 

14. 4 

14 6 

14 6 

14 9 

14 3 

14 0 

13 6 

13 7 

13 1 

12 6 

12 6 

13 9 

TEMP MEAN MAX 

20. 9 

21 6 

21 2 

20 2 

20 7 

20 8 

19 3 

19 | 

19 3 

18 7 

19 2 

20 2 

20 1 

TEMP MEAN MIN 

6 2 

7 2 

8 0 

8 9 

9 0 

B 1 

8 4 

8 1 

8 1 

7 3 

5 9 

3 0 

7 3 

TEMP MEAN DAY 

14 2 

17. 0 

17 0 

16 6 

17. 0 

16 7 

13 9 

15 6 

15 7 

15 1 

14 9 

13 3 

16 1 

TEMP MN NIGHT 

11 0 

It 9 

12 3 

12 6 

12 7 

12 l 

11. 9 

11. 3 

11 6 

10 9 

lO. 0 

9 6 

11 3 

VAPOUR PRESS 

10 0 

tl 3 

12 3 

13. 3 

13. 0 

12 3 

13 4 

13. 2 

13 0 

12. 2 

11 2 

10 2 

12 2 

WIND SPEED 2M 

1. 3 

l 3 

1 3 

1 3 

l 4 

1 6 

1. 3 

t. 3 

1 5 

1 4 

1 3 

1 3 

1 3 

SUNSHINE X 

68 

57 

32 

4B 

32 

30 

41 

44 

48 

47 

3B 

73 

33 

TOT RADIATION 

436 

44B 

433 

443 

449 

432 

401 

421 

437 

419 

430 

460 

437 

EVAPOTRANSP 

92 

88 

101 

93 

96 

91 

86 

88 

88 

83 

80 

81 

1069 


TYPE OF GROWING SEA SO* NORMAL GROWING SEASON (WITH DRY PERIOD) 

DRY DAYS 31 INTERN DAYS 84 WET DAYS 22© 


SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 17 JAN 

BEGIN HUMID ON 13 FEB 

HUMID PERIOD ( GO DAYS) ENDS ON IS MAY 
DEO IN HUMID ON 14 JUNE 

HUMID PERIOD (137 DAYS) ENDS ON 28 OCT 
END OF SEASON ON 27 NOV 
TOTAL LENCTH OF SEASON IS 315 DAYS 


COUNTRY : ETHIOPIA * STATION AB080 * NUMBER 63443 






• LATITUDE 

7. 48 

• LONGITUDE 

34 

24 * 

ELEVATION 

330 MET. 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SCP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

9 

40 

69 

93 

139 

126 

343 

238 

223 

184 

37 

3 


1368 

TEW AVERAQF. 

24 6 

26 4 

28 3 

27 3 

23 l 

23 9 

23 4 

23 4 

24 2 

24 4 

23 4 

23 9 


23 3 

TEMP MEAN MAX 

33 1 

38 3 

38 2 

37 9 

33 4 

33 7 

34 8 

34 3 

31 3 

32 6 

33 4 

31 6 


34 9 

TEMP MEAN MIN 

14 0 

14 3 

18 4 

17 0 

14 8 

16 0 

16 0 

16. 2 

17. 1 

16 2 

17 4 

16 1 


16 1 

TEMP MEAN DAY 

28 4 

30 8 

31 9 

31 2 

28 8 

29 4 

28 8 

28 6 

24 7 

27 3 

28 2 

26 6 


28 9 

TEMP MN NIGHT 

20 9 

22 2 

24 9 

23 8 

21 4 

22 3 

21 9 

21 9 

21. 3 

21 2 

22. 3 

20 8 


22 1 

VAPOUR PRESS 

14 2 

13 1 

16 9 

18 7 

19 8 

23. 4 

23 7 

24 3 

21 4 

20 3 

19 3 

16 3 


19 3 

WIND SPEED 2M 

1 4 

1 7 

l 4 

1 4 

1 7 

1. 4 

1 4 

1. 7 

1 7 

1 7 

l 7 

1 4 


i. 6 

SUNSHINE X 

72 

63 

31 

61 

36 

36 

34 

13 

39 

31 

61 

72 


49 

TOT RADIATION 

469 

469 

449 

493 

389 

381 

373 

313 

404 

433 

440 

437 


422 

EVAPOTRANSP 

146 

133 

174 

166 

143 

127 

126 

120 

126 

141 

139 

132 


1697 


TYPE OF GROWING SEASON NORMAL GROWING SEASON (WITH DRY PERIOD) 
DRY DAYS 131 INTERN DAYS 54 WET DAYS 138 


SEASON A» t 

SEASON BEGINS ON 10 APR 

BEGIN HUMID GN 3 MAY 

HUMID PERIOD I 27 DAYS) ENDS ON 31 MAY 
BEGIN HUMID ON 18 JUNE 
HUMID PER 100 (133 DAYS) ENDS ON 2© OCT 
END OF SEASON ON 10 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 215 DAYS 


Copyrighted material 


i 


COUNTRY ETHIOPIA * STATION ASENOABO « NUMBER 63446 

* LATITUDE: 7.44 • LONG I TUOE 37 14 • ELEVATION 1870 NET 



JAN 

FCO 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JJL 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

25 

74 

76 

75 

172 

234 

233 

197 

121 

73 

17 

11 

1330 

TEMP AVERAGE 

10 8 

20 4 

20 9 

21 0 

20 2 

19 4 

18 7 

IB 6 

18 0 

18 6 

17 7 

17 9 

19 2 

TEMP MEAN MAX 

29 1 

30 0 

29 4 

28 9 

27 2 

23. 7 

23 9 

23 8 

23 8 

27 l 

27 4 

28 4 

27 1 

TEMP MEAN MIN 

8 4 

10 8 

12 3 

13 1 

13 2 

13. 0 

13 4 

13 4 

12 2 

10 1 

7 9 

7 3 

113 

TEMP MEAN DAY 

22 5 

23 9 

23 9 

23 4 

22 7 

21. 6 

20 3 

20 5 

20 1 

21 6 

21 1 

21 6 

22 0 

TE»4* MN NIGHT 

IS 2 

17 l 

17 9 

18 2 

17 7 

17, 0 

16 7 

16 6 

13 B 

13 3 

13 4 

13 7 

16 3 

VAPOUR PRESS 

13 4 

14 9 

15 7 

16 7 

17. 0 

17. 1 

17 0 

17 1 

13 9 

13 4 

13 6 

13 1 

19 6 

WIND SPEED 2M 

1 l 

l 2 

2 1 

1 5 

13 

1 . 2 

l 1 

12 

1 0 

1 1 

0 9 

0 8 

1 2 

SUNSHINE % 

69 

56 

55 

53 

52 

41 

26 

31 

42 

99 

64 

68 

31 

TOT RADIATION 

446 

449 

463 

462 

448 

399 

346 

372 

413 

463 

430 

444 

429 

EVAPQTRANSP 

106 

108 

142 

124 

114 

9fl 

91 

93 

93 

110 

96 

99 

1274 


TYPE OF CROWING SEASON NORMAL GROWING SEASON «WITH DRY PERIOD I 
DRY DAYS 109 INTERN DAYS 110 WET DAYS ISO 


SEASON NR l 

SEASON BEGINS ON 31 JAN 

END OF SEASON ON 31 MAK 

TOTAL LENGTH OF SEASON IS 60 DAYS 

SEASON NR S 

SEASON BEGINS ON B APR 

BECIN HUMID ON 30 APR 

HUMID PERIOD C1S1 DAYS» ENDS ON 27 SEP 
END OF SEASON ON 26 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 202 DAYS 


COUNTRY 

: ETHIOPIA 


* STATION MUNESA 


• 

NUMBER 

63447 







• LATITUDE 

7. 35 

• LONGITUDE 

38 34 

• 

ELEVATION 

2390 

MET. 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUI. 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

41 

82 

108 

146 

131 

130 

191 

1B7 

189 

B4 

30 

14 

1333 

TEMP AVERAGE 

12 2 

13 4 

14 0 

14 2 

13. 4 

12. 6 

12 1 

11 4 

12 3 

12 3 

11 8 

11 1 

12 6 

TEMP MEAN MAX 

21 t 

21 4 

21. 3 

20 9 

19 9 

10. 7 

17 0 

16 9 

17 7 

18 9 

19 3 

20 0 

19 3 

TEMP MEAN MIN 

3.2 

3 3 

6 4 

7 3 

6 8 

6 3 

7 2 

6 9 

6 9 

3. 6 

4 1 

2 1 

3 7 

TEMP MEAN DAY 

13 4 

16 3 

16 7 

16 6 

13 7 

14. B 

13 9 

13 7 

14 2 

14 6 

14 5 

14 2 

13 0 

TEMP MN NIGHT 

9 l 

lO 6 

II 3 

ii e 

11.0 

lO. 4 

10 3 

10. 0 

lO 3 

9. 7 

B B 

7 . 6 

10 1 

VAPOUR PRESS 

7 7 

8 8 

9 3 

9 6 

10 . 1 

10 6 

12 0 

12 0 

11 7 

10 3 

0 4 

7 4 

9 8 

WIND SPEED 2M 

0. 9 

0 9 

0 9 

0 4 

0 4 

1. 1 

0 6 

0 4 

0 8 

0 8 

1 0 

1 0 

0 . 9 

SUNSHINE X 

84 

79 

70 

39 

64 

39 

38 

42 

44 

69 

78 

78 

63 

TOT RADIATION 

310 

927 

921 

403 

493 

464 

390 

413 

423 

499 

498 

477 

473 

EVAPOTRANSP 

83 

90 

106 

too 

47 

06 

76 

78 

80 

89 

81 

77 

1043 


TYPE OF CROWING SEASON NORMAL GROWING SEASON 1 141 TM DRY PERIOD» 
DRV DAYS 73 INTERM DAYS ©0 WET DAYS : 212 


SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 17 JAN 

BEGIN HUMID ON 15 MAR 

HUMID PERIOD <213 DAYS» ENDS ON 13 OCT 
END OF SEASON ON 5 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 293 DAYS 


Copyrighted material 



«I 

COUNTRY ; ETHIOPIA * STATION LANGANO • NUMBER 63440 






• LATITUDE 

7. 33 

• LONGITUDE 

38 

40 ♦ 

ELEVATION 

1 1600 

MET 


VAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

23 

12 

33 

26 

33 

07 

113 

73 

38 

13 

8 

3 

310 

TEMP AVERAGE 

20 0 

19 9 

20 8 

21 B 

21 2 

20 7 

19 6 

20. 1 

20 1 

19 6 

10 0 

10 3 

20 1 

TEMP PC AN PVU 

26 4 

27 3 

20 3 

28 7 

27 2 

26 6 

24 6 

23 7 

26 0 

26 3 

26 3 

23 9 

26 6 

TEMP PC AN MIN 

13 6 

12 3 

13 1 

14 B 

13 1 

14. 0 

14 3 

14 3 

14 2 

12 6 

11 2 

10 7 

13 3 

TEMP MEAN DAY 

22. 3 

22 6 

23 6 

24. 3 

23 3 

22 8 

21 4 

22 1 

22 2 

22. 0 

21 4 

21 0 

22 4 

rn« MN NIGHT 

17 Q 

17 4 

10 1 

19. 3 

19 0 

18 6 

17 7 

18 0 

17 9 

16 9 

13 8 

13 3 

17 6 

VAPOUR PRESS 

IX. 7 

11 2 

12 3 

13 1 

13 6 

13. 6 

13 3 

13 B 

16 0 

14 8 

13. 0 

11 4 

14. 0 

WIND SPEED 2M 

0 9 

0 9 

O 9 

0 9 

0 9 

1 l 

0 6 

0- 4 

0 8 

O B 

1. 0 

1 0 

0 9 

SUNSHINE X 

76 

76 

73 

72 

70 

6B 

SB 

33 

47 

71 

81 

BO 

68 

TOT RADIATION 

470 

302 

316 

310 

490 

400 

443 

441 

411 

490 

496 

471 

478 

EVA*»OTRAMS»» 

102 

103 

123 

121 

117 

lOB 

99 

101 

90 

100 

102 

10O 

1284 


TYRE OF CROW INC SEASON NORMAL. GROWING SEASON (WITH ORV PER I OD I 
DRY DAYS 239 INTERM DAYS 94 WET DAYS 32 


SEASON NR I 

SEASON BEGINS ON 21 HAY 

BEGIN HUMID ON 29 sAJNE 

HUMID PERIOD ( 33 DAYS) ENDS CN 31 JULY 
END OF SEASON ON 24 5EP 
TOTAL LENOTH OF SEASON IS 127 DAYS 


COUNTRY 

ETHIOPIA 


* STATION HOSAINA 


• 

NUMBER 63449 







♦ LATITUDE 

7. 33 

♦ LONQ 1 TUDE 

37 

30 • 

ELEVATION 

2290 MET 


VAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

VUN 

JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

26 

32 

94 

164 

113 

130 

160 

188 

149 

62 

IB 

23 

1139 

TEMP AVERAGE 

16 4 

17 0 

IB 6 

17 6 

16 8 

16 0 

13 7 

13 3 

16 0 

13. 9 

16 3 

16 6 

16 6 

TEMP PC AN MAX 

23. 7 

27 1 

27 2 

24 3 

24 1 

22 4 

21 4 

81 2 

22 6 

23 0 

84 1 

26 0 

24 2 

TEMP PCAN MIN 

7 0 

8 4 

10 0 

10 9 

9 4 

9 3 

9 9 

9 B 

9. 4 

7 9 

B 1 

7 1 

9 0 

TEMP PCAN DAY 

19 7 


21 7 

20 0 

19 4 

10 3 

17 7 

17 3 

IB 4 

18 7 

19 4 

19 9 

19 3 

TEMP PCI NIGHT 

13 1 

14 3 

13 6 

13 2 

14 1 

13. 6 

13 3 

13 4 

13 3 

12 0 

13 2 

12 9 

13 0 

VAPOUR PRESS 

11.6 

12 2 

13 9 

13 1 

14 7 

14 3 

14 3 

13 6 

14 7 

12 8 

13 1 

11 0 

13 3 

WIND SPEED 2M 

l 3 

1 3 

i 3 

1 3 

l 3 

1 7 

1 2 

1 0 

1. 4 

l 4 

1 6 

! 6 

1 3 

SUNSHINE X 

74 

67 

67 

39 

64 

47 

26 

32 

42 

62 

01 

76 

30 

TOT RADIATION 

477 

404 

310 

483 

493 

420 

346 

376 

413 

474 

30© 

471 

434 

EVAPOTRANSP 

106 

100 

127 

109 

100 

92 

83 

09 

93 

103 

104 

107 

1233 


TYPE Of OROWING SEASON NORMAL GROWING SEASON (WITH DRV PER 100) 
DRV DAYS 134 INTERM DAYS 43 WET DAYS 106 


SEASON NR 1 

SEASON BEGIN5 ON 2 MAR 

SCO IN HUMID ON 29 MAR 

HUMID PERIOD (107 DAYS» ENDS ON 1 OCT. 
END OF SEASON ON 19 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 232 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY : ETHIOPIA * STATION ADDIS ABABA i OBS > » NUMBER 63450 

• LATITUDE; 9.02 • LONGITUDE 38 43 * ELEVATION 240B MET 



JAN 

FEB 

NAR 

APR 

KAY 

sAJU 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

16 

3B 

63 

84 

07 

133 

272 

2B6 

190 

30 

10 

10 

1223 

TFHP AVERAGE 

13 3 

16 4 

17 4 

17 4 

17 9 

16 6 

13 4 

13 2 

13 3 

13 4 

14 B 

14 7 

16 0 

TENP MEAN MAJf 

22 9 

23 9 

24 4 

23 B 

24 3 

22. 7 

20 0 

19 9 

20 7 

22 0 

22 2 

22 4 

22 3 

TEMP MEAN MIN 

7 7 

8 9 

10 4 

It 0 

11 2 

10 4 

10. B 

10 4 

10 2 

8 B 

7 3 

6 9 

9 3 

TENP NE AN DAY 

18 1 

19 1 

19 9 

19 7 

20 2 

18 8 

17 0 

16. 8 

17. 3 

17. 7 

17. 4 

17 4 

10 3 

TENP HN NIGHT 

12 7 

13. B 

13. 0 

13 2 

13 3 

14. 3 

13 7 

13 4 

13 4 

12 0 

11.8 

11 6 

13 6 

VAPOUR PRESS 

8 7 

9 I 

9 7 

11 1 

10 7 

12 3 

13 3 

13. 6 

12 7 

9 4 

8 6 

B 2 

10 6 

WIND SPEED 2M 

0 9 

t. 0 

1 0 

1 1 

O. 7 

O. 3 

0 6 

0 3 

0 6 

l 0 

0 9 

0 9 

0 8 

SUNSHINE X 

74 

67 

63 

34 

33 

40 

22 

27 

42 

69 

83 

84 

36 

TOT RADIATION 

466 

477 

492 

468 

464 

401 

336 

360 

414 

493 

303 

484 

446 

EVAP0TRAN6P 

93 

93 

113 

110 

110 

91 

82 

04 

89 

103 

90 

88 

1130 


TYPE OF CROWING SEASON NORMAL GROWING SEASON (WITH DRY PERIOD» 
DRY DAYS 147 INTERN DAYS 93 WET DAYS 123 


SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 4 MAR 

BECIN HUN ID ON 31 HAY 

HUN ID PERIOD (124 DAYS» ENDS ON 1 OCT 
END OF SEASON ON 0 0C T 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 219 DAYS 


COUNTRY ETHIOPIA • STATION : ALABA KOLITO • NUMBER 63432 


♦ LATITUDE 7 22 ♦ LONOITUOE 30 06 • ELEVATION 1030 NET 



JAN 

FE8 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

32 

89 

98 

124 

107 

64 

131 

128 

112 

48 

32 

3 

970 

TENP AVERAGE 

19 2 

20 1 

20 0 

20 0 

19 3 

18 8 

10 2 

18 2 

iB e 

18 6 

IS s 

17 9 

19 0 

TENP MEAN MAÏ 

27 6 

28 1 

27. 7 

27 0 

26. 9 

23 3 

23 3 

23 0 

23 1 

26. 6 

27 1 

27 8 

26 4 

TENP MEAN MIN 

10 8 

12 1 

12 3 

12 9 

12 0 

12 3 

12 B 

12. 6 

12 3 

SO 3 

9 2 

7 9 

It. 3 

TENP MEAN DAY 

22 2 

23 0 

22 8 

2k 3 

22 1 

21 1 

20 l 

20 2 

21 0 

21 4 

21 3 

21. 4 

21. 6 

TEMP MN NIGHT 

16 3 

17 3 

17 3 

17. 3 

16 8 

16. 4 

16 2 

16 1 

16 4 

13. 3 

14 7 

14 0 

16 2 

VAPOUR PRESS 

12 7 

12. 7 

13. 8 

14 7 

16 0 

16 3 

16 3 

16 1 

16 7 

15 2 

12 1 

10 9 

14 3 

WIND SPEED 2M 

0 9 

0 9 

0 9 

0 9 

0 9 

1 t 

0 6 

0 4 

0. 8 

0. B 

1 0 

1 0 

0 9 

SUNSHINE X 

73 

73 

73 

69 

64 

33 

42 

43 

43 

7a 

ao 

76 

63 

TOT RADIATION 

474 

306 

340 

323 

492 

442 

404 

417 

413 

310 

306 

471 

473 

EVAP0TRAN8P 

107 

107 

126 

119 

113 

1O0 

93 

93 

97 

111 

106 

103 

1277 


TYPE OF ©ROW I NO SEASON NORMAL CROWING SEASON (WITH DRY PCR 1 00» 
DRY DAYS 112 INTERM. DAYS 134 WET DAYS 119 


SEASON NR ; 1 

SEASON BEOINS ON 29 JAN 

BEGIN HUMID ON 4 APR 

HUMID PERIOD ( 34 DAYS) ENOS ON 7 MAY 
BEGIN HUMID ON 30 JUNE 

HUMID PER 100 l 87 DAYS) ENDS ON 24 SEP 
END OF SEASON ON 9 OCT. 

TOTAL LENGTH OF SEASON IS 234 DAYS 


Copyrighted material 




COUNTRY ETHIOPIA ♦ STATION AWASH • NUMBER 63453 






• LATITUDE: 

8 39 

• LONOITUDE 

40 

09 • 

ELEVATION 916 MET 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

21 

43 

43 

37 

31 

36 

110 

142 

61 

20 

19 

7 

394 

TEMP AVCRAOC 

32 6 

24 0 

23 B 

26. 7 

28 2 

29 0 

26 3 

23 7 

26 7 

26 3 

23 6 

22 4 

23 6 

TEMP MEAN MAX 

30 8 

31 7 

33 3 

34 1 

36 0 

36 3 

33 4 

32 2 

33 3 

33 6 

31 8 

30. 6 

33 1 

TEMP MEAN MIN 

14 8 

16 3 

18 1 

19 3 

20 3 

21 3 

19 6 

19 1 

19 9 

18. 9 

13 3 

14 2 

18 1 

TEMP MEAN DAY 

23 7 

26 8 

28 6 

29 4 

31. 0 

31. 7 

29 0 

28 0 

29 1 

28 9 

26 3 

23 3 

28 3 

TEMP MN NIGHT 

20 1 

21 4 

23 1 

24 1 

23 3 

26 3 

23 9 

23 2 

24 1 

23 4 

20 3 

19 2 

22 9 

VAPOUR PRESS. 

14 7 

13 3 

17. 9 

19 3 

17. 6 

IB 0 

19 4 

20 3 

18 9 

13 4 

14 0 

13 3 

17 0 

WIND SPEED 2M 

0 6 

O. 6 

0. 6 

1 1 

12 

1. 2 

O 7 

0 3 

0 3 

0 3 

0 3 

0 6 

0 7 

SUNSHINE X 

73 

74 

69 

63 

64 

38 

32 

34 

34 

68 

76 

78 

63 

TOT RADIATION 

438 

48B 

49B 

482 

478 

446 

424 

439 

438 

473 

470 

434 

462 

EVAP0TRAN5P 

107 

110 

133 

142 

139 

149 

126 

122 

122 

126 

108 

104 

1310 


TYPE OF CROW INC SEASON NORMAL GROWING SEASON (WITH DRY PERIOD» 


M 


DRY DAYS 289 INTER M DAYS 38 WET DAYS 38 

SEASON NR I 

SEASON BEGINS ON 30 JUNE 

BEGIN HUMID ON 22 JULY 

MUniD PERIOD < 39 DAYS) ENDS GN 29 AUG 
END OF SEASON ON 14 SEP 
TOTAL LENGTH OF SEASON 18 77 DAYS 


COUNTRY 

ETHIOPIA 


* STATION BOMOJ1 


• 

NUMBER 

63434 







• LATITUDE 

7 32 

• LONO 1 TUDE 

39 13 

• 

ELEVATION 

2830 MET 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

sM- 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

30 

39 

76 

93 

113 

130 

234 

213 

120 

33 

44 

14 

1203 

TEr9> AVERAGE 

13 4 

14 I 

14 7 

14 3 

13. 7 

12 7 

11 6 

11 3 

12 1 

12 1 

12 4 

12 7 

12 9 

TEMP MEAN MAX 

20 3 

21 0 

21 2 

20 2 

19 a 

18 4 

16 1 

16. 2 

17 3 

18 2 

19 2 

20 3 

19. 1 

TEMP MEAN MIN 

6 3 

7 2 

B 2 

8. 3 

7 6 

6 9 

7 1 

6 7 

6 6 

6. 0 

3 3 

3 1 

6 8 

TEMP MEAN DAY 

16. 0 

16. 6 

17 0 

16 4 

13. 9 

14. 7 

13 2 

13 1 

14 0 

14 3 

14 0 

13 4 

13 1 

TEMP MN NIGHT 

10 9 

11. 7 

12 4 

12 2 

11 3 

10 6 

9 9 

9 7 

10 O 

9 7 

9 7 

9 7 

10 7 

VAPOUR PRESS 

8 3 

9 2 

9 7 

9 6 

lO. 3 

10 7 

11 6 

11. 7 

11 6 

10 2 

B 8 

0 2 

10 0 

WIND SPEED 2M 

1. 0 

1. 0 

1 0 

1 0 

0. 9 

1 1 

1 0 

t. o 

1 0 

0 9 

1 0 

1 0 


1 0 

SUNSHINE X 

77 

63 

39 

46 

31 

41 

23 

27 

37 

30 

66 

73 


31 

TOT RADIATION 

487 

477 

480 

436 

444 

398 

342 

337 

396 

430 

438 

468 


431 

EVAPOTRANSP 

90 

08 

103 

96 

94 

82 

74 

73 

79 

83 

83 

86 


1033 


TYPE OF CROWING SEASON NORMAL GROWING SEASON <W!TH DRY PERIOD) 
DRY DAYS 56 INTERN DAYS 143 WET DAYS 164 


SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON B JAN 

BEGIN HUMID ON 19 APR 

MJMID PERIOD (163 DAYS) ENDS ON 30 SEP 
END OF SEASON ON 23 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 289 DAYS 
SEASON NR 2 

SEASON BEGINS ON 30 OCT 
END OF SEASON ON 20 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 22 DAYS 


'°py 


righted 


material 


li 


COUNTRY ETHIOPIA 


♦ STATION HAMARO 


♦ NUMBER 63433 


♦ LATITUDE: 7.22 ♦ LONGITUDE 42 13 • ELEVATION 730 NET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JW. 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

6 

9 

23 

BO 

102 

12 

t 

2 

26 

37 

10 

2 

310 

TEMP AVERAOE 

23 9 

27 1 

ao a 

27 9 

26 9 

26 3 

27 2 

27 0 

20 6 

27 1 

23 9 

23 0 

26 9 

TEMP MEAN MAX 

34 3 

33 1 

33. 4 

34 3 

32 6 

32 4 

32 2 

32 2 

34 4 

33 9 

33 7 

33 9 

33. 7 

TEMP MEAN MIN 

17 4 

19 0 

20 9 

2» 4 

2! 1 

20 2 

22 l 

21 B 

22 8 

20 2 

18 1 

16 1 

20 1 

TEMP MEAN DAY 

28 9 

30 0 

30 B 

30 2 

20 9 

28 3 

29 0 

28 9 

30 7 

29 3 

28 7 

28 2 

29 3 

TEMP MN NIGHT 

22 9 

24 3 

23 6 

23 6 

24 8 

24 l 

23 3 

23 0 

26 4 

24. 4 

22. 9 

21 3 

24 4 

VAPOUR PRESS 

23 7 

28 3 

31 4 

31 6 

29 8 

23 3 

28 9 

29 2 

33 3 

30 1 

26 7 

23 4 

28 3 

WIND SPEED 2H 

1 8 

1. 9 

l 9 

l 0 

1 8 

2 6 

3. 2 

3 4 

2 3 

1 8 

i e 

l 8 

2 2 

SUNSHINE X 

86 

84 

77 

64 

68 

64 

39 

61 

72 

63 

83 

03 

72 

TOT RADIATION 

306 

333 

332 

403 

490 

463 

446 

464 

311 

467 

311 

403 

490 

cvapotransp 

141 

141 

139 

139 

137 

143 

141 

*44 

149 

133 

134 

133 

169B 


TYPE OF GROWING SEASON INTERMEDIATE SEASON 

DRY DAYS 312 INTERN DAYS 33 WET DAYS O 


SEASON NR 1 

SEASON BECINS ON 7 APR 

END OF SEASON ON 30 NAY 

TOTAL LENGTH OF SEASON IS 34 DAYS 


COUNTRY ETHIOPIA * STATION DEBRE ZEIT C B 1SHQFTU I • NUMBER 63436 

• LATITUDE 8 44 • LONGITUDE 39 02 ♦ ELEVATION : 1900 MET. 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JU. 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

11 

23 

41 

30 

43 

00 

231 

229 

110 

18 

6 

4 

B66 

TEMF AVERAOE 

17 6 

19 0 

20 2 

20 3 

20 3 

19. 6 

10 3 

10 1 

18 4 

18 1 

17. 2 

16. 9 

10 7 

TEMP MEAN MAX 

23 8 

26 9 

27 8 

27 8 

28 4 

27 1 

23 8 

23 6 

24 8 

23. B 

23 1 

23 3 

26 0 

TEMP MEAN MIN 

9 4 

11 . 0 

12 3 

13 2 

12. 6 

12. 1 

12 7 

12 6 

12 0 

10 4 

9 3 

8 2 

113 

TEMP MEAN DAY 

20 6 

21 0 

22 9 

23 1 

23 3 

22 3 

20 2 

20 l 

20. 7 

20. 8 

20. O 

19. 9 

21 3 

TEMP rW NIGHT 

14 8 

16 2 

17 3 

17 9 

17. 7 

16 9 

16 2 

14 0 

16. 0 

13 1 

14 1 

13 3 

16 0 

VAPOUR PRESS 

12. 1 

13. 4 

14 2 

14 7 

14. 7 

13 3 

16 4 

16. 6 

13 7 

12 9 

12 0 

U. 7 

14 2 

WIND SPEED 2M 

1 0 

1. 3 

1- 1 

1- 4 

1 4 

1 . 1 

1 1 

0 8 

0 6 

1 . 1 

1 3 

1 3 

t. t 

SUNSHINE X 

72 

74 

73 

69 

64 

33 

42 

43 

32 

73 

81 

77 

64 

TOT RADIATION 

463 

304 

338 

324 

496 

446 

408 

419 

492 

310 

302 

466 

477 

EVAP0TRAN5P 

101 

107 

129 

129 

131 

109 

97 

97 

99 

114 

106 

100 

1319 


TYPE OF GROWING SEASON NORMAL CROWING SEASON (WITH DRY PERIOD) 
DRY DAYS 246 INTERN DAYS 30 WET DAYS 09 


SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 4 JUNE 

BEGIN HUMID ON 21 JUNE 
HUMID PERIOD ( 90 DAYS) ENDS ON It SEP 
END OF SEASON ON 1 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 120 DAYS 


Copyrighted material 





COUNTRY ETHIOPIA 


« STATION WU9M WU8M 


« 

NUMBER 

63437 







* LATITUDE 

7. 16 

♦ LONGITUDE 

36 11 

• 

ELEVATION 

: 1930 

MET 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

47 

03 

140 

1B9 

230 

209 

218 

223 

22B 

143 

100 

30 

1092 

TEMP AVERAGE 

17 6 

IS 3 

is a 

19 4 

19 3 

18 6 

17 6 

17 3 

17 7 

17 Q 

17 4 

17 4 

18. 1 

TEMP MEAN MAX 

26 t 

26 7 

26 7 

27 3 

27. 1 

23. 9 

24 0 

23 9 

24 4 

23 3 

23 2 

23 S 

23 7 

TEMP MEAN MIN 

9. O 

9 0 

10 9 

tl 3 

It. 3 

11. 2 

11 1 

It. 0 

11. 0 

10 2 

9 6 

8 9 

10. 3 

TEMP MEAN DAY 

20 6 

21 3 

21 7 

22 3 

22 1 

21. 2 

19 9 

19 0 

20. 1 

20 4 

20 2 

20 4 

20 • 

TEMP MN NIGHT 

14 6 

13 3 

16. 0 

16 6 

16. 3 

13. 9 

13 2 

IS 0 

13 2 

14 0 

14 4 

14 I 

13 3 

VAPOUR PRESS 

12 1 

13. 2 

14 7 

16 2 

17. 0 

16. 3 

14 9 

13 0 

13 0 

13 9 

S3 9 

13. 3 

14 B 

WIND SPEED 2M 

1 l 

t 2 

2 1 

1 3 

1. 3 

t 2 

1 1 

1 2 

i o 

1 1 

0 9 

0 B 

1 2 

SUNSHINE X 

63 

33 

33 

33 

30 

41 

26 

30 

41 

37 

63 

67 

30 

TOT RADIATION 

441 

442 

437 

469 

440 

398 

343 

36B 

411 

436 

44B 

443 

426 

EVAPOTRANSP 

103 

101 

127 

117 

111 

97 

92 

93 

97 

103 

94 

93 

1230 


TYPE OF GROW INC SEASON NORMAL CROW INC SEASON <WITH DRY PERIOD) 
DRY DAYS : 37 INTERM DAYS 63 WET DAYS 265 


SEASON NR I 

SEASON BEGINS ON 23 JAN 

BEGIN HUMID ON 20 FEB 

HUMID PERIOD 1266 DAYS) ENDS ON 20 NOV 
END OP SEASON ON 17 DEC 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 32V DAYS 


COUNTRY 

ETHIOPIA 


• STATION KUYERA 


• 

NUMBER 

63430 







♦ LATITUDE: 

7. 13 

« LONGITUDE 

38 40 

• 

ELEVATION 

1 : 2010 MET 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

32 

79 

72 

101 

91 

96 

132 

126 

137 

63 

31 

3 

983 

TEMP AVCRAOE 

16 6 

17 6 

18 6 

19 2 

IB 3 

17 6 

16 7 

17. 2 

17 3 

17 2 

16 2 

13 9 

17 4 

TEMP MEAN MAX 

23. 0 

23 0 

23 8 

23 6 

23. 1 

23. 9 

21 9 

23 1 

22 7 

24 0 

24 2 

24 9 

24 3 

TEMP MEAN MIN 

B 1 

10 2 

It. 4 

12 8 

11 8 

11 2 

11 3 

11. 3 

11. 8 

10 4 

8 2 

6. 9 

10. 3 

TEMP MEAN DAY 

19 6 

20 3 

21 2 

21 3 

20. B 

19. B 

18 6 

19 3 

19 2 

19 6 

19. 0 

19 1 

19 8 

TEMP MN NIGHT 

13 6 

13. 0 

16. 1 

16 9 

16. 1 

13. 2 

14 8 

13 0 

13 2 

14 6 

13 t 

12 4 


14. B 

VAPOUR PRESS 

10 8 

10 9 

12 6 

14 0 

13 8 

IS. 1 

14 8 

13. 1 

13. 2 

13 9 

lO. 7 

9 6 


13. 2 

WIND SPEED 2M 

1 3 

13 

1 3 

I 3 

1 3 

1 6 

1 3 

t. 2 

0 9 

0 8 

1 0 

1 1 


1 2 

SUNSHINE X 

74 

71 

66 

33 

38 

34 

36 

44 

43 

38 

78 

BO 


39 

TOT RADIATION 

478 

499 

306 

469 

470 

443 

382 

420 

426 

460 

499 

403 


461 

EVAPOTRANSP 

107 

103 

126 

114 

110 

100 

91 

98 

94 

100 

98 

99 


1242 


TYPE OF CROWING SEASON NORMAL CROWING SEA5GN (WITH DRY PERIOD) 
DRY DAYS 99 INTERN DAYS 162 WET DAYS 104 


SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 29 JAN 

BE01N HUMID ON 19 «AJNE 

HUMID PERIOD <103 DAYS) ENDS ON 1 OCT 
END OF SEASON ON 22 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 267 DAYS 


Copyrighted material 
L i 


COUNTRY ETHIOPIA * STATION AWASA * NUMBER 63460 

♦ LATITUDE: 7 04 ♦ LONGITUDE 30 30 • ELEVATION . 1750 MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

M. 

AUO 

SEP 

□CT 

NOV 

DEC 

YEAR 

precipitation 

29 

32 

60 

96 

107 

91 

131 

124 

133 

76 

28 

14 

961 

TEMP AVERAGE 

IB 8 

20 2 

80 | 

20 7 

20 1 

19 4 

10 9 

17. 8 

18 B 

19 0 

18 1 

17 B 

19 2 

TEMP MEAN MAY 

28 6 

29 1 

29 3 

28 3 

27 1 

23 7 

24 0 

21 9 

24 8 

26 2 

27 0 

27 9 

26 7 

TEMP MEAN MIN 

9 0 

11 3 

12. 2 

13 0 

13 0 

13 1 

13 7 

13 2 

12 a 

11 7 

9 2 

7 7 

11. 7 

TEMP MEAN DAY 

22 3 

23 4 

23. a 

23 4 

22 6 

21 7 

20 7 

19 1 

20 9 

21. 3 

21 3 

21 4 

21 0 

TEMP MN NIGHT 

13 4 

17 l 

17. B 

17. 9 

17 3 

17. 1 

16 9 

13 9 

16 3 

16 2 

14 7 

13 9 

16. 4 

VAPOUR PRESS 

12. 4 

12 8 

14 3 

13 4 

17 4 

16. 9 

17 0 

13. 7 

16 7 

13 6 

12. 0 

10 8 

14 8 

WIND SPEED 2M 

1 3 

1, 3 

t 7 

1 3 

1 3 

i a 

1 4 

1 4 

1 0 

0 9 

1. 1 

1 3 

1 4 

SUNSHINE X 

74 

71 

63 

36 

39 

33 

36 

43 

44 

38 

76 

80 

39 

TOT RADIATION 

479 

300 

503 

473 

473 

440 

3B1 

416 

423 

460 

493 

4B6 

461 

EVAPOTRANSP 

118 

120 

142 

127 

119 

107 

97 

100 

98 

107 

107 

110 

1332 


TYPE OF GROW I NO SEASON NORMAL GROWING SEASON (WITH DRY PERIOD) 
DRY DAYS 131 INTERM DAYS 117 WET DAYS 97 


SEASON NW I 

SEASON BE01NS ON 28 MAP 

BEGIN HUMID ON 27 JUNE 
HUMID PERIOD ( 98 DAYS) ENDS ON 2 OCT 
END OF SEASON ON 20 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 213 DAYS 


COUNTRY ETHIOPIA ♦ STATION TEPI • NUMBER 63461 

• LATITUDE 7,03 « LONGITUDE : 33 13 ♦ ELEVATION : 1200 MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

8CP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

11 

30 

53 

46 

187 

173 

239 

239 

199 

43 

22 

6 

129 2 

TEMP AVERAGE 

22 2 

21 8 

22 2 

21. 2 

21 3 

21 1 

21 0 

21 1 

20 7 

20 0 

20 6 

21. 6 

21 3 

TEMP MEAN MAX 

30 2 

29 0 

30 4 

28 7 

29 3 

20 3 

28 6 

28 1 

27 9 

28 3 

27 9 

29 4 

28 9 

TEMP MEAN MIN 

14 1 

14 2 

14 0 

13 7 

13. 3 

13 7 

13 4 

14 0 

13. 3 

13 2 

13. 2 

13. 8 

13 7 

TEMP MEAN DAY 

23 1 

24 6 

23 2 

23 9 

24 4 

23 8 

23 7 

23 6 

23 3 

23 4 

23 2 

24 4 

24 0 

TEMP MN NIGHT 

19 4 

19 2 

19 3 

18 3 

18. 6 

IB 4 

18 2 

18. 4 

18 0 

17 9 

17 7 

IS 6 

18 3 

VAPOUR PRESS 

13 8 

14 4 

13 2 

16 4 

19 3 

20 3 

21 4 

21 3 

20 3 

18 7 

17. 2 

16 8 

10 1 

WIND SPEED 2M 

1 3 

1 6 

1 B 

1 7 

l 7 

1 4 

1 4 

1 3 

1 3 

1 3 

1 4 

t 3 

1 3 

SUNSHINE X 

63 

37 

33 

64 

38 

40 

34 

13 

40 

31 

61 

67 

4B 

TOT RADIATION 

440 

450 

465 

503 

393 

394 

374 

312 

400 

433 

442 

443 

422 

EVAPOTRANSP 

128 

123 

149 

132 

116 

101 

99 

91 

103 

113 

107 

114 

1370 


TYPE OF CROWING SEASON NORMAL GROWING SEASON (WITH DRY PERIOD) 
DRY DAYS : 193 INTERM DAYS 17 WET DAYS 133 


SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 23 APR 

BEGIN HUMID ON I MAY 

HUMID PERIOD <134 DAYS) ENDS ON 1 OCT 
END OF SEASON ON 10 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 171 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY E TH I OP IA • STATION WENDO/CHAB ICHA-QENET ♦ NUMBER 63462 

* LATITUOC 7.10 « LONGITUDE 38 33 • ELEVATION 1880 NET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

^N 

UUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

16 

33 

68 

1 08 

73 

104 

264 

132 

137 

BB 

74 

27 

1244 

TEMP AVERAGE 

18 3 

17 4 

17 0 

19 6 

19 1 

10 1 

17 8 

17 8 

18 0 

18 3 

IB 2 

17 9 

18 6 

TEMP MEAN MAX 

27 3 

27 9 

27 6 

26 8 

23. 8 

24. 3 

23 1 

23 1 

24 0 

23 3 

26 3 

27 2 

23 a 

TEMP MEAN MIN 

9 4 

lO. 7 

12 0 

12 4 

12. 3 

11. 7 

12 3 

12 3 

11 9 

11.4 

9 9 

B 3 

SI. 3 

TEMP MEAN DAY 

21 7 

22 3 

22 6 

22 2 

21 3 

20 3 

19 7 

19 7 

20 t 

21. 0 

21 2 

21 2 

21 1 

TEMP MN NIGHT 

13 3 

16 3 

17 1 

17 1 

16. 6 

13. B 

13 8 

13 8 

13. 7 

13 7 

13 0 

14 2 

13 9 

VAPOUR PRESS 

12 1 

12 2 

13 6 

14 4 

14. 4 

13. 6 

13 7 

13. 7 

13 9 

13 1 

12 1 

10- 9 

14 2 

WIND SPEED 2M 

13 

1. 3 

t 3 

1 3 

1 3 

1 6 

1. 3 

1. 2 

0. 9 

0 8 

1 0 

1 1 

1. 2 

SUNSHINE X 

74 

73 

69 

64 

66 

39 

34 

33 

34 

67 

74 

74 

63 

TOT RADIATION 

478 

307 

510 

503 

479 

443 

447 

461 

460 

493 

466 

472 

482 

EVAPOTRANSP 

113 

114 

134 

121 

113 

103 

100 

103 

100 

107 

103 

103 

1320 


TYPE OR QROWINO SEASON NORMAL CROWING SEASON (WITH DRY PERIOD) 
DRY DAYS 107 INTERM DAYS 117 WET DAYS 141 


SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 17 HAS 

BEGIN HJMID ON 30 MAR 

HUMID PERIOD i 34 DAYS) ENDS ON 2 MAY 
BEGIN HUMID ON 16 JUNE 
HJMID PERIOD C 109 DAYS) ENOS ON 2 OCT 
END OR SEASON ON 30 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 237 DAYS 


COUNTRY ETHIOPIA ♦ STATION : KOFELE 

• LATITUDE 7 04 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

U UN 

PRECIPITATION 

28 

60 

114 

140 

90 

110 

TEMP AVERAQE 

14 0 

13 0 

13 3 

14 8 

14 8 

14 3 

TEMP MEAN MAX 

21 3 

21 0 

21 6 

20 7 

20 0 

18. 9 

TEMP MEAN MIN 

6. 6 

8 7 

7 4 

8 9 

9 3 

9 6 

TEMP MEAN DAV 

16 6 

17 1 

17, 7 

16 9 

16 6 

13 9 

TEMP MN NIGHT 

11. 4 

12 7 

13. 4 

12 7 

12 9 

12. 6 

VAPOUR PRESS 

B 6 

7 7 

10 2 

9 9 

11 t 

11. 9 

WIND SPEED 2M 

1 6 

1 6 

1. B 

2 1 

2 l 

1. 9 

SUNSHINE Z 

76 

72 

64 

63 

60 

40 

TOT RADIATION 

483 

303 

499 

300 

477 

423 

EVAPOTRANSP 

101 

96 

113 

111 

107 

92 


TYPE OF CROWING SEASON NORMAL GROWING SEASON (WITH DRY 
DRY DAYS 67 INTERM DAYS 116 WET DAYS 1B0 


SEASON Nfl l 

SEASON BEOINS ON 4 FEB 

BEGIN M1P11D ON 16 MAR 

HUMID PERIOD « 47 DAYS) ENDS ON 1 MAY 
BEGIN HLMI D ON 2 JUNE 
HUMID PERIOD «135 DAYS) ENDS ON 14 OCT 
END OF SEASON ON 27 NOV 
TOTAL LENCTH OF SEASON IS 297 DAYS 


• NUMBER 63464 

« LONGITUDE 3847 ♦ ELEVATION 2600 MET 


UUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

oec 

YEAR 

143 

149 

143 

98 

61 

24 

1170 

13 8 

13 3 

13. 6 

14 0 

13 4 

13, 2 

14 2 

17 S 

17 4 

18 2 

19 3 

19 7 

20 2 

19 7 

9 7 

9 3 

8 9 

B 7 

7 l 

6 2 

8 6 

13 2 

14 9 

13. 2 

13 9 

13 6 

13 7 

16 1 

12 2 

12 0 

u. a 

12 0 

11 0 

lO 3 

12. 1 

13 4 

13. 3 

12 B 

11 3 

7 4 

8 3 

10 9 

1 6 

1 3 

1 4 

2 2 

2 0 

1. 8 

1 B 

37 

46 

30 

37 

73 

70 

60 

305 

427 

443 

436 

483 

473 

463 

83 

87 

B8 

99 

93 

73) 

1169 


PERIOD) 


Copyrighted material 
u 



COUNTRY ETHIOPIA ♦ STATION NEKEHTE « NUMBER 63463 






♦ LATITUDE: 

9 03 

♦ LONG I TUDE 

36 

36 • 

ELEVATION 

> 2003 

MET 


JAN 

FED 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

MOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

9 

IB 

32 

75 

261 

383 

400 

406 

300 

133 

81 

18 

2138 

TEMP AVERAGE 

IB 2 

18 3 

20 0 

20 2 

18 4 

16 6 

13 9 

13 9 

16 3 

17 3 

17 3 

17 7 

17. 7 

TEMP MEAN HA* 

25 1 

26 5 

26 9 

26 9 

23 9 

21. 2 

19 8 

19 0 

21 1 

22 8 

23 5 

24 3 

23 5 

TEMP MEAN MIN 

II. 3 

12. 3 

13. 1 

13 4 

12 e 

11. 9 

119 

12. 0 

11 9 

12 1 

11 3 

11 0 

12. 1 

TEMP MEAN DAY 

20 7 

22 0 

22 3 

22 6 

20 3 

10 2 

17 3 

17 3 

18 1 

19 3 

19 6 

20 0 

19 Q 

TEMP MN NIOHT 

13 8 

17 1 

17. 6 

17 8 

16 4 

14 9 

14 4 

14 4 

14 7 

13 4 

13 2 

13 0 

13 7 

VAPOUR PRESS 

10. 0 

lO. 7 

11. 2 

It. 8 

13 7 

15 7 

13 3 

13 7 

15 6 

14 6 

13. 2 

11 3 

13. 4 

WIND SPEED 2N 

1 . 1 

1 3 

1 4 

1 3 

0 9 

0 B 

1. 2 

0 9 

0 9 

1 2 

1. 2 

1 2 

1 . 1 

SUNSHINE X 

72 

69 

64 

60 

44 

31 

22 

23 

32 

37 

63 

66 

30 

TOT RADIATION 

439 

484 

493 

490 

423 

368 

336 

343 

377 

430 

443 

427 

424 

EVAPQTRAN5P 

102 

104 

130 

126 

101 

63 

B1 

81 

83 

100 

91 

96 

1 100 


TYPE OF GROWING SEASON NORMAL CROWING SEASON (WITH DRV PER 1 00 1 
DRY DAYS 134 INTERM DAYS 34 WET DAYS : 1*7 


SEASON NR | 

SEASON BEGINS ON 13 APR 

BEGIN HUM ID ON 27 APR 

HUMID PER IQO 1 I9B DAYS) ENDS ON 10 NOV 
END OF SEASON ON 30 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 233 DAYS 


COUNTRY ETHIOPIA ♦ STATION G ODER « NUMBER 63466 


♦ LATITUDE B 37 ♦ LONGITUDE : 37 47 • ELEVATION : 2002 MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JVA. 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PREC1P t TAT ION 

13 

39 

49 

68 

97 

144 

243 

223 

107 

41 

27 

4 

1039 

TEMP AVERAGE 

te o 

tB 9 

19 1 

18 a 

19 0 

17 1 

16 8 

16 3 

16 6 

16. 2 

16 0 

15 9 

17 4 

TEMP MEAN MAX 

27 6 

27 8 

27 9 

26 8 

26. 6 

23. 8 

21 7 

21 7 

23 0 

26 4 

26 1 

26 6 

25 6 

TEMP MEAN MIN 

8 4 

9 9 

9 9 

11 1 

11 4 

10 7 

117 

8 3 

8 7 

3 9 

3 7 

3 1 

8. 9 

TEMP MEAN DAY 

at. s 

22 1 

22 2 

21. 8 

21. 7 

19 6 

10 3 

17 3 

18 9 

19 8 

19 3 

19 7 

20 2 

TEMP MN NIOHT 

14. 7 

13 8 

13 8 

16 2 

16 3 

14. 9 

14 8 

13 6 

13 4 

12 2 

11 9 

11. 6 

14 2 

MAPOUN Pftm 

n. i 

11 4 

12 7 

12 7 

15 0 

14 7 

14 2 

14. 0 

13. 2 

11 9 

10 0 

9 3 

12. 3 

WIND SPEED 2M 

2 0 

1 3 

10 

1 3 

1. 3 

1 3 

1 0 

0 3 

0 6 

0 8 

1. 3 

1 8 

1 3 

SUNSHINE X 

84 

74 

76 

66 

63 

38 

36 

43 

6* 

«4 

BB 

90 

69 

TOT RADIATION 

301 

303 

541 

513 

300 

463 


427 

304 

349 

324 

307 

4V3 

EVAP0TRAN6P 

123 

115 

126 

127 

123 

102 

93 

94 

101 

107 

104 

111 

1328 


TYPE OF CROWING SEASON NORMAL GROWING SEASON (WITH DRY PERIOD) 
DRV DAYS 185 INTERN DAYS 70 WET DAYS 110 


SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 10 APR 

BEGIN HUMID ON 29 MAY 

HUMID PERIOD (111 DAYS) ENDS ON 16 SEP 
END OF SEASON ON 7 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 181 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY ETHIOPIA 


• STATION MAKER 


« NUMBER 63470 







• LATITUDE. 

9. 12 

* LONGITUDE 

42 

07 • 

ELEVATION 

: 1836 MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 


13 

30 

33 

97 

126 

99 

143 

121 

94 

42 

28 

9 

039 

TfMP AVERAGE 


18 4 

20 0 

20 6 

20 0 

20 1 

19 1 

19 7 

17 9 

18 3 

18 7 

18 3 

i8 a 

19 1 

TEMP MEAN MAX 


24 2 

26 l 

26 6 

23 1 

23 3 

24 t 

24 4 

22 2 

23 2 

24 1 

23 9 

23 3 

24 4 

TEMP MEAN MIN 


12 6 

13 9 

14. 3 

14 9 

14 7 

14. 0 

14 9 

13 3 

13 4 

13. 2 

13 0 

12 8 

13 8 

TEMP MEAN DAY 


20 3 

22 2 

22 7 

21 0 

22 0 

20 9 

21 3 

19 4 

20 0 

20 6 

20 4 

20 0 

21 0 

TEMP MN NIGHT 


16 4 

17 9 

18 3 

18 2 

18 2 

17. 2 

17 9 

16 2 

16. 4 

16 3 

16 3 

16 0 

17. 2 

VAPOUR PRESS 


n o 

12 6 

13. 3 

14 0 

13 l 

13 2 

16 3 

13 9 

14 3 

12 7 

11 1 

11 7 

13 7 

MIND SPEED 2M 


1 o 

0 8 

1 0 

0 9 

0 8 

1 0 

0 8 

0 9 

O B 

0 6 

1 1 

I 6 

0 9 

SUNSHINE X 


70 

67 

62 

39 

38 

33 

40 

43 

31 

63 

73 

76 

61 

TOT RADIATION 


478 

476 

488 

407 

476 

449 

432 

428 

440 

479 

471 

430 

464 

EVAPOTRANSP 


97 

99 

119 

114 

113 

too 

103 

103 

101 

103 

98 

99 

1234 

TYPE OF CROWING 

SEASON 

NORMAL GROWING SEASON (WITH DRY 

PERIOD» 







DRY DAYS 165 

INTERM DAYS ©9 

WET 

DAYS 

111 








SEASON NR 

1 














SEASON BEGINS 

ON 21 MAH 












BEGIN 

WUHID ON 29 

APR 











HUMID 

PERIOD 

t 34 DAYS) ENDS ON 

1 JUNE 









BEGIN 

MUM ID ON 24 

JUNE 











HUMID 

PERIOD 

f 79 DAYS) ENDS ON 

10 SEP 









END OP SEASON 

ON 7 OCT 












TOTAL LENOTM OF 

SEASON 

IS 201 

DAYS 











COUNTRY ETHIOPIA 


* STATION DIRE DAWA 


• 

NUMBER 63471 








♦ LATITUDE 

9 36 

• LONG 1 TUDE 

41 

32 • 

ELEVATION 121 

0 MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

jul 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 


17 

33 

32 

76 

37 

23 

97 

1 36 

61 

14 

17 

9 

376 

TEMP AVERAGE 


21 4 

22 7 

24 6 

26 3 

27 3 

28 1 

26 3 

23 7 

23 9 

23 1 

22 4 

a l a 

24 6 

TEMP MEAN MAX 


28 1 

29 3 

31 4 

32 3 

33 6 

34 6 

32 7 

31 9 

32 3 

31 9 

29 4 

28 t 

31 3 

TEMP MEAN MIN 


14 6 

16 0 

17 0 

20 1 

20 9 

21 6 

19 8 

19 3 

19 5 

18 2 

13 3 

14 3 

18 2 

TEMP MEAN DA V 


23 0 

23 1 

27 1 

28 3 

29 3 

30 4 

28 6 

27 9 

20 2 

27 3 

24 8 

23 7 

27 1 

TFMP MY NIGHT 


19 1 

20 4 

22 3 

24 1 

23 0 

23 7 

23 B 

23 3 

23 4 

22 4 

19 6 

18 6 

22 3 

VAPOUR PRESS 


13 B 

14 1 

13 3 

17 1 

16 0 

16 0 

16 4 

17 2 

16 4 

12 7 

12 2 

11 9 

14 9 

WIND SPEED 2M 


1 4 

1 6 

1 B 

2 6 

3 0 

3 3 

3 1 

2 9 

2 7 

2 2 

2 0 

1 6 

2 4 

SUNSHINE X 


73 

69 

66 

62 

67 

61 

37 

62 

61 

68 

78 

81 

67 

TOT PADI AT ION 


453 

466 

484 

479 

493 

460 

446 

473 

466 

472 

473 

460 

468 

EVAPOTRANSP 


112 

118 

130 

164 

186 

191 

173 

169 

162 

161 

134 

113 

1837 

TYPE OF OROUINQ 

SEASON 

INTER!» I ATE SEASON 









DRY DAYS : 300 

INTERM DAYS ; 57 

WET 

DAYS 

0 








SEASON NR 

1 














SEASON BEGINS 

ON 10 JULY 












END CF SEASON 

CN 5 SEP 












TOTAL LENGTH OF 

SEASON 

IS 3B 

DAYS 
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COUNTRY : ETHIOPIA * STATION ; JIJICA * NUMBER : £3473 






• LATITUDE: 

9 20 

• LONGITUDE 

42. 43 

1 • 

ELEVATION 

1 1644 

MET 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

13 

35 

91 

110 

124 

69 

100 

163 

123 

64 

23 

10 

BR3 

TEMP. AVERAGE 

16 9 

17 7 

19 4 

20 3 

21 0 

20 9 

20 0 

20 0 

20 1 

18 3 

17 » 

16 3 

19 0 

TEMP MEAN MAX 

27 2 

27. 6 

29 2 

20 2 

20 9 

27 2 

29. 6 

23. 8 

26 9 

27. 8 

27. 1 

26 8 

27. 3 

TEMP MEAN N IN 

6. 5 

7. B 

9 3 

12 3 

13 9 

14 6 

14 4 

14. 2 

13 3 

a a 

7. 0 

6 1 

10 7 

TEMP MEAN DAY 

20 6 

at. 3 

22 9 

23. 1 

23 7 

23 2 

22 0 

22 1 

22 3 

21, 7 

ao è 

20 t 

22 0 

TEMP HN NIGHT 

13. 3 

14 3 

16 0 

17 5 

18 3 

10 6 

17 9 

17 8 

17. 3 

14 6 

13 1 

12 4 

13 9 

VAPOUR PRESS 

11 9 

12 1 

12 S 

19 0 

13 9 

16. t 

16 4 

16 6 

13. 8 

13. 2 

11 J 

114 

14 0 

WIND SPEED 2M 

i 9 

l 3 

1. 3 

1 4 

1. 3 

1. 3 

1 3 

1 3 

1 3 

1 1 

1 6 

2 1 

t. 4 

SUNSHINE S 

81 

69 

62 

95 

60 

31 

48 

44 

52 

64 

73 

77 

61 

TOT RADIATION 

407 

469 

460 

472 

404 

442 

432 

424 

432 

473 

470 

461 

463 

EVAPOTRANSP. 

106 

103 

129 

125 

127 

116 

110 

112 

114 

113 

109 

111 

1373 


TYPE OP GROWING SEASON NORMAL GROWING SEASON <W1TM ORY PERIOD» 
DRY DAYS : l SB INTERN DAYS : 133 WET DAYS 74 


SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 27 MAR 

BEGIN HUN ID ON 1 NAY 

HUHID PERIOD ( 14 DAYS» ENDS ON 14 NAY 
BEOIN MUNID ON 22 JULY 

HUMID PERIOD ( 62 DAYS1 ENDS ON 21 SEP 
END OF SEASON ON 20 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 200 DAYS 


COUNTRY ETHIOPIA ♦ STATION GOBA • NUMBER 63474 






♦ LATITUDE: 

7 01 

♦ LONGITUDE 

40 

4 

O 

O 

ELEVATION 

2700 

MET 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JIA. 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

22 

41 

63 

131 

113 

63 

96 

tie 

122 

107 

66 

16 

9SB 

TEMP AVERAGE 

12 1 

12 9 

13. 0 

13 8 

14 1 

13 9 

13 7 

13 4 

13 3 

12. 3 

113 

11 3 

13. 0 

TEMP MEAN MAX 

20 1 

20 7 

20 9 

19 8 

20 3 

20 5 

20 0 

19 6 

19 0 

17 7 

18. 0 

19 3 

19 7 

TEMP MEAN MIN 

4 1 

3 1 

6. 3 

7 B 

7 9 

7. 3 

7 3 

7 1 

7 3 

7 2 

3 0 

3 7 

6 4 

TEMP MEAN DAY 

19 0 

13 7 

16 2 

16 0 

16 3 

16 3 

15 9 

13 6 

13. 3 

14 3 

13 B 

14 3 

13 4 

TEMP MN NIGHT 

9 3 

10 2 

11. 0 

11 7 

11 9 

11 3 

11 3 

11 0 

11. 1 

10. 4 

9 0 

0 3 

10 6 

VAPOUR PRE55 

9 0 

9 1 

10. 1 

11 0 

11 9 

11. 3 

12 1 

12. 1 

11 9 

116 

10 3 

9 1 

10. 9 

MIND SPEED 2M 

i. l 

1 3 

1. 7 

1 I 

1 O 

1 1 

O 9 

1 o 

O 9 

©. 7 

O B 

X o 

1. 1 

SUNSHINE X 

67 

62 

37 

43 

47 

49 

42 

41 

37 

27 

30 

66 

49 

TOT RADIATION 

433 

468 

473 

431 

429 

426 

403 

409 

396 

348 

403 

440 

423 

EVAPOTRANSP. 

82 

89 

108 

90 

92 

99 

B3 

87 

03 

76 

72 

76 

1029 


TYPE OF GROWING SEASON NORHAL CROWING SEASON <WITH DRY PERIOD» 
DRY DAYS 101 INTERN DAYS 79 WET DAYS 189 


SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 11 MAR 

BEGIN HUN ID ON 31 MAR 

HUN ID PERIOD < 60 DAYS) ENDS ON 29 NAY 
BEOIN HUNID ON 4 sAA. Y 

HUMID PERIOD (131 DAYS) ENDS ON It NOV 
END OF SEASON ON 30 NOV. 

TOTAL LENGTH OF SEASON IS 26S DAY6 


Copyrighted material 



fl 

COUNTRY ETHIOPIA • STATION DCOEHABUR • NUNS £ A 63477 






• LATITUDE: 

8 09 

♦ LONC1TUOE 

43 

33 • 

ELEVATION 

1000 

MET 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

s*JH 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

6 

1 

34 

79 

68 

28 

3 

12 

43 

61 

12 

1 

330 

TEMP AVERAGE 

23 7 

23. 0 

26 7 

26 9 

26 7 

23 3 

24 6 

23 6 

27 3 

23 9 

24 7 

24 9 

23 6 

TEMP MEAN MAX 

33 1 

33 3 

36 1 

36 1 

34 3 

32 9 

30 4 

32 3 

33. 2 

33 1 

34 4 

33 1 

34 4 

TEMP MEAN HIN 

12 2 

14 6 

17 2 

17 7 

18 8 

18 t 

18 8 

18 8 

19 3 

16. 6 

13 0 

14 * 

16 8 

TEMP MEAN DAY 

27 8 

28 7 

30 1 

30 2 

29 3 

28 2 

26 7 

?• 0 

30 1 

29 l 

26 1 

26 3 

28 7 

TEMP MN NIGHT 

19 7 

21 4 

23 4 

23 7 

23 8 

22 8 

22 4 

23 0 

24 2 

22 3 

20 9 

20 9 

22. 4 

VAPOUR PRESS 

17 0 

17. 7 

18 9 

22 0 

23 1 

20 9 

20 4 

21 7 

22 9 

21 7 

18 7 

18 6 

20 3 

WIND SPEED 2M 

1 0 

0 8 

l 0 

0 9 

0 8 

1 . 0 

0 8 

0 9 

0 B 

0 6 

1 1 

I 6 

0. 9 

SUNSHINE X 

91 

79 

73 

47 

36 

39 

32 

39 

64 

39 

72 


63 

TOT RADIATION 

318 

310 

313 

417 

443 

448 

422 

438 

479 

441 

439 

436 

464 

EVAPOTRANBP 

126 

120 

132 

130 

132 

123 

113 

129 

136 

124 

123 

133 

1347 


TYPE OF CROWING SEASON INTERMEDIATE SEASON 


DAY DAYS 301 INTERM DAYS 64 WET DAYS : 0 

SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 3 APR 

END OF SEASON ON 19 NAY 

TOTAL LENOTH OF SEASON IS 46 DAYS 

8CA80N NR 3 

SEASON BEGINS ON 3 OCT 

END OF SEASON ON 19 OCT 

TOTAL LENGTH OF SEASON IS 18 DAYS 


COUNTRY ! ETHIOPIA • STATION CODE ♦ NUMBER 63478 

* LATITUDE 6.06 • LONGITUDE 43 35 • ELEVATION 330 HET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

0 

6 

19 

too 

69 

2 

0 

0 

3 

74 

60 

9 

340 

TEMP AVERAGE 

28 2 

20 9 

30 1 

29 7 

29 1 

28 7 

28 0 

28 0 

29 0 

2B 6 

27 8 

27 7 

28 7 

TEMP MEAN MAI 

33 4 

36 3 

37 1 

36 1 

34 7 

34 1 

33 3 

33 7 

33 1 

34 8 

34 3 

33 1 

33 0 

TEMP MEAN MIN 

20 9 

21 4 

23 1 

23 3 

23 3 

23 3 

22 6 

22 3 

22 9 

22 4 

21 0 

20 2 

22 2 

TEMP MEAN DAY 

30 8 

31 3 

32 6 

32. 0 

31 1 

30 6 

29 9 

30 0 

31 2 

30 8 

30 2 

30 3 

30 9 

TEMP MN NIGHT 

23 6 

26 3 

27 6 

27 4 

27 1 

26 7 

26 0 

23 9 

26 7 

26 2 

23 2 

24 B 

26 3 

VAPOUR PRESS 

18 0 

19 1 

20 1 

24 2 

24 6 

26 4 

21 9 

21 2 

20 4 

22 3 

20 9 

16 9 

21 3 

WIND SPEED 2M 

1 6 

1 7 

1 3 

1 0 

1 3 

2 3 

2 7 

2 7 

2 3 

1 4 

1 0 

1 2 

1. B 

5UN3HINE X 

86 

86 

83 

70 

60 

39 

33 

60 

71 

62 

78 

66 

71 

TOT RADIATION 

314 

346 

33B 

308 

434 

439 

419 

438 

307 

439 

492 

301 

487 

EVAPOTRANSP 

163 

161 

182 

132 

149 

140 

138 

167 

173 

130 

136 

143 

1866 


TYPE OF GROWING SEASON INTERMEDIATE SEASON 


DRY DAYS 298 INTERM DAYS 67 WET DAYS 0 

SEASON 1 

SEASON BEGINS ON 2 APR 

END OF SEASON ON 13 HAY 

TOTAL LENOTH OF SEASON IS 43 DAYS 

SEASON NR : 2 

SEASON BEOINS ON 13 OCT 

END OF SEASON ON 8 NOV 

TOTAL LENOTH OF SEASON IS 27 DAYS 

Copyrighted material 
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COUNTRY ETHIOPIA 


* STATION ADABA • NUMBER 63479 






• LATITUDE: 

7. 01 

• LONGITUDE 

39 24 

• 

ELEVATION 

I 2405 

MET 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

51 

37 

71 

68 

48 

76 

170 

158 

79 

50 

19 

3 

038 

TEMP AVERAGE 

14 5 

15 1 

15. 9 

15 7 

16 1 

16. 3 

15 0 

14 8 

14 4 

14 I 

13 2 

13. 7 

14 9 

TEMP MEAN MAX 

24 4 

24 7 

25 1 

23 6 

24 8 

25 0 

21 3 

21 2 

22 1 

22 2 

22 4 

23. 6 

23 4 

TEMP MEAN MIN 

4 6 

5 4 

6 7 

7 8 

7 4 

7 5 

6 7 

a 2 

6 7 

5 9 

3 9 

3. 7 

6 4 

TEMP MEAN DAY 

IB 1 

18 5 

19 2 

18 6 

19 2 

19 4 

17 3 

17 0 

17 1 

16 9 

16 4 

17 2 

17 9 

TEMP MN NIGHT 

11 1 

11. 7 

12. 7 

12 9 

13 0 

13 1 

12 7 

12 3 

11 5 

10 9 

9 6 

9. B 

11 0 

VAPOUR PRE55 

10 2 

10. 6 

It 6 

12 3 

12. 1 

12. 4 

12 6 

13. 1 

12. 5 

11 4 

9 9 

9 4 

11. 5 

WIND SPEED 2M 

1 5 

1 6 

1 6 

i 7 

1 5 

1 4 

1 4 

1.2 

1 2 

1 4 

1 5 

1. 3 

1 5 

SUNSHINE X 

67 

67 

59 

53 

56 

56 

33 

3B 

48 

53 

68 

75 

56 

TOT RADIATION 

455 

486 

460 

462 

462 

451 

370 

398 

438 

442 

466 

470 

448 

EVAPOTRANSP 

92 

101 

117 

109 

113 

105 

90 

91 

94 

99 

86 

88 

1185 


TYPE OF GROW I NO SEASON NORMAL GROWING SEASON <WITH DRY PERIOD) 

DRY DAYS 145 INTERM. DAYS : 147 WET DAYS 73 

SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 5 JAN 

END OF SEASON ON 30 JAN 

TOTAL LENGTH OF SEASON IS 56 DAYS 

SEASON NR 2 

SEASON BEGINS ON I MAR 

END OF SEASON ON 30 APR 

TOTAL LENGTH OF SEASON IS 61 DAYS 

SEASON NR 3 

SEASON BEGINS ON 3 JUNE 

BEGIN HUMID ON 26 JUNE 
HUMID PERIOD C 74 DAY6) ENDS ON 7 SEP 
END DF SEASON ON 16 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 136 DAYS 


COUNTRY ETHIOPIA • STATION BONOA • NUMBER 634BO 

• LATITUDE 7 13 • LONGITUDE 36 17 • ELEVATION 1725 rCT 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

UUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

VELAR 

PRECIPITATION 

41 

78 

146 

199 

204 

218 

182 

144 

147 

130 

102 

80 

1799 

TEMP AVERAGE 

19 5 

20 4 

20 6 

20. 4 

20 0 

19 2 

18 4 

18 5 

10 0 

19 4 

19 2 

19 4 

19 5 

TEMP MEAN MAX 

29 0 

29 7 

29 2 

28 1 

27 4 

25 9 

24 3 

24 6 

25 8 

27 a 

28 1 

28 4 

27 4 

TEMP MEAN MIN 

10 0 

11 0 

119 

12. 7 

12. 6 

12. 4 

12 4 

12 4 

11 7 

110 

10 3 

10 3 

11 6 

TEMP MEAN DAY 

22 9 

23 7 

23 7 

23 2 

22 7 

21 6 

20 3 

20. 7 

21 3 

22 4 

22 4 

22 6 

22 3 

IBf NN p * 1 GMT 

16 2 

17 l 

17. 5 

17 7 

17 3 

16 7 

16 l 

16 2 

16. 1 

16. 2 

15. 8 

15 8 

16 6 

VAPOUR PRESS 

13. 6 

15 1 

16 5 

17 3 

17 8 

16 9 

15 7 

16 0 

16 1 

17 6 

15 6 

15 1 

16 1 

WIND SPEED 2M 

1 1 

1.2 

2 t 

t 5 

l 3 

1. 2 

1 1 

1. 2 

1 0 

1 l 

0 9 

0 0 

1 2 

SUNSHINE X 

63 

55 

33 

55 

30 

41 

26 

30 

41 

57 

63 

67 

SO 

TOT RADIATION 

441 

442 

456 

469 

440 

398 

343 

368 

411 

456 

448 

443 

426 

EVAPOTRANSP 

109 

107 

136 

120 

111 

98 

93 

90 

101 

108 

100 

94 

1200 


TYPE OF GROWING SEASON NORMAL GROWING SEASON <WITH DRY PERIOD) 
DRY DAYS 29 INTERM DAYS S3 WET DAYS 253 
SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 31 JAN 

BEGIN HUMID ON 11 MAR 

HUMID PERIOD <251 DAYS) ENDS ON 16 NOV 
BEGIN HUMID ON 2 DEC 

HUMID PERIOD < 4 DAYS) ENDS ON 5 D€C 

END OP SEASON ON 2 JAN 
total LENGTH of SEASON IS 337 DAYS 
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COUNTRY ETHIOPIA 


• STATION DODOLA 


• 

NUMBER 63481 






• LAT 1 TVDC 

6 38 

• LONGITUDE 

39 

11 • 

ELEVATION 2340 

MET 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 33 

33 

31 

86 

41 

73 

193 

179 

118 

62 

23 

21 

919 

TEMP AVERAGE 14 0 

13 7 

14 1 

13 0 

19 6 

14 4 

14 0 

13 9 

13 4 

13 2 

13 0 

12 9 

13. 9 

TEMP MEAN MAI 24 6 

24 1 

23 2 

29 1 

23 9 

23 7 

22 9 

22 6 

21 8 

22. 2 

24 0 

23 6 

24 0 

TEMP MEAN MIN 3 3 

3 2 

3 0 

4 9 

3 2 

3 1 

5 1 

3 1 

4 9 

4 2 

2 0 

2 1 

3 8 

ICMP MEAN DAY 17 8 

17 4 

18 1 

18 6 

19 3 

18. 3 

17. 2 

17 0 

16 4 

16 4 

16 9 

16. 7 

17. 3 

TEMP MN NIGHT 10 3 

10 0 

10 2 

11 4 

11 8 

10 3 

10 7 

10 6 

10 2 

9. 7 

B B 

8 7 

10 2 

VAPOUR PRESS 9 9 

9 7 

lO. 3 

It 8 

11.7 

11.0 

11 8 

12 4 

11 7 

10 8 

9 7 

8 9 

10 8 

WIND SPEED 3M ! 3 

1 6 

1 6 

1 7 

1 3 

1. 4 

l 4 

1.3 

1 2 

l 4 

1 3 

1. 3 

1. 3 

SUNSHIhC X 67 

67 

59 

33 

36 

56 

33 

38 

4B 

33 

68 

73 

96 

TOT RADIATION 43® 

487 

48 1 

461 

461 

430 

369 

397 

430 

443 

46B 

473 

448 

EVAP0TRAN5P 91 

89 

104 

101 

111 

93 

92 

91 

BB 

91 

B6 

B6 

1123 

TYPE OF GROWING SEASON 

NORMAL CROWING SEASON (WITH DRY 

PERIOD) 







DRY DAYS 176 INTERM DAYS 89 

WET 

DA Y 8 

100 








SEASON NR t 













SEASON BEGINS ON 18 MAR 












END OF SEASON ON 1 MAY 












TOTAL LENQTH OF SEASON 

IS 43 

DAYS 











SEASON NR 2 













SEASON BEOINS ON 3 JUNE 












BEGIN HUMID ON 22 

JUNE 











HUMID PER 100 

MOI DAYS) ENDS ON 

30 SEP 









END OF SEASON ON 26 OCT 












TOTAL LENGTH OF SEASON 

IS 146 

DAYS 











COUNTRY ETHIOPIA 


♦ STATION SODO 


• 

NUMBER 634B4 






• LATITUDE 

6. SO 

♦ LONGITUDE 

37 

43 » 

ELEVATION 2020 

fCT. 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEe 

YEAR 

PRECIPITATION 29 

39 

86 

147 

196 

130 

218 

187 

123 

130 

42 

26 

1333 

TEMP AVERAGE 21 2 

21 9 

21 4 

20 B 

19 8 

IB 6 

17 2 

17 4 

19 2 

20 1 

21 1 

21 0 

20 0 

TEMP MEAN MAX 29 l 

29 7 

28 9 

28 1 

26 4 

24 3 

22 0 

22 9 

23 5 

3 

29 2 

29 0 

26 0 

TEMP MEAN MlN 13 3 

14 0 

13 9 

13. 3 

13. 1 

12 B 

12 4 

12 2 

12 8 

12 8 

13 0 

12 9 

13 1 

TEMP MEAN DAY 24. 1 

24 7 

24 1 

23 4 

22 1 

20 6 

18 9 

19 2 

21 4 

22 6 

24 0 

23 a 

22 4 

TEMP MN NIGHT 10 3 

19 1 

18 8 

18 2 

17 4 

16 3 

13 4 

13 4 

16 B 

17 3 

IB 0 

17 8 

17 4 

VAPOUR PRESS 19.6 

19 8 

16 6 

18 4 

17. 8 

17 1 

13 7 

13 3 

18 0 

lé 7 

17 3 

14 4 

16 6 

WIND SPEED 2M 11 

1 2 

2 1 

1 3 

1 3 

1 2 

1 1 

1 2 

1.0 

l 1 

0 9 

o a 

1. 2 

SUNSHINE X 73 

67 

63 

60 

30 

48 

27 

32 

46 

62 

80 

73 

37 

TOT RADIATION 479 

488 

304 

4 BO 

430 

421 

347 

374 

430 

476 

310 

473 

432 

EVAPOTRANBP 116 

116 

141 

120 

109 

94 

87 

94 

99 

113 

112 

109 

1312 

TYPE OF CROWING SEASON 

NORMAL GROW 1 NO SEASON (WITH DRY 

PERIOD) 







DRY DAYS 121 INTERM DAYS 38 

WET 

DAYS 

206 








SEASON NR 1 













SEASON BEGINS ON 7 MAR 












BEGIN HUMID ON 2 

APR 











HUMID PERIOD 

(207 DAYS) ENDS ON 

23 OCT 









END OF SEASON ON 6 NQV 












TOTAL LENGTH OF SEASON 

15 243 

DAYS 









_ M . 
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COUNTRY : ETHIOPIA ♦ STATION : Y1RGALEM • NUMBER 63400 

• LATITUDE 6 43 * LONGITUDC 38.23 ♦ ELEVATION 1033 MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

UUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

precipitation 

43 

37 

104 

133 

143 

94 

114 

136 

133 

126 

37 

36 

1216 

TEMP AVERAGE 

IB 7 

19 3 

19 0 

19 2 

19 0 

18 2 

10 0 

18 3 

18 4 

18 8 

18 3 

10 9 

10 0 

TEMP MEAN MA* 

20 3 

29 0 

29 0 

27 2 

26. 8 

23. 3 

23 7 

24 1 

24 6 

25 8 

26 4 

27 3 

26 3 

TEMP MEAN MIN 

0 9 

9 3 

10. 6 

11 1 

11 1 

11 1 

12 2 

12. 9 

12. 2 

U 7 

10 2 

10 2 

11.0 

TEMP MEAN DAY 

22 2 

22. 0 

23 1 

22 1 

21. B 

20 8 

20 0 

20 3 

20 6 

21 3 

21 2 

21 9 

21 3 

TEMP «N NIGHT 

13. 3 

19. 9 

16 6 

16 3 

16. 1 

13. 6 

13 8 

16 4 

16 1 

16 0 

13. 2 

13. 3 

13 9 

VAPOUR PRESS 

13 4 

13 4 

19 0 

16 7 

16 9 

16. 7 

16 3 

16 4 

17. 1 

13 4 

14 7 

12 7 

13 4 

WIND SPEED 2M 

1 3 

1 3 

1 3 

l. 3 

1. 3 

1. 6 

1 3 

12 

0 9 

0 8 

1 0 

1 . 1 

1 2 

SUNSHINE X 

76 

71 

63 

63 

60 

33 

36 

38 

30 

68 

77 

73 

61 

TOT RADIATION 

489 

302 

496 

499 

473 

446 

379 

397 

443 

498 

300 

474 

466 

EVAPOTRANSP 

113 

112 

130 

116 

112 

101 

93 

90 

40 

109 

103 

108 

1293 


TYPE OF CROWING SEASON NORMAL GROWING SEASON <WITH DRY PERIOD) 
DRY DAYS B8 INTERM DAYS 94 WET DAYS 183 


SEASON NR l 

SEASON BEGINS ON 14 FEB 

BEGIN HUMID ON 29 MAR 

HUMID PERIOD < 66 DAYS) ENDS ON 2 JUNE 
BEGIN HUMID ON 29 JUNE 
HUMID PERIOD <119 DAYS) ENDS ON 23 OCT 
END OF SEASON ON 18 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 278 DAYS 


COUNTRY : ETHIOPIA • STATION AEBR I DENAR ♦ NUMBER 63492 

• LATITUDE: 640 « LONGITUDE 44 IB * ELEVATION : 430 MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

2 

12 

4 

149 

100 

3 

0 

0 

19 

114 

38 

0 

467 

TEMP. AVERAGE 

26 3 

27 3 

20 2 

20 0 

26 6 

26 2 

26 2 

26 2 

27 1 

26 4 

26 1 

23. 8 

26 7 

TEMP MEAN MAX 

33 e 

35 0 

33 4 

34 2 

32 2 

32 1 

31 3 

31 7 

33. 0 

32 1 

32 7 

33 5 

33 1 

TEMP MEAN MIN 

18 7 

19 3 

21 0 

21 7 

20 9 

20. 3 

21 O 

20 6 

21 2 

20 7 

19 3 

18 1 

20 3 

TEMP MEAN DAY 

29 0 

30 1 

30 0 

30 2 

28 6 

28 3 

20 O 

28. 1 

29 2 

2B 4 

28 4 

28 3 

29 0 

TEMP MN NIGHT 

23 6 

24 6 

23 7 

23 7 

24 3 

24 1 

24 2 

24 1 

24 9 

24 2 

23 6 

22 a 

24 3 

VAPOUR PRESS. 

18 3 

18 9 

19 3 

22 7 

23 3 

21 1 

21 1 

20 4 

at. a 

23 1 

21 O 

18 6 

20 8 

WIND SPEED 2M 

l 0 

1 7 

1 3 

1 1 

1. 6 

2 3 

3 1 

3 2 

2 1 

1 1 

1.2 

1. 6 

1 9 

SUNSHINE X 

9B 

B7 

88 

82 

69 

77 

68 

79 

89 

71 

86 

98 

82 

TOT RADIATION 

333 

340 

370 

337 

491 

310 

478 

334 

379 

493 

320 

341 

332 

EVAPOTRANSP 

163 

136 

177 

133 

142 

130 

160 

172 

163 

133 

134 

130 

1833 


TYPE OP GROW I NO SEASON NORMAL CROWING SEASON (WITH DRY PERIOD) 
DRY DAYS 267 INTERM DAYS : 81 WET DAYS 17 


SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 31 MAR 

BEGIN HUMID ON 13 APR 

HUMID PERIOD « 10 DAYS» ENDS ON 30 APR 
END OF SEASON ON 27 MAY 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 50 DAYS 
SEASON NR 2 
SEASON BEGINS ON 30 SEP 
END OF SEASON ON 10 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 42 DAYS 
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COUNTRY ETHIOPIA • STATION DILATE ♦ NUMBER 

• LATITUDE: 6.39 • LONGITUDE : 37 38 ♦ ELEVATION 1200 MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AOO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

20 

22 

74 

91 

98 

89 

104 

41 

73 

41 

17 

14 

734 

TEfR» AVERAGE 

23 6 

23 9 

23 8 

22 6 

22 9 

22 1 

21 2 

21. 2 

22 0 

21 7 

22 7 

22 3 

22 3 

TEMP MEAN MAX 

31 9 

32 0 

32 4 

29 0 

29 6 

20 1 

26 3 

26 4 

2B 3 

29 2 

30 4 

30 9 

29 3 

TEMP MEAN MIN 

13. 3 

14 9 

IS 2 

16 1 

16 2 

16 1 

16 0 

16. 0 

13 4 

14 1 

13 0 

14 9 

13 4 

TEMP MEAN DAY 

26 6 

26 3 

26 9 

24 9 

23 3 

24 3 

23 0 

23 1 

24 3 

24 3 

23 4 

23 3 

23 O 

TEMP MN NIGHT 

20 7 

20 3 

20 8 

20 3 

20 5 

19 9 

19 2 

19 2 

19 3 

18 8 

19. 7 

19 4 

19 9 

VAPOUR PRESS. 

16 6 

15 6 

17 4 

17 3 

20 7 

19- 9 

19 6 

19 4 

20 4 

16. 4 

16 0 

14. 4 

18 0 

WIND SPEED 2M 

1 3 

1 3 

1 3 

1 3 

1 3 

1 6 

1 3 

l 2 

0 9 

0 8 

1 0 

1 . 1 

1 2 

SUNSHINE X 

74 

71 

63 

36 

39 

33 

36 

43 

44 

30 

76 

SO 

99 

TOT RADIATION 

403 

303 

304 

472 

471 

443 

379 

413 

423 

462 

497 

490 

462 

EVAP0TRAN6P 

134 

130 

2 51 

125 

124 

112 

101 

107 

107 

116 

121 

122 

1430 


TYPE OF CROWING SEASON NORMAL GROWING SEASON «WITH DRV PERIOD) 
DRY DAYS 166 INTERN DAYS 173 WET DAYS 26 


SEASON NR 1 

SEA50N BEGINS ON 16 MAR 

DEO IN HUMID ON 4 JULY 

HUMID PERIOD < 27 DAYS) ENDS ON 30 >AA.Y 
END OF SEASON ON 1 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 200 DAYS 


COUNTRY ETHIOPIA 


STATION 

WENCO 

< ALCTA) « 

NUMBER 63498 


LATITUDE 

6. 

33 ♦ LONGITUDE 

30 23 • ELEVATION 

I860 MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

34 

39 

114 

192 

227 

119 

130 

133 

239 

173 

63 

39 

1346 

TEMP AVERAGE 

16 3 

17 7 

17 4 

18 6 

18 1 

17 4 

17 2 

17 3 

17 2 

17 1 

16 3 

13 7 

17 2 

TEMP MEAN MAX 

2B 3 

28 3 

26 2 

26 9 

27 3 

23 3 

24 9 

23 8 

24 9 

23 9 

23 7 

26 7 

26 4 

TEMP MEAN MIN 

4 1 

6 8 

8 6 

10 2 

8 9 

9 2 

9 » 

9 1 

9 4 

8 3 

6 9 

4 7 

8 0 

TEMP MEAN DAY 

20 7 

21 6 

20. 6 

21 6 

21 4 

20 3 

20 0 

20 4 

19 9 

20 2 

19 6 

19 6 

20 3 

TEMP MN NIQHT 

12 1 

13 9 

14 3 

13 6 

14 8 

14. 4 

14 3 

14 3 

14 2 

13 7 

12 7 

11. 3 

13 8 

VAPOUR PRESS 

11 3 

12 1 

12. 9 

16 1 

14 0 

13. 9 

13 7 

13. 4 

13 9 

13 8 

13 0 

10 3 

14 l 

WIND SPEED 2M 

1 3 

13 

1 3 

1 3 

1 3 

1. 6 

13 

1 2 

0 9 

0 8 

1 0 

1 . 1 

1 2 

BUNSHINI X 

73 

71 

63 

64 

60 

31 

36 

37 

30 

60 

77 

73 

39 

TOT RADIATION 

486 

303 

496 

302 

474 

431 

379 

393 

443 

469 

301 

474 

462 

EVAPOTRANSP 

97 

107 

122 

114 

110 

99 

94 

100 

96 

103 

96 

91 

1229 


TYPE OF GROWING SEASON NORMAL CROWING SEASON (WITH DRY PERIOD) 
DRY DAYS 40 INTERM DAYS 9B WET DAYS 227 


SEASON NR 1 

SEASON BEOINS ON 2 JAN 

BEGIN HUMID ON 20 MAR 

HUMID PERIOD 1228 DAYS) ENDS ON 2 NOV 
END OF SEASON ON 23 NOV 
TOTAL LENCTH OF SEASON IS 290 DAYS 


Copyrighted material 


I 


COUNTRY ETHIOPIA * STATION HACERE 3ELAM « NUMBER 63302 






« LATITUDE 

6 28 

• LONO 1 TUDE 

38 31 

• 

ELEVATION 

2840 

MET 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

33 

98 

88 

134 

131 

109 

124 

119 

113 

148 

ttt 

21 

1228 

TEMP AVERAGE 

13 9 

13 2 

13 4 

13 4 

13 2 

ua 

11 3 

10 8 

11 7 

12 2 

12 2 

12 4 

12 3 

TEMP MEAN MAI 

20 0 

18. 3 

18 3 

18 O 

17. 3 

13. ü 

14 B 

13. 0 

13 8 

16 3 

16 8 

17 8 

17. 1 

TEMP MEAN MIN 

7 7 

8 1 

0 4 

8 6 

8 8 

7 B 

7 7 

6 6 

7. 3 

7 B 

7 3 

6 9 

7 8 

TEMP MEAN DAY 

16 1 

13 0 

13 1 

13 1 

14 7 

13. 2 

12 3 

12 3 

13 1 

13 7 

ta e 

14 3 

14 1 

TEMP MN NIGHT 

11 7 

11 4 

116 

11 B 

11. 6 

10. 3 

9 9 

9 2 

10 1 

10 3 

10 4 

10 3 

10 7 

VAPOUR PRESS 

9 8 

9 1 

to 0 

it s 

11. 7 

11. 1 

10 7 

10 0 

11. 1 

10 1 

9 9 

8 3 

10 3 

WIND SPEED 2M 

1 3 

1. 3 

1 3 

1 3 

l 3 

1. 6 

1 3 

1 2 

0 9 

0 8 

1 0 

1. 1 

1 2 

SUNSHINE X 

74 

71 

63 

63 

60 

32 

36 

42 

31 

61 

78 

74 

60 

TOT RADIATION 

483 

303 

496 

499 

474 

434 

379 

411 

449 

473 

304 

471 

464 

EVAP0TRAN8P 

92 

87 

102 

93 

92 

81 

78 

82 

82 

88 

82 

83 

1044 


TYPE OF ©MOWING SEASON NORMAL CROW INC SEASON (WITH DRY PERIOD) 
DRY DAYS 39 INTERN DAYS : 63 WET DAYS : 261 


SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 9 -JAN 

BEGIN HUMID ON 1 FEB 

HUMID PERIOD < 26 DAYS) ENDS ON 28 FEB 
BEOIN HUMID ON 29 MAR 

HUMID PERIOD <233 DAYS) ENDS ON 18 NOV 
END OF SEASON ON 1 DEC 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 327 DAYS 

COUNTRY : ETHIOPIA • STATION : DILA » NUMBER 63303 

• LATITUDE 6 25 * LONQITVOE 38.18 ♦ ELEVATION : 1670 MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

UUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

33 

48 

99 

174 

130 

103 

129 

102 

167 

138 

63 

21 

1233 

TEMP AVERAGE 

20. 8 

21 3 

ai a 

21 1 

20 0 

19 3 

7 

19 3 

19 3 

1R 4 

19 3 

19 7 

20 1 

TEW MEAN MAX 

29 3 

30. 7 

30 9 

28 6 

27 3 

26 7 

23 8 

23 7 

26 2 

26 1 

27 2 

28 4 

27 8 

TEMP MEAN MIN 

12. 0 

11. B 

12 7 

13 3 

12 7 

12. 3 

13 3 

12 8 

12 7 

12 7 

11 3 

lO 9 

12 4 

TEMP MEAN DAY 

23 9 

24 7 

23 1 

23 8 

22 6 

22 1 

21 9 

21 6 

21. 9 

21 8 

22 1 

22 B 

22 e 

TEMP MN NIGHT 

17 7 

18 0 

IB 6 

18 4 

17. 4 

16. 9 

17 4 

16 8 

16 9 

16 8 

16 2 

16 3 

17 3 

VAPOUR PRESS 

13 2 

13. 2 

17 0 

18 8 

ie o 

10 1 

18 4 

17. 2 

18 4 

16 0 

13 7 

13 3 

16 8 

WIND SPEED 2M 

1 3 

l 3 

1 3 

1 3 

1 3 

! 6 

1 3 

1. 2 

0 9 

0 8 

10 

1 . 1 

1.2 

SUNSHINE X 

76 

71 

63 

63 

60 

33 

36 

39 

30 

61 

77 

74 

60 

TOT RADIATION 

490 

503 

496 

499 

474 

445 

379 

400 

443 

473 

301 

472 

464 

i v a ' ITHRMBP 

121 

119 

138 

121 

114 

104 

97 

102 

101 

108 

103 

111 

1341 


TYPE OF GROWING SEASON NORMAL GROWING SEASON (WITH DRY PERIOD) 
DRY DAYS 98 INTERN DAYS 82 WET DAYS 183 


SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 26 FEB 

BEOIN HUMID ON 29 MAR 

HUMID PERIOD ( 73 DAYS» ENDS ON 9 UUN E 
BEOIN HUMID ON 23 JUNE 

HUMID PERIOD ( 41 DAYS) ENOS ON 2 AUG 
BEGIN HUMID ON 20 AUG. 

HUMID PERIOD < 74 DAYS) ENDS ON l NOV 
END OF SEASON ON 20 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 260 DAYS 


Copyrighted material 




COUNTRY ETHIOPIA 


• STATION : Ml CRAB ABAVA 

• 

NUMBER 63308 







• LATITUDE: 

6 20 

* long i ruoc 

37 

30 • 

ELEVATION 1290 

MET 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

AJL 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

12 

9 

49 

103 

116 

127 

134 

149 

101 

72 

34 

0 

948 

TEMP AWERAOE 

24 6 

23 3 

23. B 

23 3 

24 3 

24 3 

23 4 

22 7 

23 3 

23. 8 

23 4 

23 4 

24 2 

TEMP MEAN MAX 

33 0 

33 0 

34 2 

32 9 

31 1 

30 0 

28 9 

28 6 

29 4 

30 6 

30 3 

31 2 

31 2 

TEMP MEAN MIN 

16 1 

17 6 

17 3 

18 0 

17 8 

17 7 

17 0 

16 8 

17. 1 

16 9 

16 4 

13 6 

17. 1 

TEMP MEAN DAY 

27 6 

28 1 

28 8 

28 1 

26 8 

26. 6 

23 3 

24 8 

23 4 

26 2 

23 8 

26 2 

26 7 

TEMP MN NIGHT 

21 6 

22 6 

22 ■ 

22 8 

22 1 

21 9 

21 3 

20 3 

20 9 

21 1 

20 7 

20. 4 

21 6 

VAPOUR PRESS. 

14 8 

16 1 

17 9 

20 2 

20 6 

19. 1 

17 8 

16 3 

17 7 

18 0 

16 4 

13 8 

17 4 

WIND SPEED 2M 

1 . 1 

1 2 

2 1 

1 5 

1 3 

1. 2 

1 1 

1.2 

1 0 

1 1 

0 9 

0 8 

1 2 

SUNSHINE X 

§9 

79 

61 

63 

39 

37 

42 

33 

44 

64 

70 

SI 

61 

TOT RADIATION 

521 

318 

4B9 

499 

470 

432 

400 

37S 

423 

404 

303 

493 

469 

EVAPOTRANSP 

139 

134 

176 

146 

134 

123 

117 

117 

11B 

131 

119 

120 

1376 

TYPE OF GROWING 

SEASON 

NORMAL GROWING SEASON (WITH DRY 

PERIOD) 







DRY DAYS 140 

INTERN DAYS 143 WET 

DAYS 

82 








SEASON NR t 














SEASON BECINS ON 31 MAR 












BEGIN 

HUMID 1 

□N 1 3 UUNE 











HIR1ID 

PERIOD 

< 83 

DAYS) ENDS ON 

3 SEP 









END OF SEASON ON 11 NOV 












TOTAL LENOTM OF 

SEASON 

18 

13 DAYS 












COUNTRY : ETHIOPIA 


• STATION FELEOE 6CWAY 

• 

NUMBER 63512 







♦ LATITUDE 

6. 18 

• LONOITUDE 

36 

32 • 

ELEVATION 1360 MET 


VAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

AA. 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DCC 

YEAR 

PRECIPITATION 

49 

63 

119 

187 

203 

160 

218 

130 

167 

194 

149 

20 

1691 

TEMP AVERAGE 

24 3 

24 6 

24 6 

23. 0 

22. 1 

21. 8 

21 6 

21 4 

21 9 

21 9 

24 1 

23 1 

22 9 

TEMP MEAN MAX 

30 6 

30 0 

30 0 

28 4 

27 3 

26 3 

26 2 

23. 9 

27 O 

27 2 

28 4 

29 3 

28 2 

TEMP MEAN MIN 

19 0 

18 3 

IB 4 

17 6 

16. 9 

17 2 

16 9 

14 8 

16 8 

16. 3 

19 8 

16 B 

17 3 

TEMP MEAN DAY 

26 6 

26 8 

26 8 

24 9 

24 0 

23 4 

23 2 

23 0 

23 7 

23 8 

23 6 

23 3 

24 8 

TEMP PN NIGHT 

22 1 

22 4 

22 4 

21 1 

20 2 

20 1 

19 8 

19 6 

20 0 

19 B 

22 3 

20 6 

20 9 

VAPOUR PRESS 

18 2 

19 3 

21 0 

20 2 

20 2 

19. 8 

16 0 

13 0 

16 3 

20 3 

17 1 

18 9 

18 6 

WIND SPEED 2M 

1. 1 

1 2 

2 1 

1 3 

1 3 

1 2 

1 1 

l 2 

1 0 

1 1 

0 9 

0 8 

12 

SUNSHINE X 

71 

72 

31 

60 

42 

43 

42 

29 

44 

38 

73 

80 

33 

TOT RADIATION 

474 

307 

431 

487 

408 

401 

400 

363 

423 

463 

488 

492 

446 

EVAPOTRANSP 

123 

122 

140 

123 

MO 

102 

Ml 

113 

113 

113 

117 

113 

1402 


TYPE OF CROWING SEASON NORMAL CROWING SEASON «WITH DRY PERIOD) 
DRY DAYS 71 INTERN DAYS 40 WET DAYS 244 


SEASON NR J 

SEASON BEGINS ON II FEB 

BEGIN HUMID ON 25 MAR 

HUMID PERIOD C247 DAYS) ENDS ON 26 NOV 
END OF SEASON ON 2 DCC 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 293 DAYS 


C 


Irighted material 


COUNTRY ETHIOPIA 


• STATION CHENCHA • NUMBER 63314 

♦ LATITUDE 6. 13 • LONGITUDE : 3737 * ELEVATION 3580 HET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

47 

99 

130 

260 

178 

121 

124 

130 

133 

199 

43 

47 

1371 

TEMP AVERAGE 

13 7 

16 2 

16 1 

14 7 

14 6 

13 9 

13 l 

12. 9 

14 2 

14. 7 

13 3 

13. 7 

i4. e 

TEMP MEAN MAX 

23 1 

22 8 

22 2 

20 5 

20 2 

t0 9 

17 7 

17. 3 

19 3 

20 4 

21 8 

23 0 

20 6 

TEMP MEAN MIN 

a 3 

9 6 

9 9 

a a 

9 0 

8 9 

8 4 

8 2 

8 8 

9 O 

8 8 

0 3 

9. 9 

TEMP MEAN DAY 

te 4 

18 6 

18 3 

16. B 

16. 6 

13- 7 

14 7 

14 3 

16 1 

16 7 

17 6 

18 3 

16 8 

TEMP MN NIGHT 

13 1 

13. 9 

13 9 

12 6 

12 6 

12 1 

11 3 

11. 1 

12 1 

12 3 

12 8 

12. B 

12 6 

VAPOUR PRESS 

11 1 

11 0 

11. 9 

12. 3 

12 8 

12 7 

12 1 

11. 4 

13. 1 

11 9 

12 2 

10 3 

11 9 

WIND SPEED 2M 

1. 1 

1 2 

a. i 

1. 3 

1 3 

1 2 

1 1 

! 3 

1 0 

1 1 

0 9 

o. e 

1 2 

SUNSHINE X 

92 

78 

59 

63 

39 

37 

37 

34 

44 

64 

7B 

03 

61 

TOT RADIATION 

311 

529 

481 

49S 

470 

431 

382 

381 

423 

483 

303 

309 

468 

EVAPQTRAN5P 

99 

9B 

116 

99 

93 

83 

81 

84 

86 

97 

90 

92 

1122 


TYPE OP GROWING SEASON NORMAL GROW I NO SEASON (WITH DRV PER 1 00) 
DRY DAYS 69 INTERM DAYS 46 WET DAYS 250 


SEASON NR I 

SEASON BEO INS ON 20 JAN 

BEGIN HUMID ON 12 FEB 

HUMID PERIOD ( 17 DAYS) ENDS ON 29 FEB 
BEGIN HUMID ON 13 MAR 

HUMID PERIOD (235 DAYS) ENDS ON 2 NOV 
END OP SEASON ON 12 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEABQN IS 2^7 DAYS 


COUNTRY ETHIOPIA • STATION YIRGA C)€FE • NUMBER 63516 






• LATITUDE 

6. 14 

• LONGITUDE 

38 

13 * 

ELEVATION 

1 : 1923 

MET. 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

30 

100 

137 

241 

286 

120 

93 

107 

223 

306 

123 

7 

1797 

TEMP AVERAGE 

17 0 

18 1 

IB 9 

18 3 

17 7 

17 7 

17 6 

1 7 6 

17. 4 

17. 3 

16 8 

16. 2 

17 6 

TEMP MEAN MAX 

26. 6 

26 3 

26 9 

23 2 

24. 1 

23. 6 

23 3 

23 3 

23 4 

23. 1 

24 7 

26 1 

24 7 

TEMP MEAN MIN 

7 3 

9 8 

10 9 

11 3 

11 2 

11 8 

118 

11 9 

U 3 

ftl 4 

8 9 

6 3 

10 3 

TEMP MEAN DAV 

20 4 

21 0 

21 8 

20 8 

20 0 

19 8 

19 6 

19. 6 

19 3 

19 3 

19. 6 

19 7 

20 1 

TEMP MN NIGHT 

13 6 

13. 2 

16 1 

13. 8 

13 3 

13 6 

13 4 

15. 3 

15. 1 

13.0 

13 8 

12 4 

14 9 

VAPOUR PRESS 

12 0 

12 3 

14 2 

13 8 

13 6 

16 2 

16. 1 

13. 3 

16 1 

14 0 

13 4 

10 7 

14 3 

WIND SPEED 2M 

1 3 

1 3 

1. 7 

l 3 

l 3 

1 8 

1 4 

1 4 

1. O 

0 9 

1 . 1 

1 3 

1 4 

SUNSHINE Z 

76 

71 

63 

63 

60 

33 

36 

39 

50 

61 

77 

74 

60 

TOT RADIATION 

491 

304 

497 

498 

474 

444 

37B 

400 

443 

474 

302 

472 

464 

CrVAPOTRANSP 

111 

111 

128 

111 

106 

97 

92 

97 

96 

101 

9B 

103 

1251 


TYPE OF GROWING SEASON NORMAL GROWING SEASON (WITH DRV PERIOD) 
DRY DAYS 30 INTERM DAYS : B4 WET DAYS 231 


SEASON NR l 

SEASON BEGINS ON 19 JAN 

BEGIN HUMID ON 23 FFB 

HUMID PERIOD < 2 DAYS) ENDS DN 26 FEB 

BEGIN HUMID ON 13 MAR. 

HUMID PERIOD <103 DAYS) ENDS ON 23 JUNE 
BEGIN HUMID ON 30 JUNE 

HUMID PERIOD < 30 DAYS) ENDS ON 29 JULY 
BEGIN HUMID ON 13 AUG 
HUMID PERIOD MOO DAYS) ENDS ON 20 NOV 
END OF SEASON ON 30 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 316 DAYS 


Copyrighted material 



63318 


COUNTRY ETHIOPIA ♦ STATION BW-KI • NUMBER 






• LAT I TUDC 

6 11 

• LONO I TUDE 

36 

32 ♦ 

ELEVATION 

2600 

MET 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

43 

46 

191 

233 

220 

139 

137 

172 

1B3 

220 

149 

114 

1887 

TEMP AVERAGE 

16 0 

16 2 

16 4 

13 6 

13 0 

13 6 

12 6 

13 1 

13 9 

14 3 

14 9 

15 2 

14 7 

TEMP MEAN M*. 

20 4 

21 3 

21 3 

19 6 

10 4 

16 6 

13 1 

13 9 

17 1 

17 9 

19 0 

19 2 

IB 3 

TEM B MEAN MIN 

11. 3 

Il 1 

11 3 

11 6 

11 6 

10 3 

10 1 

10 3 

10 6 

10 6 

10 7 

11 1 

10 9 

TEMP MEAN DAY 

17 6 

IB 0 

IB 2 

17. 0 

16 2 

14. 6 

13 3 

14 1 

13 0 

13 6 

16 3 

16 6 

16 1 

TEMP MN NIGHT 

14. 4 

14 4 

14 7 

14 2 

13 8 

12 4 

11 7 

12 1 

12 6 

12 9 

13 3 

13. 6 

13 3 

VAPOUR PRESS 

10 9 

11 6 

12 7 

12 B 

13 0 

11 B 

9 0 

0 9 

9. B 

12. 7 

9. 7 

11. 6 

112 

WIND SPEED 2M 

1 1 

1 2 

2 1 

l 3 

1 3 

ft. 2 

1 1 

1 2 

1. 0 

1 1 

0 9 

0 8 

1 2 

SUNSHINE X 

69 

72 

31 

62 

42 

43 

42 

26 

44 

38 

73 

73 

34 

TOT RADIATION 

467 

307 

431 

493 

406 

401 

400 

331 

423 

463 

4BB 

476 

444 

EVAPOTRANSP 

94 

94 

110 

102 

92 

83 

B8 

91 

92 

92 

90 

86 | 

1114 


TYPE OF GROWING SEASON NORMAL GROWING SEASON (WITH DRV PER 100» 
DRY DAYS 37 INTERN DAYS 24 WET DAYS 304 


SEASON NR l 

SEASON BEGINS ON 16 FEB 

BEGIN HUMID ON 2B FEB 

HUMID PERIOD <303 DAYS) ENDS ON 29 DEC 
END OF SEASON ON 10 JAN 
TOTAL. LENGTH OP SEASON IS 32? DAY* 


COUNTRY ETHIOPIA 


STATION ARB AH INCH 


• NUMBER 63320 


PRECIPITATION 
TEMP AVERAGE 
TEMP MEAN MAX 
TEMP MEAN MIN 
TEMP MEAN DAY 
TEMP MN NIGHT 
VAPOUR PRESS 
WIND SPEED 2M 
SUNSHINE X 
TOT RADIATION 
EVAPDTRANBP 


DRY DAYS 


SEASON NR 




♦ LATITUDE 

6. 03 

• LONGITUDE 

37 

3B • 

ELEVATION 1290 MET 

JAN FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JW. 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

32 20 

72 

121 

129 

38 

30 

31 

B8 

104 

31 

13 


7B9 

21 2 21 4 

22 0 

21 3 

20 6 

20 3 

20 0 

20 3 

21 1 

20 B 

20. 4 

20 4 


20 8 

30 7 31. 7 

31 3 

30 3 

28 6 

20 3 

27 3 

28. 1 

29 1 

29 3 

29 B 

30 7 

29 7 

11 7 11 0 

12 3 

12 4 

12 6 

12. 2 

12 3 

12 4 

13 1 

12 3 

11 0 

10 1 


12 0 

24 6 23 t 

23 4 

24 7 

23 3 

23 1 

22 7 

23. 1 

24 0 

23 8 

23 7 

24 1 


24. 0 

17 9 17 7 

18 7 

18 2 

17 7 

17 3 

17 2 

17 3 

IB 1 

17 6 

16 B 

16 4 


17. 6 

12 1 12 7 

14 3 

13 9 

16. 3 

13- 0 

14 3 

14 0 

13 3 

13 0 

13 7 

113 


14 2 

1.1 12 

2 1 

1 3 

1 3 

1 . 2 

1 l 

1. 2 

1 0 

l 1 

0 9 

0 8 


1 2 

77 74 

63 

62 

61 

30 

37 

42 

33 

64 

73 

79 


61 

493 313 

497 

493 

477 

426 

3B2 

411 

437 

4B3 

493 

490 


468 

123 123 

160 

133 

123 

114 

110 

121 

119 

126 

113 

111 


1400 

SEASON NORMAL GROWING SEASON «WITH DRY 

PERIOD) 








INTERM DAYS 131 

WET 

DAYS 

29 









H 21 MAR 













HUMID ON 23 APR 












PERIOD C 30 DAYS» ENDS ON 

24 MAY 










N 14 JUNE 













SEASON IS B6 

DAYS 












N 28 AUG 













N 11 NOV 













SEASON IS 76 

DAYS 









Cop 

y 

right» 


COUNTRY ETHIOPIA 


• STATION AD CCA (KIBREMENGIST) • MURDER 6352? 

* LATITUDE 9. 3D • LONGITUDE 39 03 • ELEVATION 2170 MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

UUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

20 

30 

87 

224 

116 

43 

35 

30 

72 

160 

07 

34 

958 

TEMP AVERAGE 

19 1 

19 2 

19 9 

20 3 

20 l 

19 3 

18 4 

18 5 

19 7 

19 4 

18 3 

18. 1 

19 2 

TEr*> MEAN MAX 

20 4 

29 4 

29 0 

27 3 

26 1 

24 9 

23 3 

23. 6 

23 7 

25 8 

26 2 

26 0 

26 3 

TEMP MEAN MIN 

9 B 

B 9 

10 7 

13 2 

14 1 

13. 6 

13 4 

13 4 

13 6 

12 9 

10 4 

10 1 

12 0 

TEMP MEAN DAY 

22 3 

22 9 

23 2 

22. B 

22 3 

21 3 

20 l 

20 3 

21 8 

21 6 

21 1 

20 9 

21 7 

TEMP HN NIGHT 

13 9 

13 6 

16 6 

1 ' ' 

17 9 

17 2 

16 3 

16. 6 

17 4 

16 9 

13. 3 

19 0 

16 3 

VAPOUR PRESS 

17. 3 

13 B 

17 4 

19 0 

19 1 

IB 6 

18 2 

17 7 

10 1 

18 2 

16 2 

17 6 

17 B 

WIND SPEED 2W 

l l 

! 2 

2 t 

1 3 

1 3 

1 2 

1 1 

t 2 

10 

1 1 

0 9 

0 8 

1 2 

SUNSHINE X 

70 

66 

60 

33 

33 

46 

3B 

47 

30 

48 

64 

70 

39 

TOT RADIATION 

474 

4B8 

466 

467 

446 

417 

364 

428 

443 

428 

460 

463 

448 

EVAPOTRANSP 

104 

103 

130 

113 

106 

94 

90 

99 

104 

102 

96 

92 

1233 


TYPE OF CROWING SEASON NORMAL GROWING SEASON «WITH DRV PERIOD) 
DRY DAVE 139 INTERN DAYS 111 WET DAYS 93 


SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 9 MAR 

BEGIN HUMID ON 2B MAR 

HUMID PERIOD < 33 DAYS > ENDS ON 19 MAY 
END OF SEASON ON 10 JUTC 
TOTAL LENQTH OF SEASON IS 94 DAYS 
SEASON NR 2 

SEASON BEGINS ON 15 AUG 

BEGIN HUMID ON 28 SEP 

HUMID PERIOD « 44 DAYS) ENDS ON 10 NOV 
END OF SEASON ON 6 0€C 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 114 DAYS 

COUNTRY ETHIOPIA ♦ STATION BAKO JINHA • NUMBER 43324 

• LATITUDE 9 30 • LONGITUDE : 34 3B ♦ ELEVATION 1430 MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

AL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

29 

30 

77 

196 

177 

111 

113 

139 

128 

161 

107 

21 

1311 

TEMP AVERAGE 

22 0 

22 7 

23 2 

21 7 

20 9 

20 2 

19 8 

20 0 

20 4 

21 0 

20 6 

21 3 

21. 2 

TEMP MEAN MAX 

29 7 

30 0 

29 8 

26 6 

29 3 

24 7 

24 3 

24. 7 

23 4 

26 O 

26. 9 

29 0 

26 9 

TEMP MEAN MIN 

14 2 

13 3 

16 6 

16 6 

16. 2 

13. 6 

13 3 

13 3 

19 4 

13 9 

14 2 

13. 6 

13 4 

TEMP MEAN DAY 

24 B 

23 3 

23 6 

23. 3 

22. 9 

21. 8 

21 4 

21 7 

22 2 

22 7 

22 B 

24 0 

23 2 

TEMP HN NIGHT 

19 2 

20 1 

20 9 

19 9 

19 2 

10 3 

10 1 

18. 2 

18 3 

19 0 

18 1 

18 4 

19 0 

VAPOUR PRESS 

13 9 

17 4 

19 3 

18 7 

18 0 

IB 0 

14 3 

13 B 

14 9 

19 4 

13. B 

17 0 

16 B 

WIND SPEED 2M 

1. 1 

1 2 

2 1 

1 5 

1 3 

1 2 

1 l 

l 2 

! O 

1. 1 

0. 9 

0 8 

1. 2 

SUNSHIhC X 

71 

74 

31 

63 

46 

48 

37 

28 

44 

37 

70 

73 

33 

TOT RADIATION 

478 

317 

432 

497 

420 

417 

380 

338 

423 

461 

48 1 

480 

447 

EVAPOTRANSP 

121 

119 

138 

121 

107 

99 

104 

108 

108 

110 

108 

109 

1352 


TYPE OF CROWING SEASON NORMAL GROWING SEASON <WITH DRV PERIOD) 
DRY DAYS : 103 INTERN DAYS 32 WET DAYS 230 


SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 14 MAR 

BEGIN HUMID ON 30 MAR 

HUMID PERIOD <231 DAYS) ENDS ON 15 NOV 
ENO OF SEASON ON 1 DEC 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 263 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY ETHIOPIA * STATION HAGERE MARIAM • NUMBEP 63326 

• LATITUDE: 5 30 • LONCITuOC 38 13 ■ ELEVATION 2000 MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

26 

47 

03 

l BO 

167 

67 

62 

33 

74 

140 

*1 

28 

973 

TEMP AVCRAQE 

14 4 

20 1 

17 3 

19 3 

IB 7 

19 0 

17 8 

16 4 

IB * 

18 8 

18 1 

14 2 

18 6 

TEMP MEAN MA* 

28 7 

28 8 

23 3 

26 4 

29 4 

26 3 

24 3 

21 3 

23 7 

23 7 

23 * 

27 9 

23 8 

TEMP MEAN MIN 

10 1 

11 * 

It, 7 

12 3 

11 4 

113 

11 0 

11 3 

11 0 

11 B 

10 8 

10 4 

11.3 

TEMP MEAN DAY 

22 8 

23 2 

19 6 

22 0 

21 1 

21. 7 

20 2 

18 2 

21 0 

21 2 

20 7 

22 3 

21 2 

TEMP MN NICHT 

16 1 

17 l 

13 3 

17 0 

16 2 

16 3 

13 3 

14 6 

13 6 

16 1 

13, 3 

13 8 

15 9 

VAPOUR PRESS 

10 8 

11 8 

10 8 

14 0 

14 4 

13. a 

12 6 

11 0 

13 1 

13 2 

It 8 

10 7 

12 3 

WIND SPEED 2M 

1 1 

1 2 

2. 1 

1 3 

1 3 

1. 2 

1 1 

1 2 

1. 0 

l 1 

0. 9 

0 8 

1. 2 

SUNSHINE 7. 

76 

72 

63 

63 

33 

37 

39 

39 

32 

37 

70 

73 

39 

TOT RADIATION 

496 

311 

498 

497 

446 

440 

307 

398 

433 

*61 

4B2 

*01 

*63 

EVAP0TRAN8P 

lie 

117 

123 

122 

ill 

108 

102 

101 

109 

113 

103 

107 

1336 


TYPE OF QROUINO SEASON NORMAL GROW I NO SEASON (WITH DRY PERIOD» 
DRY DAYS 123 INTERM DAYS 1*8 WET DAYS 9* 

SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 6 MAR 

BEGIN HUMID ON 30 MAR 

HUMID PERIOD ( 6* DAYS) ENDS ON 1 JUNE 
END OF SEASON ON 23 JUNE 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 110 DAYS 
SEASON NR 2 

SEASON BEGINS ON 28 JUNE 

BEGIN ►ARIID ON 29 SEP 

HUMID PERIOD l 32 DAYS) ENDS ON 30 OCT 
END OF SEASON ON 8 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 134 DAYS 


COUNTRY : ETHIOPIA • STATION G I DOLE 

♦ LATITUDE 3 37 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

sRJN 

PRECIPITATION 

32 

70 

129 

171 

122 

9* 

TEMP AVERAGE 

16 * 

17 2 

17 7 

17 3 

17 8 

13 4 

TEMP rCAN MAX 

2* 3 

23 1 

2* 8 

23 * 

22. 9 

21 7 

TEMP rCAN MIN 

8 3 

9 2 

10 3 

11 2 

12 7 

4 0 

TEMP MEAN DAY 

14 3 

20 0 

20 2 

19 3 

19 6 

17 6 

TEMP MN NIGHT 

13. 6 

l* * 

19. 1 

13 1 

16. 0 

13. 0 

VAPOUR PRESS 

10 1 

11 2 

12 3 

13 2 

l* 7 

12 2 

WIND SPEED 2M 

1. 1 

1 2 

2 1 

1 3 

1 3 

1 2 

SUNSHINE X 

BO 

78 

31 

63 

30 

62 

TOT RADIATION 

310 

332 

*32 

497 

*33 

*66 

EVAP0TRAN8P 

103 

106 

127 

111 

102 

9* 


• NUMBER 6332S 


♦ LONG I TUOE 

37 

29 • 

ELEVATION 

233 

0 PCT 

JJL 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 


YEAR 

73 

10* 

42 

163 

7* 

47 


1171 

13 * 

13 8 

16 8 

16 9 

16. B 

16 4 


16. 7 

20 a 

21 3 

22 8 

22 8 

23 2 

23 3 


23 1 

4 9 

10 1 

10 8 

10 9 

10 * 

9 2 


10 2 

17 3 

17. B 

18 9 

19 0 

19 1 

18 9 


18 4 

13 3 

13 7 

1* 3 

1* 6 

1* * 

13 6 


14 3 

10 8 

10. 6 

11 9 

13 3 

10 9 

10 B 


ii e 

1 1 

1 2 

1 O 

1 1 

0 4 

0 0 


1 2 

42 

3* 

30 

38 

73 

80 


60 

397 

3B0 

4*3 

*63 

*92 

49B 


464 

4* 

44 

101 

102 

47 

93 


1233 


TYPE OF OROWINO SEASON NORMAL GROWING SEASON «WITH DRY PERIOD) 
DRY DAYS 30 INTERM DAYS 133 WET DAYS 160 
SEASON NR l 

SEASON BEGINS ON 2 FEB 

8E0IN HUMID ON 13 MAR 


HUMID 

PERIOD 

( 

93 DAYS) 

ENDS 

ON 

13 

JJNE 

BECIN 

HUMID ON 

2 AUO 





►**110 

PERIOD 

( 

29 DAYS) 

ENDS 

ON 

30 

AUG 

BEGIN 

z 

0 

a 

1 

2* SEP 





HUMID 

PERIOD 

( 

41 OAYS) 

ENDS 

ON 

3 

NOV 


END OF SEASON ON 14 DEC 

TOTAL LENGTH OF SEASON IS 316 DAYS 


Copyrighted material 


COUNTRY ETHIOPIA • 9TATION BURJI • NUMBER 69930 

• LATITUDE. 9.24 • LONG I TüO€ 37 96 • ELEVATION I960 MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

-A/N 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

precipitation 

41 

36 

100 

176 

137 

92 

43 

37 

69 

133 

84 

31 

961 

TEMP AVERAGE 

22 3 

23 9 

22 B 

20 3 

19 l 

18 3 

18 3 

IS 3 

19 7 

20 6 

21 4 

20 3 

20 9 

TEMP MEAN MAI 

30 8 

33 3 

32 2 

26 9 

24 3 

24 3 

24 1 

24 3 

26 6 

27 4 

29 4 

20 0 

27 7 

TEMP MEAN MIN 

13 7 

14 9 

13 4 

14 1 

13 6 

12. 4 

12 3 

12 6 

12 7 

13. 7 

13. 4 

12 9 

13 3 

TEMP MEAN DAY 

29 3 

27 3 

26 2 

22 8 

21 0 

20. 6 

20 4 

20 3 

22 1 

23 0 

24 3 

23 1 

39. 1 

TEMP MN NIOHT 

19 3 

20 6 

19 3 

10 2 

17 1 

16. 2 

16 2 

16 3 

17 0 

18 0 

18 4 

17 6 

17 9 

VAPOUR PRESS 

12 9 

14. 0 

19 0 

14 9 

14 0 

13 4 

13 0 

12 6 

14. 2 

14. B 

14 3 

116 

13 9 

WIND SPEED 2M 

1 1 

1 2 

2 1 

1 3 

1 3 

1. 2 

1 1 

1 2 

1 . 0 

1 . 1 

0 9 

0 8 

1 2 

SUNSHINE X 

00 

77 

97 

63 

46 

97 

42 

36 

44 

34 

70 

79 

38 

TOT RADIATION 

310 

929 

479 

497 

420 

447 

397 

□87 

423 

430 

403 

482 

438 

EVAP0TRAN6P 

iav 

131 

160 

123 

107 

103 

101 

106 

109 

117 

114 

110 

1410 


TYPE OF CROWING SEASON NORMAL ««OWING SEASON (WITH DRY PERIOD) 

DRY DAYS 109 INTERM DAYS 87 WET DAYS 93 

SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON B MAR 

BEGIN HUMID ON 31 MAR 

HUMID PERIOD < 60 DAYS) ENDS ON 29 MAY 
END OP SEASON ON 13 JUNE 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 90 DAYS 
SEASON NR 2 

SEASON BEGINS ON 7 SEP 

BEGIN HUMID ON 29 SEP 

HUMID PERIOD < 39 DAYS) ENDS ON 2 NOV 
END OF SEASON ON 29 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 04 DAYS 

COUNTRY : ETHIOPIA ♦ STATION : NEOELE * NUMBER 63933 

• LATITUDE 9 17 • LONG 1 TUDE 39 43 ♦ ELEVATION 1444 MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

UUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION- 

16 

29 

46 

200 

174 

11 

0 

6 

41 

174 

49 

11 

763 

TEMP AVERAGE 

19 9 

20 7 

21. 0 

20 2 

19 3 

18 4 

18 0 

18 4 

19 1 

10 8 

17 7 

19 0 

19 2 

TEMP MEAN MAX 

28 0 

28 6 

28 9 

26 2 

24 3 

23 9 

23 2 

24 2 

23 3 

24 3 

23. 4 

26 7 

23. 3 

TEMP MEAN MIN 

11 8 

12. 6 

13 3 

14 2 

14 3 

13 3 

12 7 

12 3 

12 8 

13 2 

12. 0 

It 3 

12 9 

TEMP MEAN DAY 

22 8 

23. 6 

23. 7 

22 4 

21 1 

20. 2 

19 B 

20 4 

21 3 

20 7 

19 7 

21 7 

21 3 

TEMP MN NIGHT 

17 l 

17. 9 

18 3 

10 1 

17 3 

16. 3 

16. 0 

16 2 

16 7 

16 6 

19 9 

16 1 

16 9 

VAPOUR PRESS 

13 2 

19. 2 

14 9 

17 3 

17 7 

16 3 

19 7 

13 2 

13 2 

16. 3 

14 0 

19 4 

13 2 

MIND SPEED 2M 

1 2 

1 3 

1 3 

1 4 

1 0 

0. B 

0 9 

0 8 

0 9 

1. 3 

1 2 

1 2 

1 i 

SUNSHINE X 

74 

67 

62 

43 

40 

30 

42 

49 

32 

40 

39 

63 

34 

TOT «ABIAT10N 

490 

493 

494 

422 

397 

422 

397 

433 

433 

429 

443 

449 

443 

EVAPQTRANSP 

120 

120 

131 

106 

97 

91 

92 

ICO 

103 

102 

93 

10B 

1267 


TYPE OF CROWING SEASON NORMAL CROWING SEASON (WITH DRY PEkIOD) 
DRY DAYS 237 INTERM. DAYS 32 WET DAYS 96 
SEASON NR 1 
SEASON BEGINS ON 23 MAR 

BEGIN HUMID ON 30 MAR 

HUMID PERIOD I 63 DAYS ) ENDS ON 31 MAY 
END OF SEASON ON 4 JUNE 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 74 DAYS 
SEASON NR 2 

SEASON BEGINS ON 20 5EP 

BEGIN HUMID ON 29 SEP 

HUMID PERIOD i 39 DAYS) ENDS ON 2 NOV 
END OF SEASON QN 14 NOV 
TOTAL LENCTH OF SEASON IS 96 DAYS 


Copyrighted material 



COUNT» V ETHIOPIA 


* STATION AONSO (BEKMElE* 


NUMBER £>3330 


PRECIPITATION 
TEMP AVERAGE 
TEMP MEAN HA X 
TEMP HE AN MIN 
TEMP MEAN DAY 
TEMP HN NIOHT 
VAPOUR PRESS 
WIND SPEED 2M 
SUN3Hir« X 
TOT RADIATION 
EVAPOTRANSP 





• LAT I TUDC 

3. 13 

« LONG I TUOt 

37 

33 • 

I LEVAT IQN 1460 

MET 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

28 

34 

73 

127 

97 

20 

23 

21 

71 

113 

08 

1 

720 

24 0 

24 2 

23. 7 

21 9 

21 2 

21 0 

20 3 

18 7 

21. 4 

21. 4 

21 9 

23 3 

21 9 

29 9 

30 3 

29 9 

27 1 

23 3 

23 3 

24 8 

21 3 

26 3 

26 2 

27 2 

29 0 

26 9 

18 O 

18 1 

17 5 

16 7 

17 1 

16 6 

16 2 

14 1 

14 3 

16 3 

16 3 

17 6 

16. 9 

26 1 

26 4 

23 9 

23 8 

22. 7 

22 3 

22 0 

19 6 

23 2 

23 1 

23 8 

23 3 

23 7 

21 9 

22 1 

21. 3 

20 O 

19 7 

19. 4 

18 9 

17 7 

19 3 

19 3 

19 e 

21 1 

20 1 

14. 3 

13 1 

13 e 

19 4 

19 9 

19 1 

13 3 

12 7 

17 6 

1 9 4 

18 1 

17 4 

17. 0 

1 l 

1 2 

2 1 

1 3 

1 3 

1 2 

1 1 

1. 2 

|. 0 

1 1 

0 9 

0 8 

l 2 

76 

78 

34 

63 

46 

37 

42 

34 

30 

34 

67 


37 

497 

333 

464 

497 

419 

447 

397 

379 

443 

431 

473 

479 

436 

125 

125 

149 

121 

106 

104 

107 

106 

111 

111 

108 

113 

1386 


NORMAL GROWING SEASON (WITH DRV PERIOD) 
DAYS 103 WET DAYS SB 


8 APR 

34 DAYS) ENDS ON 


TYPE Of CROWING SEASON 
DRY DAYS 204 INTERM 
SEASON NR I 

SEASON BEGINS ON 17 MAR 
SCO IN HUMID ON 
HUMID PERIOD ( 

END OP SEASON CN 31 MAY 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 
SEASON NR 2 

SEASON BEGINS ON 4 SEP 

BECIN HUMID ON 8 OCT 

HUMID PERIOD C 26 DAYS) ENDS ON 2 NOV 
END OP SEASON CN 29 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 87 DAYS 


76 DAYS 


COUNTRY ETHIOPIA 


• STATION YA8EL0 


• 

NUMBER 63341 







• LATITUDE 

4 S3 

« LONGITUDE 

3B 

06 ♦ 

ELEVATION 

1740 

MET 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 


YEAR 

PRECIPITATION 

29 

30 

67 

133 

lOO 

47 

30 

27 

40 

90 

63 

66 


744 

TEMP AVERAGE 

20 6 

20 7 

20 3 

18 9 

18 3 

17 8 

17 1 

18 0 

14 l 

18 3 

18 7 

18 3 


18 9 

TEMP MEAN MA* 

27 1 

as 

27 7 

24 2 

23 2 

23 1 

22 0 

23 7 

23. 3 

23 9 

23 4 

23 B 


23 0 

TEMP MEAN MIN 

14 1 

12 9 

13 3 

13 6 

13 3 

12 3 

12 2 

12 3 

12 e 

ID 1 

12 0 

It 2 


12 8 

TEMP MEAN DAY 

22 9 

23 4 

23 1 

20 8 

20 0 

14 7 

18 9 

20 O 

21 3 

20 4 

21 1 

21 1 


21 1 

TEMP MN NIOHT 

18 3 

17 9 

17 9 

17 0 

16 3 

13. 9 

15 3 

13 4 

16 7 

16 3 

16 2 

15 7 


14 6 

vapour press 

11 6 

12 2 

13 0 

16 2 

16 6 

13. 7 

12 1 

12 2 

15 2 

16 2 

14 9 

13 0 


14 l 

WIND SPEED 2M 

1 2 

1 3 

1 3 

1 4 

10 

0 8 

0 9 

0 8 

0 9 

1 3 

1 2 

1 2 


1 1 

SUNSHINE X 

78 

74 

63 

62 

3B 

37 

42 

37 

33 

31 

66 

70 


57 

TOT RADIATION 

300 

321 

499 

492 

380 

444 

394 

389 

464 

441 

472 

470 


436 

EVAPOTRANSP 

118 

121 

132 

109 

93 

91 

93 

100 

106 

103 

103 

107 


1278 

TYRE OP CROWING 

9EAS0N 

NORMAL GROWING SEASON (WITH DRY 

PERIOD) 









INTERM DAYS 134 


DRY DAYS 181 
SEASON W l 

SEASON BEGINS ON 17 MAR 

BECIN HUMID ON 2 APR 
HUMID PER 1 00 < 51 DAV9J ENDS ON 
END OP SEASON ON 15 JUNE 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 91 DAY# 

SEASON NR 2 

SEASON BEGINS ON 27 SEP 

END OF SEASON ON 30 DEC 

TOTAL LENGTH OF SEASON IS 93 DAYS 


WET DAYS 


ofjyi rights 




material 


COUNTRY ETHIOPIA 


♦ STATION MEGA « NUMBER 63945 

• LATITVOC 4 05 • LONGITUDE 3B. 30 ♦ ELEVATION 2215 MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

34 

53 

70 

149 

103 

16 

22 

10 

It 

120 

74 

It 

672 

TEMP AVERAGE 

20 9 

19 6 

20 6 

19 7 

IB 2 

16 9 

16 3 

16 9 

17 9 

IB 3 

18 B 

20 4 

18 7 

TEMP MEAN MAX 

36 e 

26 7 

25 3 

23 7 

21. 6 

20 5 

19 7 

20 9 

22 9 

22 0 

22 8 

25 6 

23 2 

TEMP MEAN MIN 

15 0 

12 4 

15 9 

15 6 

14 B 

13 3 

12 6 

12 9 

12 9 

14 6 

14 e 

15 1 

14 2 

TEHF HE AN DAY 

23 0 

22 1 

22 3 

21 1 

19 4 

10 2 

17 5 

IB 3 

19 7 

19 6 

20 2 

22 2 

20 3 

TEMP MN NIGHT 

10 B 

17 0 

16 9 

18 2 

17 0 

15 6 

15 0 

15 4 

16 0 

16 9 

17 3 

IB 4 

17 0 

VAPOUR PRESS 

11 9 

11 4 

13 I 

17 0 

16 9 

14 » 

11 5 

114 

14 1 

16 0 

15. 0 

14 6 

13 9 

WINS SPEED 2M 

2. 5 

2 2 

2. 0 

1 7 

18 

2. 3 

2 5 

2 6 

2 9 

10 

1 7 

1 B 

2 1 

SUNSHINE 5t 

BO 

75 

6B 

60 

37 

5? 

47 

33 

64 

51 

66 

65 

SB 

TOT RADIATION 

51B 

527 

510 

4B4 

383 

442 

410 

373 

498 

442 

475 

456 

460 

EVAPOTRANSP 

135 

130 

136 

113 

97 

97 

109 

115 

117 

107 

106 

114 

1376 


TYPE OF CROWING SEASON NORMAL CROWING SEASON <WlTH DRY PERIOD) 

OR Y DAYS 330 INTERN DAYS 60 WET DAYS 75 

SEASON NR I 

SEASON DEO I NS ON 16 MAR 

BEGIN" HUMID ON t APR 

HUMID PERIOD I 50 DAYS) ENOS ON 20 MAY 
END OP SEASON O l JUNE 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 78 DAYS 
SEASON NR 3 

SEASON BEGINS ON 2* SEP 

BEGIN HUMID ON 6 OCT 

HUMID PERIOD < 37 DAYS) ENDS ON 1 NOV 
END OF SEASON ON 26 NOV 
TOTAL LENGTH QF SEASON !S 59 DAYS 

COUNTRY ETHIOPIA • STATION 0I0AM1 • NUMBER 63360 

« LATITUDE B 30 « LONGITUDE 34 35 • ELEVATION 3040 MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

UUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

D2 

9 

74 

56 

190 

381 

273 

142 

234 

198 

41 

4 

1494 

TEMP AVERAGE 

20 7 

20 9 

21 3 

21 0 

20 5 

19 2 

17 7 

19 7 

18 1 

19 3 

19 9 

19 e 

19 8 

TEMP MEAN MAX 

28 5 

29 1 

28 5 

2B 6 

20 B 

25 2 

22 4 

23 0 

23 0 

25 3 

26 2 

26 4 

26 3 

TEMP MEAN MIN 

12 B 

12 7 

14 0 

13 3 

12 1 

13 2 

13 0 

16 4 

13 2 

13. 2 

13. 6 

13 2 

13 4 

TEMP MEAN DAY 

23 5 

23 9 

23 9 

23. 7 

23 5 

21 4 

19 4 

20 9 

19 e 

21 4 

22 1 

22 1 

22 1 

TEMP PM NIGHT 

18 0 

18 1 

18 7 

18 3 

17 5 

17 0 

16 0 

IB 5 

16 2 

16. 9 

17 4 

17 2 

17 5 

VAPOUR PRESS 

14 2 

14 1 

15 2 

16. 4 

IB B 

18 2 

16 B 

19 3 

16 2 

16 8 

16 0 

14 3 

16 4 

WIND SPEED 2M 

1 5 

1 5 

1 3 

l 5 

S 5 

1 3 

1 3 

1 3 

1. 3 

1. 3 

1 3 

1 5 

l 4 

SUNSHINE X 

29 

29 

22 

61 

41 

37 

31 

15 

43 

5B 

63 

73 

41 

TOT RADIATION 

321 

345 

339 

494 

411 

386 

36R 

314 

418 

455 

441 

452 

395 

EVAPOTRANSP 

110 

110 

116 

129 

113 

94 

90 

B9 

97 

107 

100 

105 

1260 


TYPE OF OROWlNG SEASON NORMAL CROWING SEASON <WITH DRY PERIOD) 

DRY DAYS 103 1NTCRM DAYS 79 WFT OAYS 183 

SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 1 JAN 

END OF SEASON ON 30 JAN 

TOTAL LENGTH OF SEASON IS 30 DAYS 

SEASON NR 2 

SEASON BEGINS ON 2 MAS 

END OF SEASON ON 31 MAR 

TOTAL LENGTH OF SEASON IB 30 DAY6 

SEASON NR 3 

SEASON BEGINS ON 21 APR 

BEGIN HUMID ON 2 MAY 

HUMID PERIOD Î l 84 DAYS) ENDS ON i NOV 
END OF SEASON ON 11 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 305 DAYS 


Copyrighted material 




gam bid 
gambie 

Copyrighted material 



Copyrighted material 


I. 


COUNTRY CAHD1A ♦ STATION YUNDUH-AIRPORT • NUH0ER 61701 

• LATITUDE 13 21 • LONGITUDE -16 38 ♦ ELEVATION 26 NET 



JAN 

feb 

HAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

O 

0 

0 

0 

4 

72 

266 

484 

273 

92 

3 

1 

1199 

TEHP AVERAGE 

23 4 

24. 3 

25 5 

23 6 

23 4 

27 2 

26 7 

2b 3 

26 3 

26 8 

23 3 

23 7 

23 6 

TEMP HE AN HAX 

31 8 

32 9 

33 9 

32 7 

31 7 

31 7 

30 2 

29 7 

30 4 

31 3 

32 3 

31 2 

31 7 

TEHP HE AN HIN 

19 2 

15 2 

17 2 

18 3 

20 0 

22 7 

23 3 

22 9 

22 6 

22 1 

10 8 

16 1 

19 6 

TEHP HEAN DAY 

26 3 

27 3 

28 6 

28 2 

28 0 

28 8 

28 0 

27 3 

27 9 

28 3 

27. 9 

26 3 

27. 8 

TEHP HN NIGHT 

20 8 

21 1 

22 7 

23 2 

23 6 

23 6 

23 3 

23. 0 

23 0 

24 9 

22 0 

20 6 

23 4 

VAPOUR PRESS 

13 3 

14 0 

IS 3 

17 7 

21 4 

26 1 

28 3 

26 4 

29 1 

28 2 

21 6 

13 6 

21. 6 

WIND SPEED 2H 

2 0 

2 3 

2 6 

2 7 

2. 3 

I 9 

1 9 

1 B 

1 4 

1 1 

1 0 

l 7 

1 9 

SUNSHINE % 

78 

74 

00 

81 

76 

64 

30 

44 

31 

63 

74 

73 

67 

TOT RADIATION 

44V 

497 

343 

373 

336 

306 

432 

430 

444 

464 

448 

419 

481 

EVAPOTRANSP 

131 

162 

203 

190 

16B 

148 

133 

126 

122 

127 

114 

129 

1777 


TYRE OF ZONING SEASON NORMAL CROWING SEASON (WITH DRY PERIOD) 
DRY DAYS 238 INTERN OAYS 27 WET DAYS tOO 

SEASON NR : 1 

SEASON BEGINS ON 16 JUNE 

BEGIN HUH ID ON 29 JUNE 
HUHID PERIOD (101 DAYS) ENOS ON 7 OCT 
END OF SEASON ON 21 OCT 
TOTAL L.ENOTH OF SEASON IS 12B DAYS 


COUNTRY GAHBJA • STATION GEORGETOWN • NUMBER 61721 

• LATITUDE 13 32 • LONGITUDE -19 46 • ELEVATION 1 HET 



JAN 

FEB 

HAR 

APR 

HAY 

sAJN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

0 

1 

0 

1 

13 

103 

204 

279 

232 

08 

3 

1 

929 

TEHP AVERAGE 

23. 1 

27 3 

29 3 

30 8 

31 3 

30 0 

27 9 

27 2 

27 3 

28 3 

27. 3 

24 7 

28 1 

TEHP HEAN HAX 

34 8 

37 2 

39 2 

40 0 

39 3 

33 9 

32 3 

31 3 

32 0 

33. 7 

33 2 

33 9 

35 4 

TEHP HEAN HIN 

13 4 

17. 4 

19 3 

21 3 

23. 6 

24 1 

23 4 

23 1 

22 9 

22 0 

19 4 

13 6 

20 7 

TEHP MEAN DAY 

2B 6 

30 9 

32 9 

34 1 

34 4 

32 1 

29 4 

28 7 

29 I 

30 2 

30 1 

28 0 

30 f 

TEHP MN NIGHT 

21 9 

24 0 

23 9 

27 6 

28 7 

27 9 

26 2 

23 6 

23 7 

26. 1 

24 1 

21 0 

23 4 

VAPOUR PRESS 

11 3 

11 3 

13 3 

13 6 

19 3 

23 4 

28 7 

29 6 

29 7 

28 9 

21 7 

14 3 

20 a 

WIND SPEED 2H 

2 0 

18 

l 9 

1 0 

2 1 

2. 2 

1 9 

1 6 

1 3 

l 1 

1 2 

1.6 


MN8NXNI x 

70 

79 

69 

73 

71 

38 

34 

37 

34 

63 

67 

63 

64 

TOT RADIATION 

424 

496 

304 

343 

337 

403 

468 

479 

433 

436 

426 

308 

471 

EVAPOTRANSP 

167 

167 

210 

212 

224 

170 

147 

139 

130 

134 

130 

139 

1969 


TYPE OF GROWING SEASON NORMAL CROWING SEASON I WITH DRY PERIOD) 
DRY DAYS 233 INTERPI DAYS 36 WET DAYS 96 

SEASON NR l 

SEASON BEGINS ON 10 JUNE 

BEGIN HUMID ON 30 JUNE 
HUHID PERIOD I 97 DAYS) ENDS ON 4 OCT 
END OF SEASON ON 20 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 133 DAYS 
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COUNTRY GAMBIA 


• STATION 5APU 


• 

NUMBER 61722 







• LATITUDE 

13 34 

• LONGITUDE 

-13 

36 * 

ELEVATION 2 

MET 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

1 

0 

1 

1 

3 

93 

210 

267 

213 

66 

7 

3 

068 

TEMP AVERACE 

24 3 

24 3 

20 2 

24 4 

30 0 

29 9 

2B 0 

27 3 

37. 3 

27 4 

26 4 

23 9 

27 3 

TEMP MEAN MAX 

33 3 

34 3 

30 2 

34 2 

38 9 

33 8 

32 6 

31 6 

32 3 

33. 7 

34 7 

33 2 

33 0 

TEMP MEAN MIN 

13 0 

16 2 

IB 2 

20 7 

22 7 

24 0 

23 4 

23 0 

22. 7 

22 2 

18 1 

14 7 

20 1 

TEMP MEAN DAY 

27 6 

29 4 

31 8 

33 3 

33 7 

32 0 

29 6 

28 8 

29 2 

30 0 

29 3 

27 2 

30 2 

TEMP NN NIGHT 

21 2 

23 0 

24 8 

26 8 

27. 9 

27 8 

26 3 

23 6 

23. 6 

23 6 

23 0 

20 2 

24 8 

VAPOUR PRESS 

13 O 

12. 9 

13 7 

16. 3 

19 3 

23 2 

27 9 

30 0 

30 0 

24 1 

20 1 

16 1 

21. 3 

WIND SPEED 2M 

2 0 

1. 8 

1 9 

1 8 

2 t 

2 2 

1 9 

1. 6 

1. 3 

1 1 

1. 2 

1. 6 

1. 7 

SUNSHINE X 

70 

79 

69 

73 

71 

38 

34 

37 

34 

63 

67 

63 

64 

TOT RADIATION 

424 

496 

304 

343 

337 

483 

468 

479 

433 

436 

426 

388 

471 

EVAPOTRANBP 

137 

139 

:98 

206 

223 

169 

144 

139 

130 

131 

129 

129 

1921 


TYPE OF CROWING 

SEASON 

NORMAL GROWING SEASON (WITH DRY 

PERIOD» 







DRY DAYS 240 

INTERN. DAYS 32 

WET 

DAYS 

93 








SEASON NR 1 














SEASON BEGINS ON 12 JUNE 












BEGIN 

HUMID ON 30 

JUNE 











HL41ID 

PERIOD 

< 94 

DAYS) ENDS ON 

1 OCT 









END OF SEA60N ON 15 OCT 












TOTAL LENGTH OF 

SEASON 

IS 126 DAYS 











COUNTRY CAMBIA 


• STATION BASSE 


• 

NUMBER 61731 







• LATITUDE 

13. 19 

♦ LONGITUDE 

-14 

13 • 

ELEVATION 14 MET 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

AL 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

0 

0 

0 

2 

33 

110 

230 

31 B 

231 

90 

9 

0 

1032 

TEMP AVERAGE 

24 8 

26 8 

29 3 

31 7 

32 2 

29 8 

27 7 

27 1 

27 1 

20 0 

26 4 

24 4 

28 0 

TEMP MEAN MAX 

34. 4 

37 4 

30 7 

40 0 

39 3 

33 3 

32 2 

31. 6 

32 O 

33. 7 

33 4 

34 2 

33 4 

TEMP MEAN MIN 

15 2 

16 2 

20 3 

23 3 

24 9 

24 3 

23 1 

22 7 

22 2 

22 3 

17 4 

14 6 

20 3 

TEMP MEAN DAY 

28 3 

30 7 

32 8 

34 7 

34 8 

31 8 

29 3 

20 7 

28 8 

30 0 

29 6 

27 e 

30 6 

TEMP MN NIGHT 

21. 6 

23 3 

26 4 

28 8 

29 6 

27 8 

23 9 

23 4 

25 2 

25 7 

22 8 

20 4 

23 2 

VAPOUR PRESS 

11 1 

10 1 

13. 6 

14 8 

IB 9 

23 3 

27 6 

28 4 

29 2 

28. 6 

18 4 

13 6 

20 0 

WIND SPEED 2M 

1 3 

2 1 

2 0 

2 1 

a. 3 

2 4 

2 0 

l 7 

1 4 

1 2 

I 2 

1 4 

1 8 

SUNSHINE X 

44 

79 

64 

73 

71 

34 

50 

33 

34 

62 

68 

64 

63 

TOT RADIATION 

413 

447 

486 

330 

337 

46B 

432 

464 

436 

493 

430 

392 

466 

EVAPOTRANBP 

1 •) ■ 

178 

216 

232 

237 

169 

146 

138 

128 

133 

131 

133 

1989 


TYPE OF ©ROWING SEASON NOW UAL CROWING SEASON <UITM DRV PERIOD) 

DRY DAYS 231 INTERN DAYS 33 WET DAYS 99 

SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 9 JUNE 

BEGIN WJMIP ON 28 JUNE 

NUN ID PERIOD C ICO DAYS» ENDS ON 3 OCT 
END OF SEASON ON 21 OCT 
TOTAL LEN01H OF SEASON [S 135 DAYS 


Copyrighted material 


COUNTRY CAMBIA • STATION JENOI • 

• LATITUDE 13-29 • LONGITUDE 



UAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

UUL 

AUG 

PRECIPITATION 

I 

0 

S 

0 

10 

48 

240 

210 

TFHP AVERAGE 

24 7 

23 7 

27 9 

29 8 

29 9 

29 8 

27 9 

37 é 

TEMP MEAN MAX 

33 4 

36 2 

37 4 

38 7 

37 9 

33 7 

32 1 

31 7 

TEMP MEAN MIN 

13 9 

13 3 

18 4 

20 9 

21 9 

23 9 

23 6 

23 3 

TEMP MEAN DAY 

27 B 

29 6 

31 4 

33 0 

32. B 

31 9 

29 4 

29 1 

TET9» MN NIGHT 

21 6 

22 3 

24 7 

26 7 

27. 1 

27 7 

26 3 

26 0 

VAPOUR PRESS 

13 3 

10. B 

13. 0 

13 3 

19 3 

26 1 

28 B 

30 2 

WIND SPEED 2M 

1 8 

2 1 

19 

3. 0 

t 9 

2 3 

2 0 

1 3 

SUNSHINE X 

67 

81 

69 

73 

69 

30 

47 

36 

TOT RADIATION 

401 

491 

487 

326 

312 

430 

4 1 B 

434 

EVAPOTRANSP 

148 

167 

197 

209 

200 

137 

133 

133 


TYPE Of OROUINO SEASON NORMAL GROWING SEASON «WITH DRY PERIOD» 
DRY DAYS 256 INTERM DAYS : 16 WET DAYS 93 

SEASON r« I 

SEASON BEGINS ON 23 JUNE 

BEGIN HUMID ON 30 JLNE 

HUMID PERIOD < 94 DAYS) ENDS ON 1 OCT 
END OF SEASON ON 10 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS l 10 DAYS 


NUMBER 61741 


-15 34 • ELEVATION 11 MET 

SEP OCT NOV DEC YEAR 


206 
27 3 
31 5 
23 1 
20 8 
23 7 
30 l 
i. 5 
60 
45B 
126 


47 
26 1 
33 4 
22 . 8 
30 0 

k a 

29 3 
1 O 
60 
426 
124 


12 

26 2 
34 4 
IB O 
29 t 
22 9 
19 2 
1 6 
69 
410 
136 


1 

24 3 
33 2 
15 5 
27 3 
20 7 
14 7 
l 5 
63 
374 
120 


776 
27 4 
34 6 
20 3 
30 0 
B4 ■ 
20 9 
1. B 
63 
449 
1860 
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COUNT** ©NANA ♦ STATION : NAVRCNGO • NUMBER 69401 

• LATITUDE 10.94 * LONGITUDE -1.06 • ELEVATION : 201 MET, 



JAN 

FfcR 

MAR 

APR 

MAY 

JUW 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

jj 

9 

17 

49 

112 

123 

191 

263 

229 

38 

8 

2 

1097 

TFHP AVERAGE 

27. 1 

29 3 

31 9 

31 9 

30 1 

27 e 

26. 9 

23 0 

26 l 

27. 7 

28 0 

26 0 

20 2 

TEMP MEAN MAX 

39 0 

37 I 

33 3 

37. 6 

33 1 

32 1 

30 2 

2V « 

30 3 

33. 2 

36 0 

39 0 

34 1 

TEMP MEAN MIN 

19 3 

21 3 

24 9 

29 9 

24 6 

23 0 

22 3 

22 1 

22 0 

22 0 

20 9 

18. B 

22 2 

TEMP MEAN DAY 

30 0 

32 1 

33 9 

33 7 

31 7 

29 2 

27 7 

27 2 

27 6 

29 6 

31 0 

29. B 

30 3 

TEMP MN NIGHT 

24 9 

26 7 

29 0 

29 4 

28 0 

29 9 

24 0 

24 4 

24 9 

23 4 

29 2 

23 7 

26 0 

VAPOUR PRESS 

e i 

9 7 

19 9 

21 7 

24 8 

26 0 

26 0 

26 3 

26 9 

29 3 

17 2 

11 3 

19 9 

WIND SPEED 2M 

1. 2 

1 3 

1. 3 

l 9 

1 6 

1 4 

1. 2 

1 1 

0 9 

0 9 

0 8 

0. 9 

1. 2 

SUNSHINE X 

00 

76 

71 

63 

68 

64 

92 

42 

93 

77 

81 

00 

67 

TOT RADIATION 

499 

403 

902 

4B3 

302 

479 

432 

3*9 

433 

901 

479 

447 

466 

EVAPOTRANSP 

143 

133 

101 

176 

172 

144 

131 

121 

122 

142 

134 

132 

1793 


TYPE OF ©ROWING SEASON NORMAL OROWINQ SEASON (WITH DRY PERIOD I 
OR Y DAYS 203 INTERM DAYS 49 LET DAYS 9? 


SEASON NR : 1 

SEASON BEGINS ON 2 MAY 

BEGIN HUMID ON 26 JUNE 
HUMID PERIOD < 90 DAYS* ENDS ON 1 OCT 
END OF SEASON ON 11 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 163 DAYS 


COUNTRY GHANA * STATION UA » NUMBER 69404 

• LATITUDE 10 03 • LONOITUDE -2. 30 • ELEVATION 322 MET 



JAN 

FtR 

M'.R 

APR 

MAY 

JJN 

sAJL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

precipitation 

3 

10 

44 

81 

132 

140 

134 

211 

223 

60 

19 

3 

1080 

TEMP AVERAGE 

26 6 

29 0 

30 1 

29 9 

26 0 

26 9 

23 9 

23 2 

23 3 

27 0 

27 6 

26 7 

27 3 

TEMP MEAN MAX 

34 9 

36 0 

36 0 

33 1 

32 B 

30 8 

29 9 

29 1 

29 9 

32 1 

34. 7 

34 0 

32 8 

TEMP MEAN MIN 

19 6 

21. 0 

23 7 

24 0 

23. 0 

22 0 

21 9 

21 9 

21 2 

21 9 

21 1 

19 9 

21 7 

TEMP MEAN DAY 

29 8 

31 9 

32 1 

31 6 

29 7 

20 0 

26 9 

26 7 

26 8 

2© 7 

30 3 

29 3 

29 3 

TEMP MN NIGHT 

24 5 

26 9 

27 7 

27 6 

26 1 

24 8 

24 0 

23 9 

23 8 

24. 7 

29 2 

23 9 

29 2 

VAPOUR PRESS 

9 0 

11. 2 

10 0 

23 7 

26 1 

26 0 

23 5 

29 9 

29 0 

24 7 

19 e 

12 6 

20 7 

WIND SPEED 2M 

1. 7 

1. 6 

16 

1 6 

l 9 

i 9 

1 6 

t 3 

1 1 

1 . 1 

1 2 

1 4 

1 9 

SUNSHINE X 

83 

77 

70 

69 

69 

60 

90 

38 

90 

70 

BO 

78 

69 

TOT RADIATION 

479 

493 

300 

4*2 

407 

460 

421 

377 

421 

477 

477 

446 

460 

EVAPOTRANSP 

138 

199 

178 

163 

193 

134 

127 

119 

118 

138 

137 

142 

1726 


TYPE OF GROWING SEASON NORMAL OR DM IN© SEASON (WITH DRY PERIOD) 
DRY DAYS : 181 INTERM DAYS 79 WET DAYS 109 


SEASON NR 1 

SEASON BE02NS ON 16 APR 

BEOIN HUMID ON 3 JUNE 

HUMID PERIOD < 29 DAY*» ENOS ON l JIA.V 
BEGIN HUMID ON 13 JULY 

HUMID PERIOD < 02 DAYS» ENDS ON 2 OCT. 
END OF SEASON ON 17 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 189 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY GHANA * STATION 8CLE ♦ NUMBER 63416 

• LATITUDE t 02 * LONGITUDE -2 29 ♦ ELEVATION 301 MET 



JAN 

Ft* 

MAR 

APR 

MAY 

\/JN 

JUL 

AUG 

S CP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

3 

11 

31 

91 

143 

140 

123 

148 

221 

102 

31 

11 

1007 

TEMP AVERAGE 

23 3 

27 3 

29 0 

ZB 1 

27 3 

23 B 

23 0 

24 3 

24 0 

23 3 

23 3 

23 0 

26 1 

TEMP MEAN MAX 

33. 0 

34 6 

33 1 

33 7 

32 3 

30 3 

29 0 

28 3 

20 2 

30 0 

32 2 

32. 3 

31 7 

TEMP MEAN MIN 

IB 0 

20 3 

» e 

22 6 

22 3 

21 3 

21 0 

20 7 

20 0 

20 1 

18 6 

17 B 

20 3 

TEMP MEAN DAY 

20 ? 

30 1 

31 2 

30 2 

29 2 

27 3 

26 4 

26 0 

23 6 

27 3 

27 0 

27 6 

20 1 

TEMP MN NIGHT 

22 9 

23 1 

26 B 

26 2 

23 6 

24 3 

23 3 

23 1 

22 3 

23 4 

22 7 

22 2 

24 0 

VAPOUR PRESS 

12. S 

17 O 

23 1 

26 1 

27 1 

26 3 

26 0 

26 7 

26 0 

26 3 

23 1 

17. 0 

23 1 

WIND SPEED 2M 

1. 2 

1 2 

1. 2 

1 2 

1 1 

1 1 

1 2 

1 l 

1 1 

0 9 

O B 

0. B 

1 1 

SUNSHINE X 

7« 

72 

67 

61 

63 

33 

40 

31 

40 

66 

73 

73 

39 

TOT RADIATION 

463 

479 

490 

473 

476 

420 

378 

348 

302 

463 

463 

436 

440 

EVAPOTRANSP 

130 

139 

160 

143 

142 

120 

1)3 

104 

104 

123 

1 1 B 

118 

1324 


TYPE OF GROWING SEASON NORMAL GROWING SEASON CWITM DRY PERIOD) 
DRV DAYS 13B INTERM DAYS 30 t*T DAYS t 149 

SEASON NR : ! 

SEASON BEGINS ON 4 APR 

BEGIN HUMID ON 12 MAY 

HUMID PERIOD (130 DAYS) ENDS ON 0 OCT. 

END OP SEASON ON 3D OCT 

TOTAL LENGTH OF SEASON 18 200 DAYS 


COUNTRY GHANA • STATION TAMALE * NUMBER 63410 

• LATITUDE 9 30 • LONGITUDE -O SI • ELEVATION : 173 MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

J'JN 

JU. 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

2 

9 

31 

00 

121 

132 

149 

IB9 

217 

98 

13 

3 

1074 

TEMP AVERAGE 

27 0 

30 O 

31 0 

30 0 

28 3 

26 6 

26 0 

23 3 

23 3 

27 0 

20 0 

27 3 

27 0 

TIMP MEAN MAX 

33 6 

37 0 

36 0 

33 6 

33 3 

31 1 

29 7 

29 3 

30 0 

32 1 

33 0 

33. 0 

33. 4 

TEMP MEAN MIN 

20 3 

22 3 

24 0 

24 3 

23 3 

22 3 

21 8 

22 0 

21 7 

21 8 

21 6 

20 2 

22 2 

TEMP MEAN DAY 

30 7 

32 4 

33. 0 

32 0 

30 2 

28 3 

27 2 

27 1 

27 3 

20 8 

30 7 

30 2 

29 0 

TEMP MN NIGHT 

23 3 

27 3 

28 7 

28 0 

26 6 

23 2 

24 3 

24 3 

24 3 

24 9 

23 7 

24 7 

23 B 

VAPOUR PRESS 

10 8 

14 3 

20 3 

23 2 

27 2 

26 6 

26. 3 

26 2 

26 8 

26 6 

22 2 

14 7 

22 3 

WIND SPEED 2M 

1 3 

1 3 

t 3 

1 4 

1 3 

1 2 

1 4 

1 3 

0 9 

0 9 

0 8 

1 0 

1. 2 

SUNSHINE X 

71 

68 

68 

63 

63 

36 

43 

33 

43 

63 

77 

72 

60 

TOT RADIATION 

438 

462 

493 

483 

477 

442 

399 

364 

394 

460 

470 

430 

442 

EVAPOTRANSP 

133 

133 

170 

160 

131 

128 

124 

116 

112 

132 

131 

133 

1667 


TYPE OF GROWING SEASON Î4QRMAL GROW I NO SEASON (WITH DRV PERIOD) 
DRY DAYS 167 INTERN DAYS : 79 WET DAYS 119 

SEASON NR l 

SEASON 3ECINS ON 9 APR 

BEGIN HUMID ON 10 JUT*£ 

HUMID PERIOD (120 DAYS) ENDS ON 7 OCT 
ENO OF SEASON ON 24 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON I 6 199 DAYS 


Copyrighted material 


COUNTRY CHAN#. • STATION YEntOI • NUMBER 63420 

* LATITUDE 9. 27 ♦ LONGITUDE -0 01 • ELEVATION 193 MET 



JAN 

FfcR 

MAR 

APR 

MAY 

JJM 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

2 

1* 

42 

91 

127 

132 

131 

200 

243 

126 

24 

11 

1181 

TEMP A VCR AGE 

27 3 

29 0 

30 1 

29 6 

28 0 

26 0 

23 2 

23. 2 

23. 3 

26 6 

27. 3 

IA É 

27 2 

TEMP MEAN MAX 

33 2 

36 3 

36 6 

33 3 

33 2 

30 2 

29 O 

29 0 

29 7 

32 0 

34 3 

34 3 

33 0 

TEW* MEAN MIN 

19 6 

21- 6 

23 6 

24 0 

23. 0 

22 0 

21 3 

21. 3 

21 3 

21 3 

20. 3 

18 8 

21 6 

TEMP MEAN DAY 

30. 2 

31 8 

32 3 

31 8 

29 9 

27 6 

26 6 

26 6 

27 1 

28. 3 

29 9 

29 4 

29 3 

TEMP MN NIGHT 

24 7 

26 3 

27 9 

27 7 

26 3 

24 6 

23. 9 

23 B 

24 0 

24 6 

24 6 

23. 6 

23 2 

VAPOUR PRESS. 

11 1 

13. 8 

21 3 

23 8 

27 1 

27 2 

26 3 

26 3 

26 8 

26 5 

22 3 

16. 0 

22 6 

WIND SPEED 2M 

1. B 

1 8 

1 9 

1 9 

1 7 

1 3 

1 6 

1. 3 

1 1 

1 l 

1 0 

1. 3 

1 3 

SUNSHINE X 

76 

73 

69 

63 

68 

37 

43 

36 

43 

73 

ao 

76 

63 

TOT RADIATION 

435 

4SI 

497 

483 

497 

«46 

399 

36B 

402 

491 

4 BO 

444 

433 

EVAPOTRANSP 

173 

166 

183 

164 

136 

126 

114 

113 

113 

136 

133 

142 

1730 


TYPE Of GROWING SEASON NORMAL GROWING SEASON <UITM OR V PERIOD) 
DRY DAYS 161 INTERN DAYS : 6B WET DAYS . 136 


SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 9 APR 

BEGIN HUMID ON 30 MAY 

HUMID PERIOD <137 DAYS I ENDS ON 13 OCT 
END OF SEASON ON 30 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 203 DAYS 


COUNTRY : GHANA ♦ STATION WENCH I • NUMBER : 63432 

• LATITUDE: 7.43 * LONGITUDE : -2 06 * ELEVATION 339 MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JJN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

8 

44 

100 

148 

168 

194 

91 

72 

193 

218 

70 

22 

1338 

TEMP AVERAGE 

23 3 

27 3 

27 3 

27 0 

26 1 

23. 0 

24 1 

23 8 

24 3 

23 0 

23 3 

23 0 

23 3 

TEMP MEAN MAX 

31. B 

33 2 

33 l 

32 1 

30 8 

28 3 

27 0 

26. 0 

27 2 

28 0 

29 0 

28 8 

29 6 

TEMP MEAN MIN 

19 B 

at. 3 

21 7 

21 6 

21 3 

20 a 

20 3 

20 1 

20 3 

20 3 

20 6 

19 3 

20 7 

TEMP MEAN DAY 

28 0 

29 4 

29 3 

28 7 

27 8 

23. 9 

24 9 

24 1 

23 0 

23 3 

26 3 

23 8 

26 7 

TEMP MN NIGHT 

23 7 

23 2 

23 4 

23 0 

24 3 

23. 2 

22 3 

21. 9 

22 6 

22 7 

23. 2 

22 3 

23 3 

VAPOUR PRESS 

19. 3 

20 3 

24 3 

26 3 

27 0 

26 0 

23 0 

24. 3 

23. 3 

26 0 

23 6 

23 0 

24 4 

WIND SPEED 2M 

I 4 

1 8 

1 9 

1 6 

1 3 

1 7 

2 0 

2 0 

1 4 

1 3 

l □ 

1 3 

1 6 

SUNSHINE X 

63 

63 

39 

60 

32 

44 

33 

27 

34 

49 

36 

62 

30 

TOT RADIATION 

427 

43B 

460 

470 

4 20 

398 

347 

330 

338 

404 

411 

407 

407 

EVAPOTHANSP 

128 

138 

133 

140 

129 

113 

109 

107 

103 

117 

112 

114 

1463 


TYPE OF GROWING SEASON NORMAL GROWING SEASON l WITH DRY PERIOD) 
DRY DAYS 100 INTERM DAYS 110 MET DAYS : 133 


SEASON NP 1 

SEASON BEGINS ON 2 MAR 

BEGIN HUMID ON 9 APR 

HUMID PERIOD < 84 DAYS) ENDS ON 6 JULY 
BEGIN HUMID ON 29 AUG 

HUMID PERIOD < 6B DAYS) ENDS GN 4 NOV 
END OF SEASON ON 22 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 266 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY GHANA 


• STATION KCTE KRACH I 

• 

NUMBER 63437 







• LATITUDE 

7. 49 

• LONGITUDE 

-0 

• 

n 

o 

ELEVATION : 132 RET. 


JAN 

Ft» 

HAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

17 

39 

84 

123 

171 

143 

147 

129 

227 

184 

67 

25 

1406 

TEHP AVERAGE 

27 1 

29 3 

39 B 

29 2 

28 1 

24 7 

29 8 

23 6 

26 1 

27 0 

27 9 

27 0 

27 3 

TEHP HE AN MAY 

39 0 

36 0 

36 0 

39 0 

33 3 

31 0 

29 9 

29 0 

30 6 

32 0 

33 7 

94 3 

33 0 

TEMP HE AN HIN 

30 3 

33 2 

23 8 

23 6 

23 2 

22 3 

33 3 

21 B 

22 0 

21 7 

21 2 

19 1 

23 0 

TEMP HEAN DAY 

30 3 

31 6 

32 1 

31 4 

30 1 

29 3 

37 3 

26 7 

27 8 

28 7 

39 7 

29 3 

29 4 

TEf 1 * HN NIGHT 

23 1 

26 7 

27 8 

27 3 

36 4 

33. a 

24 9 

24. 0 

24 7 

34. 9 

33 0 

23 9 

29. 9 

VAPOUR PRESS. 

21. 3 

23. 9 

23 8 

27 8 

29 3 

29 0 

27 3 

24. 6 

27 3 

27. 7 

26 6 

24, 3 

26 3 

HIND SPEED 2H 

0 9 

1 l 

1 3 

1,3 

1. 1 

1,0 

0 9 

1. 0 

0 9 

0, 9 

0 9 

0. 8 

1. 0 

SUNSHINE X 

63 

70 

64 

63 

61 

49 

37 

36 

40 

61 

73 

66 

37 

TOT RADIATION 

443 

49J 

499 

901 

483 

430 

□ SB 

392 

407 

469 

494 

436 

492 

EVAPOTRANSF 

130 

143 

167 

131 

142 

lie 

110 

113 

113 

131 

139 

124 

1370 

TYPE OF GROWING 

SEASON 

fiORHAt GROWING SEASON (WITH DRY 

PERIOD) 







DRY DAYS 120 

INTERN DAYS 61 

WET 

DAYS : 

184 








SEASON W 1 














SEASON BEGINS ON 19 HAf 

I 












BEGIN 

HUH ID ON 29 

APR. 











MURID 

PERIOD 

(183 

DAYS) ENDS CM 

30 OCT 









END OF SEASON ON 19 NOV 












TOTAL LENGTH OF 

SEASON 

IS 246 DAYS 











COUNTRY GHANA 


• STATION KLnASI 


• 

NUMBER 63442 







• LATITUDE: 

6. 43 

• LONGITUDE 

-1 

36 • 

ELEVATION : 297 RET 


JAN 

FES 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

33 

6-1 

137 

139 

183 

223 

113 

74 

170 

201 

96 

32 

1439 

TEHP AVERAOE 

29 2 

26 7 

26 8 

26 6 

26. 2 

29 1 

24 2 

23. 6 

24. 5 

23 3 

26 0 

29 3 

23 3 

TEHP HEAN HA* 

30 B 

33 3 

33 2 

31 3 

30. 7 

39 1 

27 3 

26. 9 

29 2 

29 4 

30 6 

30. 3 

29 9 

TERR HEAN HIN 

19 1 

20 9 

21 3 

21 7 

21 7 

21 3 

20 e 

20 3 

20 9 

21 0 

20 7 

20 1 

20 0 

TEHP HEAN DAY 

27 1 

28 3 

2 B e 

29 4 

37. 8 

24 6 

23 2 

24 9 

23 0 

26 B 

27 4 

37 I 

37 0 

TEHP HN NIGHT 

22 9 

24 4 

33 0 

24 9 

34 6 

33 S 

23 8 

22 2 

23 1 

23. 7 

23. 7 

23 3 

23 7 

VAPOUR PRESS. 

23. 2 

24. 3 

26 0 

24 6 

24 8 

24 1 

33. 0 

24 9 

23 3 

29 9 

26. 0 

33 3 

33 4 

HIND SPEED 2H 

0 9 

1 2 

13 

1. 2 

l 1 

1. S 

1. 9 

1. * 

1. 3 

1. 1 

0. 9 

0. S 

i. a 

SUNSHINE X 

91 

36 

37 

37 

30 

39 

27 

20 

29 

43 

33 

31 

44 

TOT RADIATION 

403 

448 

474 

477 

430 

390 

348 

330 

347 

406 

424 

394 

409 

EVAP0TRAN8P. 

112 

119 

138 

132 

126 

104 

102 

99 

103 

119 

112 

107 

1371 

TYPE OF GROWING 

SEASON 

NORMAL GROWING SEASON (WITH DRY 

PERIOD) 








DRY DAYS 73 XNTERH DAYS 101 MET OAYS 1*1 

SEASON MR 1 

SEASON BEGINS ON 13 FEB 

BEGIN HUN ID ON 14 MAR 


HÜH1D 

PERIOD 

< 

19 DAY») ENDS 

ON 

1 

APR 

8E0IN 

HUMID 

□N 

B APR 




HUMID 

PER 100 

( 103 DAYS) ENDS 

ON 

19 

JULY 

BEGIN 

HUMID 

ON 

29 AUO. 




HUMID 

PERIOD 

< 

73 DAYS) ENDS 

ON 

8 

NOV 


END OF SEASON ON 1 DEC 

TOTAL LENGTH G F SEASON IS 393 DAYS 

Copyrighted material 



COUNTRY GHANA • STATION SEFUJ BEHUAI • NUMBER 65443 

• LATXTUOC. 6 13 • LONGITUDE : -120 * ELEVATION 172 NET 



JAN 

FfcB 

MAR 

APP 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

29 

66 

104 

248 

193 

279 

136 

172 

171 

194 

109 

24 

1717 

TEMP AVERAGE 

26 0 

27 7 

28 0 

27 6 

27 3 

26 3 

29 3 

23 1 

29. 6 

26 9 

26 6 

a* a 

26 6 

TEMP MEAN MAX 

32 0 

33 6 

33 3 

32 9 

31 8 

30 2 

28 6 

28 2 

29 3 

30 7 

31 6 

31 • 

31 1 

TEMP MEAN MIN 

20 2 

21 8 

22. 6 

22 7 

22 8 

22 9 

22 1 

22 0 

22 0 

22 1 

21 7 

21 9 

22 0 

TEMP MEAN DAY 

28 2 

29 8 

29 9 

29 4 

28 9 

27 7 

26 9 

26 2 

27 0 

27 9 

28 4 

28 9 

28 2 

TEMP MN NIGHT 

24 0 

29 6 

26 t 

29 9 

29 7 

24 9 

24 1 

23 9 

24 3 

24 8 

24 8 

24 7 

24 9 

VAPOUR PRESS 

29 8 

27 9 

28 3 

28 6 

29 0 

28 1 

27 1 

34. 8 

27 1 

28 0 

28 9 

28 3 

27 e 

WIND SPEED 2M 

0 4 

0 6 

0 6 

0 4 

0 3 

0. 7 

0 9 

0 7 

0 4 

0 4 

0 3 

0 3 

0 9 

SUNSHINE X 

43 

93 

43 

94 

33 

41 

30 

20 

28 

49 

99 

90 

43 

TOT RADIATION 

377 

433 

422 

463 

437 

396 

398 

330 

363 

429 

439 

392 

409 

EVAPQTRANSP 

109 

114 

127 

127 

127 

108 

too 

97 

101 

118 

112 

103 

1341 


TYPE OF GROWING SEASON NOR HAL CROWING SEASON (WITH DRY PERIOD) 

DRY DAYS 66 INTERN DAYS 66 WET DAYS 233 
SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 9 FEB 

8E0IN HUMID ON 24 MAR 

HUMID PERIOD <234 DAYS) ENDS ON 12 NOV 
END OF SEASON ON 1 DEC 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 300 DAYS 


COUNTRY : GHANA ♦ STATION HO • NUMBER 69493 

• LATITUDE 6 36 • LONGITUDE 0.28 • ELEVATION 194J XT 



JAN 

FfcB 

MAR 

APR 

MAY 

«UN 

«WL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

39 

73 

142 

149 

183 

177 

in 

79 

190 

189 

82 

92 

1418 

TEMP AVERAGE 

27 3 

28. 9 

28 1 

27. 6 

27 0 

23 7 

24 7 

24 6 

23 9 

26 1 

27 1 

27 1 

26 6 

TEMP MEAN MAX 

33 6 

34 6 

33 6 

33 2 

32. 0 

30 6 

29 0 

28 7 

30 3 

31 1 

32 3 

33. 1 

31 8 

TEMP MEAN MIN 

21 7 

22 3 

23 0 

22 8 

22 6 

21 8 

21 2 

20 7 

21. 1 

21 3 

22 0 

22 0 

21 9 

TEMP MEAN DAY 

29 8 

30 7 

33 2 

29 9 

29 0 

27 8 

26 3 

26 1 

27 3 

27 9 

29 0 

29 3 

28 7 

TEMP MN NIOHT 

23 6 

26 4 

26 4 

26 2 

29 6 

24 6 

23 7 

23 2 

24 0 

24 3 

23. 2 

29 4 

29 0 

VAPOUR PRESS 

24 9 

29 8 

27 6 

28 1 

28 1 

27 2 

26 0 

29 2 

26. 0 

26 B 

27 0 

26. 0 

26 9 

WIND SPEED 2N 

0 8 

1 0 

10 

1 0 

0 9 

1.0 

1 1 

1 2 

1 0 

0 9 

0 9 

0 8 

1 0 

SUNSHINE X 

62 

66 

62 

98 

99 

49 

32 

29 

36 

98 

70 

69 

33 

TOT RADIATION 

440 

48< 

493 

490 

472 

411 

366 

364 

393 

461 

476 

494 

441 

EVAPQTRANSP 

123 

131 

149 

139 

132 

110 

103 

106 

110 

123 

129 

123 

1470 


TYPE OF CROWING SEASON NORMAL CROWING SEASON <WITM DRY PERIOD) 
DRY DAYS 78 TNTERM DAYS 99 WEI DAYS 1S8 
SEASON NR 1 
SEASON SEO INS ON 9 FEB 

BEGIN HUMID ON 16 MAR 

HUMID PERIOD <127 DAYS) ENDS ON 20 *AA_V 
BEGIN HUMID ON 31 AUG 

HUMID PERIOD ( 63 DAYS) ENDS OU 1 NOV 
END OF SEASON ON 24 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 289 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY 


GHANA 


• STATION AH USC » NUMBER 45460 






• LATITUDE 

6 04 

• LONGITUDE 

0 

07 • 

ELEVATION 17 

MET 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

precipitation 

26 

49 

109 

111 

176 

193 

64 

37 

101 

149 

118 

39 

1171 

TEMP AVERAGE 

27 5 

29 O 

29 0 

2B 3 

28 0 

26 3 

23 3 

23. 5 

26 3 

26 3 

27 l 

27 2 

27. 2 

TEMP MEAN MAX 

34 3 

35. 1 

34 6 

34 2 

33. 0 

31 0 

29 8 

30 1 

31 3 

32 0 

32 7 

03 3 

32 6 

TEMP MF AN MIN 

21. 2 

22 6 

23 5 

23 3 

22 8 

22 . 1 

21 3 

21 2 

21 7 

21 7 

21 7 

21. 3 

22 1 

TEMP MEAN DAY 

30 1 

31 1 

31 1 

30 7 

29 7 

28 1 

27 1 

27. 2 

28 3 

28 7 

29 2 

29 4 

29 2 

TEMP HN N10HT 

25 5 

26 7 

27 1 

26 8 

26 I 

24 9 

24 l 

24 0 

24 8 

24 9 

23 1 

23 0 

23 4 

VAPOUR PRESS. 

26 0 

27 1 

23 5 

28 8 

28 7 

27 8 

26 1 

23 1 

26 O 

27. 1 

27 8 

27 0 

27 2 

WIND SPEED 2M 

1. 3 

1 4 

i a 

1 2 

1 3 

1 0 

1 3 

1. 7 

1 4 

1 0 

0. 9 

0. 8 

1. 3 

SUNSHINE X 

57 

60 

53 

32 

32 

38 

33 

36 

40 

33 

66 

62 

30 

TOT RADIATION 

426 

461 

467 

437 

444 

334 

308 

389 

408 

432 

463 

434 

429 

eVAPOTRANSP 

132 

139 

154 

137 

137 

109 

111 

120 

121 

127 

123 

120 

1329 


TYPE OF GROWING SEASON rQRMAL GROWING SEASON (UITH DRY PERIOD) 
DRY DAYS 129 INTERN DAYS 124 WCT DAYS 110 
SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 27 FEB 

BEGIN HUMID ON 29 APR 

HUMID PERIOD ( 65 DAYS) ENDS ON 2 JULV 
END OF SEASON ON 17 JULY 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 141 DAYS 
SEASON NR 2 

SEASON BEGINS ON 30 AUO 

BE01N HUMID ON 2B SEP 

HUMID PERIOD ( 47 DAYS) ENDS ON 13 NOV 
END OF SEASON ON 4 DEC 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 97 DAYS 


COUNTRY GHANA 


4 STATION AXIM 


NUMBER 45465 






• LATITUDE 

4 32 

• LONGITUDE 

-2. 

14 * 

ELEVATION 

38 MET 


JAN 

FfeR 

MAR 

APR 

MAY 

wUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

63 

64 

131 

166 

437 

976 

132 

31 

79 

240 

180 

107 

2246 

TEMP AVERAOE 

26 6 

27 3 

27 6 

27 3 

26 8 

23 7 

23 2 

24 A 

23. 0 

23 8 

26 3 

26 7 

26 3 

TEMP MEAN MAX 

30 0 

30 6 

31 1 

31 0 

30 1 

28 3 

27 3 

26 8 

27 3 

28 6 

30 2 

30 3 


29 3 

TEr8» MEAN MIN 

23 3 

23 7 

24 2 

24. 1 

23 6 

23 2 

23 0 

22 2 

22 7 

23 1 

22. 7 

23 1 


23 2 

TEMP MEAN DAY 

27 9 

28 4 

28 9 

28 B 

2B 0 

26 7 

26 1 

23 3 

23. B 

26 8 

27. B 

28 1 


27 4 

TEMP MN NIOMT 

23 3 

25 9 

26 4 

26 3 

23 7 

24 8 

24 4 

23 6 

24 1 

24 8 

23 0 

23 4 


23 2 

VAPOUR PRESS 

30 1 

31. I 

31 O 

30. 7 

30 2 

28 6 

27 0 

27 0 

27 8 

28 7 

29 3 

29 8 


29 3 

MIND SPEED 2M 

1 3 

1 7 

1 4 

1 3 

t 4 

1 6 

1. 7 

1 3 

1 6 

1 6 

1. 4 

1 3 


1 3 

SUNSHINE X 

64 

63 

63 

37 

34 

28 

33 

33 

39 

32 

63 

33 


30 

TOT RADIATION 

437 

487 

499 

474 

448 

344 

364 

373 

404 

444 

461 

411 


430 

EVAPOTRANSP 

123 

124 

143 

133 

123 

98 

106 

103 

10B 

122 

121 

113 


1423 


TYPE OF CROWING SEASON NORMAL GROWING SEASON <WITH DRY PERIOD) 
DRY DAYS 75 INTERN DAYS 10B WET DAYS 162 
SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 14 FEB 

BEGIN HUHID ON 23 MAR 

HUMID PERIOD < 8 DAYS) ENDS ON 30 MAR 

BEGIN HUHID ON 10 APR 

HUHID PERIOD < 99 DAYS) ENDS OH 17 JULY 
ENO OF SEASON ON 24 J1A_Y 
TOTAL LENOTH OF SEASON 18 141 DAYS 
SEASON M 2 

5EAS0N BEOINS ON 6 SEP 

BEGINS HUMID ON 25 SEP 

HUHID PERIOD ' 78 DAYS) ENDS ON 11 OCC 
END OF SEASON ON 15 JAN 
TOTAL LENOHT OF SEASON IS 132 DAYS 


Copyrighted material 


COUNTRY WHAN* ♦ STATION TAKORADI * NUMBER 63467 

• LATITVOC 4 33 • LONGITUDE -1.46 ♦ ELEVATION 3 NET 



JAN 

rt* 

MAR 

APR 

MAY 

«AM 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

31 

38 

80 

102 

230 

236 

87 

34 

48 

131 

77 

38 

1204 

TEfir AVERAGE 

26 O 

26 7 

27 1 

27 0 

26 3 

23 3 

24. 3 

24 0 

24 3 

23 3 

26 O 

26 0 

23. B 

TEMP MEAN MAX 

30 3 

31 0 

31 5 

31 3 

30 2 

a« 3 

27 2 

26 7 

27. 6 

28 B 

30 1 

30 3 

29 3 

TFHP MEAN HIM 

21. 7 

2? 3 

23 0 

23 0 

23 0 

22 3 

21 3 

20 0 

21 3 

22 0 

21 D 

21 0 

22 1 

TEMP MEAN DAY 

27 7 

?e 2 

23 a 

2B 6 

27 9 

26 6 

23 4 

24 e 

23 6 

26 6 

27 4 

27. 7 

27 1 

TEMP MN NIGHT 

24 6 

i? i 

23 7 

23 7 

23 3 

24 4 

23 3 

22 7 

23 4 

24 1 

24 4 

24. 3 

24 4 

VAPOUR PRESS 

SB. 6 

Z9 3 

29 7 

29 7 

29 3 

28 1 

26 3 

26 0 

26 7 

27 B 

28 6 

20 7 

20 3 

WIND SPEED 2M 

0 9 

1 1 

1 2 

l 1 

1 0 

1 2 

1 3 

1 2 

1. 3 

1 3 

1 1 

0 9 

1 1 

SUNSHINE. X 

37 

61 

60 

37 

49 

34 

36 

33 

36 

32 

63 

62 

30 

TOT RADIATIGN 

433 

473 

468 

474 

429 

363 

373 

373 

393 

444 

461 

441 

429 

EVAPDTRANSP 

119 

117 

137 

128 

119 

100 

102 

101 

104 

119 

117 

113 

1374 


TYRE OF CROWING SEASON NORMAL GROWING «SEASON <UITM DRY PERIOD) 
DRY DAYS 134 IN TERM DAYS 103 WET DAYS 106 
SEASON NR 1 

SEASON EEC INS ON 3 MAP 

BEGIN HUMID ON 24 APR 

HUNID PERIOD < 79 DAYS) ENDS ON 11 JULY 
END OF SEASON ON 24 JULY 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 142 DAYS 
SEASON NR 2 

SEASON BEGINS ON 19 SEP 

BEGIN HUMID ON 2 OCT 

HUMID PERIOD ) 29 DAYS) ENDS CM 30 OCT. 

END OF SEASON ON 20 NOV 

TOTAL LENGTH OF SEASON IS 71 DAYS 


COUNTRY GHANA ♦ STATION SALT PCVO • NUMBER 63469 

• LATITUDE 3 12 « LONGITUDE -1 04 * ELEVATION 44 MET 



JAN 

FEB 

MAR 

AFR 

MAY 

UJN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

19 

26 

78 

87 

170 

240 

60 

23 

31 

93 

74 

26 

927 

TEMP AVERAGE 

27 0 

27 3 

27 8 

27 e 

27 2 

26 0 

23 0 

24 0 

m a 

26 2 

27 l 

27 1 

26 3 

TEMP MEAN MAX 

30 3 

31 2 

31 7 

31 3 

30 3 

23 6 

27 2 

26 3 

27 3 

B9 a 

31 2 

31 2 

29 7 

TEMP MF AN MIN 

23 0 

23 6 

24 0 

24 0 

23 6 

23 0 

22 3 

21 2 

22 0 

22 8 

23 0 

23 2 

23 0 

TEMP MEAN DAY 

26 X 

20 • 

29 2 

29 i 

28 3 

26 0 

23 6 

24 7 

23 7 

27 2 

28 6 

2B 6 

27. 6 

TEMP MN NIGHT 

23 4 

26 1 

26 3 

26 4 

23. 8 

24 8 

23 0 

22 a 

23 7 

24 8 

23 3 

23 7 

23. 1 

vapour press 

29 3 

30 6 

33 7 

30 6 

30 1 

28 7 

27 2 

26 0 

27 0 

28 2 

29 3 

29 6 

29 0 

WIND’ 5PEED 2M 

i 4 

1 C 

1 9 

1 9 

1 9 

1. 9 

i 3 

1. 2 

1 3 

1 7 

1 6 

i. 4 

1 6 

SUNSHINE X 

62 

63 

62 

30 

33 

37 

□0 

41 

46 

64 

7| 

A7 

33 

TOT RADIAT ION 

431 

463 

476 

439 

432 

3!2 

339 

381 

407 

469 

472 

440 

428 

EVAP0TRAN5P 

126 

126 

146 

139 

133 

108 

107 

107 

112 

134 

130 

123 

1493 


TYPE OF GROW INC SEASON NORMAL CROWING SEASON IWITM DRY PERIOD) 
DRY DAYS 182 IN TERM DAYS 122 WET CAYS 61 
SEASON NR l 

SEASON BEGINS ON 10 MAR 

BEGIN milt) ON 4 HAY 

HUMID PERIOD r 62 DAYS) ENDS Ct4 « sAJLV 
END OF SEASON ON 16 JULY 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 129 DAYS 
SEASON NR 2 

SEASON BEGINS ON 30 SEP 
END OF SEASON ON 24 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 36 DAYS 


Copyrighted material 



63472 


COUNTRY QHANA 


STATION ACCRA 


NUMBER 


• LATITUDE: 3 36 ♦ LONGITUDE -O 10 • ELEVAT I ON 68 « T 



JAN 

Ft* 

MAR 

APR 

MAY 

JJN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

oec 

YEAR 

PRECIPITATION 

13 

30 

60 

B4 

136 

207 

32 

17 

42 

62 

34 

21 

763 

TEMP AVERAGE 

27 2 

27 7 

27 B 

27 6 

27 0 

23 6 

24 9 

24 3 

23 2 

26 1 

27 0 

27 2 

26 4 

TEMP MEAN MAX 

31 6 

31 7 

32 0 

31 9 

30 7 

28 B 

27 2 

27 1 

28 3 

29 3 

30 6 

31 3 

30 1 

TEMP MEAN MIN 

22 7 

23 3 

23 7 

23 6 

23 2 

22 3 

21 7 

21 2 

21 7 

22 2 

22 7 

23 O 

22 6 

TEMP MEAN DAY 

28 0 

29 0 

2? 3 

29 2 

2B 3 

26 B 

23 4 

29 2 

26 3 

27 2 

2B 2 

20 8 

27 7 

TEMP MN NIGHT 

23 6 

26. 0 

26 4 

26 2 

29 6 

24 3 

23 4 

23 0 

23 0 

24 9 

23 2 

23 6 

23 0 

VAPOUR press 

29 0 

29 1 

24 3 

29 6 

29 2 

20 0 

26 3 

23 3 

26 2 

27 3 

28 3 

20 6 

20 1 

WIND SPEED 2*1 

1 . n 

2 2 

2 2 

2 0 

K. 8 

1. 8 

2 1 

2 4 

2 3 

2 1 

1 0 

1. 7 

2 0 

SUNSHINE X 

39 

61 

34 

30 

36 

40 

36 

39 

47 

60 

68 

64 

33 

TOT RADIATION 

410 

431 

463 

439 

437 

363 

332 

374 

41 1 

432 

430 

427 

422 

EVAPOTRANSP 

123 

123 

143 

134 

127 

101 

too 

108 

118 

124 

126 

123 

1437 


TYPE OF QROWING SEASON N3RMAL CROWING SEASON (WITH DRY PERIOD* 
DRY DAYS 233 INTERM DAYS 3* WET DAYS : 3i 


SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 27 MAR 

BEGIN HUMID ON 13 MAY 

HUMID PER 100 < 32 DAYS) ENDS ON 3 JULY 
END OF SEASON ON 13 JULY 
TOTAL LENGTH OF SEASON 16 111 DAYS 

COUNTRY GHANA • STATION ADA « NUMBER 69479 


* LATITUDE 3 47 • LONGITUDE : O 38 • ELEVATION 3 MET 



JAN 

Ft* 

MAR 

APR 

MAY 

JJN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

9 

19 

69 

103 

170 

233 

33 

14 

37 

96 

49 

17 

901 

TEMP . AVERAGE 

27 S 

28 6 

29 0 

28 6 

28 0 

26 7 

23 0 

24 1 

23 8 

27 2 

2B 2 

28 1 

27 3 

TEMP MEAN MAI 

30 0 

30 8 

31 1 

31 2 

30. 3 

2B 8 

27 0 

26 3 

27 4 

29 I 

30 9 

30 B 

29 3 

TEMP MEAN MIN 

24 6 

23 3 

23 3 

23 2 

24 2 

23 8 

23 0 

22 0 

23 2 

24 0 

24 8 

24 0 

24. 1 

TEMP MEAN DAY 

28 3 

24 l 

29 2 

29 3 

28 9 

27 2 

23 7 

24 9 

26 2 

27 3 

20 7 

28 6 

27 • 

TEMP MN NIGHT 

26 4 

27 2 

27 2 

27 I 

26 2 

23 4 

24 3 

23 3 

24 6 

29 6 

26 6 

26 1 

23. 8 

VAPOUR PRESS 

30 8 

32 0 

32 3 

32 0 

31 3 

29 8 

28 1 

27 0 

28 1 

29 6 

31 0 

31. 0 

30 3 

WIND SPEED 2M 

2 4 

2 8 

2 4 

2 6 

2 3 

2 7 

2 9 

2. 6 

2 9 

3. 0 

2 3 

2 3 

2. 7 

SUNSHINE X 

60 

61 

60 

36 

34 

39 

43 

49 

30 

63 

70 

64 

36 

TOT RADIATION 

421 

431 

467 

491 

430 

362 

380 

414 

423 

471 

463 

433 

430 

EVAPOTRANSP 

134 

133 

139 

146 

140 

116 

114 

119 

127 

148 

141 

136 

1611 


TYPE OF GROWING SEASON NORMAL GROWING SEASON (WITH DRY PERIOD! 
DRY DAYS 212 INTERM DAYS 92 WET DAYS 61 


SEASON NR l 

SEASON BEGINS ON 23 MAR 

BEGIN HUMID ON 2 MAY 

HUMID PERIOD < 62 DAYg I ENDS 0)4 2 JULY 

END OF SEASON ON 13 JW-Y 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 113 DAYS 
SEASON NR 2 

SEASON BEGINS ON 21 SEP 
ENO OF SEASON ON 1 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 42 DAYS 
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Copyrighted material 


COUNTRY GUINEA 


♦ STATION :MAMOU * NUMBER .61820 

♦ LATITUDE tO 22 ♦ LONGITUDE : -12 05 • ELEVATION 784 MET 



UAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JU. 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

3 

8 

23 

101 

100 

236 

301 

439 

360 

234 

38 

10 

1963 

TEMP AVERAGE 

23 3 

23 3 

26 0 

26 3 

23. 0 

23 0 

22 3 

22 0 

22 3 

23 0 

24 0 

23 0 

23 9 

TEMP MEAN MAX 

31- O 

33 0 

33 0 

32 0 

29 0 

27 0 

26 O 

23. 0 

26. O 

27. O 

29 0 

30 0 

29 0 

TEMP MEAN MIN 

16 0 

18 0 

19 0 

21 0 

21 0 

19 0 

19 0 

19 0 

19. 0 

19 0 

19 0 

16 0 

18 0 

TEMP MEAN DAY 

26 2 

20. 2 

20 3 

28 3 

26 « 

24 4 

23 0 

23. 1 

23 7 

24 4 

23. 0 

23 3 

23. 7 

TEMP MN NIGHT 

21.0 

23 0 

23 6 

24 6 

23 6 

21 3 

21. 2 

20. 9 

21 2 

21 4 

22 0 

20 2 

22 0 

VAPOUR PRESS 

13 2 

14 3 

18 8 

22 0 

23. 0 

21 O 

21 2 

21 3 

21 3 

21 3 

20 3 

14. 3 

19. 4 

WIND SPEED 2M 

0 4 

0 6 

o e 

0 8 

0 6 

0 6 

0 6 

0 6 

0 4 

0. 4 

0. 4 

0 4 

O. 6 

SUNSHINE X 

64 

64 

64 

36 

40 

40 

30 

30 

30 

40 

48 

64 

47 

TOT RADIATION 

424 

460 

494 

477 

412 

406 

370 

373 

369 

386 

303 

413 

413 

EVAPOTRANSP 

104 

114 

139 

132 

117 

104 

100 

99 

96 

lOO 

96 

97 

1298 


TYPE OF GROWING SEASON NORMAL GROWING SEASON <WITH DRY PERIOD) 
DRY DAYS 136 I NT CRM DAYS : 36 WET DAYS 193 

SEASON NR : 1 

SEASON BEGINS ON 2 APR 

BEGIN HUMID ON 26 APR 

HUMID PERIOD (194 DAYS) ENOS ON 5 NOV 
END OF SEASON ON 17 NOV 
TOTAL LENOTH OF SEASON IS 230 DAYS 


COUNTRY GUINEA • STATION : KOUROUSSA • NUMBER 61830 






• LATITUDE: 

10. 39 

* LONGITUDE 

-9 

13 • 

ELEVATION 

1 ! 372 

MET. 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

UUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

O 

3 

20 

63 

93 

203 

264 

331 

339 

132 

23 

3 

1304 

TEMP AVERAOE 

23 3 

23 3 

29 0 

29 0 

20 0 

23 3 

25 3 

25 0 

23 3 

26 0 

26 0 

23 3 

26 0 

TEMP MEAN MAX 

33 0 

35 0 

30 0 

37 0 

33 0 

31 0 

31 0 

30 0 

31 0 

32 0 

34 0 

33. 0 

33. 3 

TEMP MEAN MIN 

14 0 

14 0 

20 0 

21 0 

21 0 

20 0 

20 0 

20. 0 

20 0 

20 0 

IB 0 

14 0 

18 7 

TEMP MEAN DAY 

26 9 

29. 0 

32 3 

31 9 

30 3 

27 3 

27 3 

26 8 

27 3 

28 1 

28 8 

26 9 

28. 6 

TEMP MN NICHT 

20 3 

22 3 

23 9 

26 2 

25 3 

23 3 

23 4 

23. 1 

23. 4 

23 6 

22. B 

19 7 

23 3 

VAPOUR PRESS 

11 1 

12. 6 

16 7 

19 3 

21 0 

21 2 

22 0 

22 1 

22 1 

22 0 

19 3 

14 0 

18. 6 

WIND SPEED 2M 

1 0 

1. 2 

1 4 

1 4 

i. 2 

1. 4 

1 4 

1 2 

0 ■ 

0 8 

0. 6 

0 0 

1 . 1 

SUNSHINE % 

70 

70 

64 

36 

48 

48 

40 

40 

40 

48 

36 

64 

33 

TOT RADIATION 

427 

464 

473 

436 

420 

414 

303 

306 

381 

392 

3B9 

393 

413 

EVAPOTRANSP 

127 

138 

101 

170 

131 

129 

128 

124 

117 

121 

114 

114 

1614 


TYPE OF CROW 1 NO SEASON : NORMAL CROWING SEASON (WITH DRY PERIOD) 
DRY DAYS 107 INTERN DAYS 34 WET DAYS 144 

SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON ? MAY 

BEGIN HUMID ON 30 MAY 

HUMID PERIOD <143 DAYS) ENDS ON 21 OCT 
END OF SEASON ON 3 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 179 DAYS 


Copyrighted material 



NUMBER 61831 


COUNTRY CU INEA 


• STATION CONAKRY 


• LATITUDE 9 34 


LONGITUDE -13 37 • ELEVATION 4* NET. 



VAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

Al 

AOQ 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

1 

2 

3 

17 

134 

364 

1321 

1037 

713 

330 

122 

10 

4296 

TENP AVERAGE 

26 3 

27. 0 

27 0 

27 3 

27 3 

26 0 

23 0 

24. 9 

26 0 

26 3 

27 3 

27 0 

26 3 

TENP MEAN MAX 

31 0 

31. 0 

31 0 

32 0 

31 0 

29 0 

28 0 

27 0 

29 0 

30 0 

31 0 

31. 0 

30 1 

TENP MEAN NlN 

22 0 

23 0 

23 0 

23 0 

24. 0 

23 0 

22 0 

22 0 

23. 0 

23. 0 

24. 0 

23 0 

22 9 

TENP MEAN DAY 

28 1 

28 3 

28 4 

29 1 

28 0 

27 1 

26 1 

23 4 

27 1 

27 7 

28 7 

28 4 

27 S 

TENP f*J N1QMT 

23 0 

23 6 

23 6 

23 9 

26 2 

24 9 

23 9 

23. 6 

24. 9 

23 1 

26. 1 

23. 4 

23 2 

VAPOUR PRESS 

23 0 

24. 3 

24. 1 

23 8 

26 2 

26 0 

23 3 

23 3 

26. 6 

26 3 

27 6 

24. 6 

29 3 

WIND SPEED 2H 

0. 6 

1. 2 

1. 6 

I. 4 

1 4 

1 4 

1. 6 

1. 6 

1 4 

1. 0 

o e 

0 8 

12 

SUNSHINE X 

64 

70 

70 

64 

40 

23 

20 

20 

23 

40 

36 

64 

47 

TOT RADIATION 

429 

483 

318 

306 

440 

34B 

330 

334 

331 

388 

413 

418 

413 

6VAPOTRANSP 

113 

124 

132 

148 

138 

109 

106 

104 

108 

116 

114 

>13 

1449 


TYPE OF CROWING SEASON NORNAL OROWINO SEASON (WITH DRY PERIOD) 
DRY DAYS 139 INTERN DAYS 21 t«T DAYS 183 

SEASON NR : 1 

SEASON BEGINS ON 7 NAY 

BEOIN MUHID ON 13 NAY 

HUN ID PERIOD (186 DAYS) ENDS ON 16 NOV 
END OF SEASON ON 29 NOV 
TOTAL LENOTH OF SEASON IS 207 DAYS 


1 


|l 
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COUNT» V : GUINEA BISSAU 


♦ STATION CAT IQ 


* NUMBER 61733 


♦ LATITUDE: 11.17 * L0NCITU0C -15.16 • ELEVATION : 18 HET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

5EP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

0 

1 

0 

2 

43 

271 

663 

833 

462 

274 

71 

3 

2629 

TEMP AVERAGE 

23 3 

26 5 

27 5 

28 1 

28 1 

27 0 

26. 0 

23 3 

26 3 

27 0 

27 3 

23 3 

26 7 

TEMP MEAN MAX 

32 0 

33 3 

33 8 

34 l 

33 3 

31 3 

29 l 

28. 2 

29 7 

31. 0 

31 7 

31. 0 

31 6 

TEMP MEAN MIN 

19 1 

19 3 

21 0 

22 0 

22. 7 

22 2 

22 7 

22 6 

23 0 

22 7 

23 0 

20 0 

21. 7 

TEMP MEAN DAY 

27 9 

28 9 

29 7 

30 2 

30 0 

28 3 

27 0 

26 4 

27 5 

28 3 

28 9 

27 4 

28 4 

TEMP MN NIGHT 

23 4 

24 1 

23 2 

26 0 

26 2 

23 2 

24 7 

24 3 

23 1 

23 2 

23 6 

23 3 

24 9 

VAPOUR PRESS 

17 0 

19 5 

21 2 

21 2 

23 3 

24 3 

26 3 

27. 2 

27. 3 

26 3 

26 O 

20 7 

23. 6 

WIND SPEED 2M 

0 8 

0 7 

0 7 

O B 

0 9 

0 7 

0 7 

0 7 

0 7 

0. 6 

0 3 

0 7 

0 7 

SUNSHINE ft 

71 

73 

83 

83 

72 

33 

37 

27 

41 

37 

67 

63 

60 

TOT RADIATION 

440 

493 

362 

3B0 

336 

430 

39B 

363 

409 

443 

439 

409 

460 

EVAP0TRAN3P 

115 

120 

130 

133 

134 

128 

113 

103 

113 

123 

113 

106 

1497 


TYPE OF GROWING SEASON NORMAL CROWING SEASON < WITH DRV PERIOD) 
DRY DAYS 187 INTERM DAYS : 31 WET DAYS 137 

SEASON NR : 1 

SEASON BEGINS ON 23 MAY 

BEGIN HUMID ON 1 JU4E 
HUMID PERIOD (158 DAYS) ENDS ON 3 NOV 
END OF SEASON ON 17 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 179 DAYS 


COUNTRY GUINEA BISSAU • STATION BUBA • NUMBER 61760 






• LATITUDE 

11. IB 

♦ LONGITUDE 

: -13 

03 • 

ELEVATION 30 

MET 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

0 

1 

0 

0 

14 

193 

368 

640 

421 

237 

37 

2 

2133 

TEMP AVERAGE 

24 3 

23 1 

26 0 

26 7 

27 3 

27. 0 

26 0 

23 3 

26. 1 

26 3 

26 7 

25 0 

as. o 

TEMP MEAN MAX 

28 3 

29 7 

30 7 

31 3 

31 3 

30 6 

29 1 

28 2 

29 3 

30 1 

30 3 

28 8 

29 9 

TEMP MEAN MIN 

20 1 

20 3 

21. 0 

22 0 

23 1 

23 2 

22 8 

22 6 

23 0 

23 0 

23 l 

21. 2 

22 1 

TEMP MEAN DAY 

23 8 

26. 8 

27. 6 

28 3 

28 8 

28 2 

27 1 

26 4 

27 3 

27 8 

28. 0 

26 3 

27 4 

TEMP MN NIGHT 

22 9 

23 6 

24 2 

23 1 

23 8 

23 6 

24 B 

24 3 

24 9 

23 1 

23 3 

23 3 

24 6 

VAPOUR PRESS 

17 2 

19 1 

20 0 

21 3 

23 0 

23 6 

26 7 

27 0 

27 0 

26 0 

23 0 

19 1 

23 l 

WIND SPEED 2M 

0 7 

0 7 

0. 8 

0 9 

0 9 

0 7 

0 6 

0 7 

0. 6 

0 6 

0. 4 

0. 6 

O. 7 

* ,iJN! : : t Nt 

71 

73 

83 

83 

73 

36 

40 

30 

44 

60 

68 

63 

62 

TOT RADIATION 

440 

493 

362 

380 

347 

469 

410 

374 

420 

433 

442 

409 

466 

EVAPOTRANSP 

106 

112 

143 

149 

131 

128 

116 

ioe 

113 

122 

110 

103 

1463 


TYPE OF GROW 1 NO SEASON NORMAL GROWING SEASON <W|TM DRY PERIOD) 
DRY DAY5 : 202 INTERN DAYS 17 WET DAYS 146 

SEASON NR l 

SEASON BEGINS ON 30 MAY 

BEGIN HUW1 D ON B UUNE 
HUMID PERIOD <147 DAY6) ENDS ON 1 NOV 
END OF SEASON ON 9 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 164 DAYS 


Copyrighted material 



V 1 

COUNTRY GUINEA BISSAU • STATION BISSAU • NUMBER *1766 

• LATITUDE 11 53 • LONGITUDE -15 39 • ELEVATION 36 NET. 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

sAA. 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

0 

0 

0 

0 

17 

150 

452 

632 

428 

189 

29 

1 

1906 

TEMP AVERAGE 

24. 3 

25 6 

26 5 

27 0 

27 3 

27 1 

26. 2 

25 7 

26 3 

27 0 

26 8 

24 7 

26. 2 

TEMP MEAN MAX 

31. 2 

32 7 

33 6 

33 2 

32 6 

n; ? 

29 9 

28 7 

29 B 

31 1 

31 5 

30. 6 

31 3 

TEMP MEAN MIN 

17 5 

18 5 

19 5 

20 7 

22. 0 

23 0 

23 0 

22 7 

22 7 

23 0 

22 1 

19 7 

21 1 

TEMP MEAN DAY 

26. B 

28 2 

29 1 

29 2 

29 2 

28 6 

27. 4 

26 8 

27 9 

26 5 

28 5 

26 7 

28 0 

TEMP MN NIGHT 

22. 1 

23 2 

24 2 

24 0 

25 4 

29 6 

25. 0 

24 5 

24. 9 

25 4 

24 9 

22. 3 

24 4 

VAPOUR PRESS 

14 6 

16 7 

20 5 

21 6 

24. 0 

27 3 

28 6 

28 8 

28 8 

2B 6 

25 5 

17 1 

23 9 

WIND SPEED 2M 

1. 4 

16 

l 7 

1 8 

1. 9 

1 6 

1 6 

1 6 

l 4 

1 2 

1 t 

1 4 

1 9 

SUNSHINE X 

71 

75 

03 

83 

75 

56 

40 

30 

44 

60 

68 

65 

62 

TOT RADIATION 

436 

490 

561 

581 

549 

471 

411 

375 

420 

451 

439 

405 

469 

EVAPOTRANSP 

126 

130 

169 

166 

164 

136 

120 

110 

117 

127 

117 

119 

1607 


TYPE OF CROWING SEASON NORMAL CROWING SEASON (WITH DRY PERIOD) 
DRY DAYS : 200 INTERN. DAYS 23 WET DAYS 134 

SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 1 JUNE 

BEGIN HUMID ON 13 JUNE 
HUNID PERIOD < 135 DAYS) ENDS ON 25 OCT 
END OF SEASON ON 5 NOV 
TOTAL LENGTH CF SEASON 18 150 DAYS 


COUNTRY : GUINEA BISSAU • STATION BOLAMA • NUMBER 61769 

• LATITUDE: 11.35 ♦ LONGITUDE -15 29 • ELEVATION ! 20 MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JIM- 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

1 

1 

0 

1 

20 

229 

606 

712 

454 

211 

51 

4 

2290 

TEMP AVERAGE 

25 3 

26 3 

27. 1 

27 7 

28. 0 

27. 3 

26 1 

25 7 

26 3 

27. 1 

27 5 

25 7 

26 7 

TEMP MEAN MAX 

31 3 

32 5 

33 1 

33 0 

32 5 

31 0 

29 0 

28 5 

29 5 

30 8 

31 5 

31. 0 

31 l 

TEMP MEAN MIN 

19 5 

20 2 

21 2 

22 3 

23 5 

23 6 

23 2 

23. 0 

23 1 

23 3 

23 5 

20 6 

22 3 

TEMP MEAN DAY 

27. 5 

28 6 

29 3 

29 6 

29 6 

28 6 

27 l 

26 7 

27 4 

28 4 

28 9 

27 6 

29 3 

TEMP MN NIGHT 

23 4 

24.3 

25 1 

29 8 

26. 4 

26 0 

25. 0 

24 7 

25 1 

29 6 

25 9 

23. 7 

25 1 

VAPOUR PRESS. 

17. 5 

19 6 

22 0 

24 7 

27 0 

28 5 

26 8 

27. 5 

28 5 

28 5 

27 8 

20. 1 

24. 9 

WIND SPEEO 2M 

t a 

1. 5 

l 7 

1 8 

1 9 

1 6 

1 7 

1 0 

1 4 

1 2 

1 l 

1. 3 

1. 5 

SUNSHINE X 

70 

76 

84 

83 

73 

54 

32 

31 

46 

60 

67 

67 

61 

TOT RADIATION 

435 

495 

965 

581 

541 

463 

380 

379 

428 

452 

438 

413 

464 

EVAPOTRANSP 

121 

130 

161 

164 

163 

133 

119 

119 

119 

128 

110 

116 

1507 


TYPE OF GROWING SEASON NORMAL GROWING SEASON (WITH DRY PERIOD) 
DRY DAYS : 198 INTERM DAYS 22 WET DAYS : 145 

SEASON NR I 

SEASON BEGINS ON 20 MAY 

BEGIN HUMID ON 5 JUNE 

HUMID PER 100 <146 DAYS) ENDS ON 26 OCT 
END OF SEASON ON 11 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 168 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY GUINEA BISSAU • STATION NOVA LAMECO * NUMBER 61789 


♦ LATITUDE 12. 17 • LONGITUDE -14 14 • ELEVATION 83 MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

AL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

0 

1 

0 

2 

36 

162 

280 

462 

333 

177 

19 

2 

1902 

TEMP AVERAQE 

22 6 

29 2 

28 1 

29 7 

29 9 

27 9 

29 6 

29 1 

29 7 

26. 1 

23 6 

22 9 

26 1 

TEMP MEAN MAX 

31 6 

34 3 

37. 0 

30 0 

36 9 

33 0 

30 0 

29 0 

30 0 

31. 0 

31 3 

30 3 

32 7 

TEMP MEAN MIN 

13. 6 

16 1 

19 9 

21 6 

22 9 

21 8 

21 7 

21 9 

21 5 

21. 2 

19 7 

14. 7 

19. 6 

TEMP MEAN DAY 

29 9 

2B 9 

31 4 

32 8 

32 0 

29 4 

27 3 

26. 6 

27 3 

27 B 

27 7 

29 2 

29 9 

TEMP MN NIGHT 

19 6 

22 2 

29 3 

27 Q 

27. 0 

29 4 

24 3 

23 6 

24 1 

24 1 

23 2 

19 4 

23 8 

VAPOUR PRESS 

9 8 

IS 0 

16. 2 

16 6 

20 7 

23 8 

29 7 

29 9 

29 5 

24 2 

20 7 

11. 9 

19. 9 

WIND SPEED 2M 

0 6 

0 7 

0 7 

0 8 

O. 9 

0 7 

0 7 

0. 6 

0 9 

0 4 

0 4 

0 6 

0 6 

SUNSHINE X 

80 

84 

78 

83 

76 

66 

61 

96 

61 

71 

76 

79 

72 

TOT RADIATION 

449 

907 

927 

967 

938 

492 

472 

493 

464 

473 

449 

420 

484 

EVAPOTRANSP 

108 

120 

196 

170 

168 

139 

130 

124 

122 

124 

107 

102 

1970 


TYPE OF CROWING SEASON NORMAL GROWING SEASON <WITH OAY PERIOD) 
DRY DAYS : 20* INTERM DAYS 17 WET DAYS : 142 

SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 28 MAY 

BEGIN HUMID ON * JUNE 
HUMID PERIOD (143 DAYS I ENDS ON 26 OCT 
END Of SEASON ON 3 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 160 DAYS 


Copyrighted material 








righted material 


ivory coast 
côte -d'ivoire 


Copyrighted material 








COUNTRY : IVORY COAST ♦ STATION OOI6NNE • NUMBER 63326 

♦ LATITUDE 9 30 ♦ LONGITUDE : -7.34 • ELEVATION «21 MET 



JAN 

Ft" 

MAR 

APR 

MAY 

UON 

JU_ 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

3 

13 

44 

79 

123 

170 

292 

381 

272 

163 

32 

16 

1612 

TEMP AVERAGE 

23 3 

27 7 

29 0 

28 7 

27 3 

26 2 

23 2 

23 0 

23 3 

23 7 

26 1 

23 O 

26 4 

TEMP MEAN MAX 

33 7 

33 6 

33 6 

34 I 

32 7 

31 3 

30 O 

29 2 

30 0 

31 3 

32 3 

32 1 

32 4 

TEMP MEAN MIN 

14 0 

10 7 

21 3 

22 0 

21. 3 

20 6 

20 3 

20 3 

20 1 

20 0 

18 3 

14. 7 

19 3 

TEMP MEAN DAY 

27 4 

30 3 

31. 0 

30 2 

29 1 

27 9 

26 9 

26 4 

26 8 

27 8 

27 9 

26 3 

20 2 

TEMP MN NIGHT 

20 3 

24. 3 

26 0 

23 9 

23 1 

24 0 

23 3 

23. 2 

23 2 

23. 3 

22 6 

20 0 

23 3 

VAPOUR PRESS 

12. 2 

16 3 

20 6 

24 8 

26 3 

23 6 

23 3 

29. 3 

23 2 

23 1 

22 3 

16. 1 

22 1 

WIND 5PEED 2M 

0 6 

0 6 

0 3 

0 4 

0 4 

0 3 

0 4 

0 3 

0 3 

0 3 

0. 3 

0. 3 

0 4 

SUNSHINE X 

72 

7/ 

66 

39 

63 

64 

30 

43 

30 

71 

70 

77 

64 

TOT RAO I AT I ON 

441 

493 

493 

467 

477 

474 

419 

403 

422 

483 

473 

447 

437 

EVAPOTRANSP 

122 

128 

148 

138 

137 

123 

116 

114 

119 

123 

113 

113 

1496 


TYPE OF GROWING SEASON NORMAL CROWING SEASON (WITH DRV PERIOD) 
DRY DAYS 147 INTERM DAYS : 63 WET DAYS l 33 

SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON B APR 

BEGIN HUMID ON 24 MAY 

HUMID PERIOD (136 DAYS) ENOS ON 26 OCT. 

END OF SEASON CM 12 NOV 

TOTAL LENGTH OF SEASON IS 219 DAYS 


COUNTRY IVORY COAST • STATION KORHOGO • NUMBER 63336 

• LATITUDE 9 23 • LONGITUDE -3.37 • ELEVATION 332 MET 



JAN 

FER 

MAR 

APR 

MAY 

UJN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITAT ION 

7 

19 

30 

96 

93 

164 

198 

319 

261 

127 

42 

12 

1384 

TEMP AVERAGE 

26 3 

29 l 

29 0 

28 2 

27 2 

26 0 

23 O 

24 7 

29 0 

26 0 

26 7 

29. 7 

26 6 

TEMP MEAN MAX 

33 6 

36 9 

39 3 

33 0 

32 9 

30 7 

29 l 

28. 6 

29 3 

31 3 

33 9 

33 0 

32 3 

TEMP MEAN MIN 

19 0 

21. 7 

22 3 

22 6 

22 0 

21 0 

20 8 

20 7 

20 3 

20 7 

20 0 

18 9 

20 8 

TEMP MEAN DAY 

28 9 

31. 8 

31. 2 

30 2 

29 1 

27 6 

26 4 

26 1 

26 6 

27 9 

29 l 

28 3 

28. 6 

TEMP MN MIGHT 

23 e 

26. 6 

26 7 

26 2 

29 4 

24 1 

23 4 

23. 2 

23 3 

23 9 

24 1 

22. 9 

24 9 

VAPOUR PRESS 

10 2 

13 9 

19 3 

29 0 

26 0 

26 2 

29 3 

23. 7 

23 6 

23 7 

21 1 

13 0 

21. 4 

WIND SPEED 2M 

0 8 

0 0 

1 0 

0 6 

0 8 

0 0 

o e 

0 0 

0 3 

0 4 

0 9 

0 9 

0. 7 

SUNSHINE 

74 

78 

63 

63 

61 

37 

43 

40 

30 

62 

78 

73 

62 

TOT RADIATION 

448 

900 

473 

4B3 

4*9 

446 

399 

384 

422 

449 

474 

434 

440 

EVAPOTRANSP 

127 

134 

133 

142 

138 

122 

113 

112 

113 

122 

120 

113 

1913 


TYPE OF CROWING SEASON NORMAL GROW I NO SEASON (WITH DRY PERIOD) 
DRY DAVE 143 INTERM DAYS 82 WET DAYS 139 


SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 30 MAR 

BEGIN HUMID ON 31 MAY 

HUMID PERIOD (199 DAYS) ENDS ON 16 OCT 
END OF SEASON ON 5 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 221 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY tVORY COAST ♦ STATION FERKESSE DOUCOU • NUMBER 63337 

♦ LATITUDE 9 37 • LONGITUDE -3.03 ♦ ELEVATION : 330 MET 



JAN 

PER 

MAR 

APR 

MAY 

sflJN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

3 

23 

41 

Bl 

149 

132 

183 

303 

23B 

1 1 B 

30 

8 

1337 

TEMP AVERAGE 

23. 0 

27. 3 

29 0 

28 3 

20 0 

26 3 

23. 0 

23 O 

23 3 

26 0 

26 3 

23 0 

26 3 

TEMP MEAN MAX 

34 0 

33 0 

33 0 

34 0 

33 0 

31 0 

29 0 

29 O 

30 0 

31 0 

33 0 

33 O 

32 3 

TEMP MEAN MIN 

16 0 

20 0 

23. 0 

23 0 

23 0 

22 0 

21 0 

21 0 

21 0 

21 0 

20 0 

17 0 

20 7 

TEMP MEAN DAY 

28 3 

30 2 

31 2 

30 3 

29 8 

28 1 

26 4 

26 4 

27 l 

27 8 

2 Q a 

27 a 

28 3 

TEMP MN NIGHT 

21 9 

23 0 

26 9 

26 6 

26 2 

24 9 

23 3 

23. 3 

23 B 

24 0 

23 9 

21 B 

24. 3 

VAPOUR PRESS 

12 1 

13 3 

21 2 

22 7 

23 8 

23 0 

22 0 

22 3 

22 B 

22 3 

20 3 

13 3 

20 3 

WIND SPEED 2M 

0 2 

0. 3 

0 8 

1 0 

0 6 

1 0 

0 6 

O 8 

0. 3 

0 3 

0. 2 

O. 3 

0. 6 

SUNSHINE X 

77 

73 

68 

63 

63 

37 

46 

39 

47 

68 

76 

72 

62 

TOT RADIATION 

437 

487 

493 

4B4 

478 

446 

404 

301 

410 

471 

463 

429 

430 

EVAPOTRANSP 

106 

121 

131 

148 

142 

130 

118 

118 

1 16 

124 

113 

106 

1493 


TYRE OF GROWING SEASON NORMAL CROWING SEASON (WITH DRY PERIOD) 
DRY DAYS 162 INTERN DAYS 47 WET DAYS Î 136 
SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 12 APR 

BEGIN HUMID ON 10 NAY 

MUN1D PERIOD <137 DAYS) ENDS ON 13 OCT 
END OF SEASON ON 1 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 204 DAYS 


COUNTRY IVORY COAST • STATION BOMDOJKOU • NUMBER 63343 

« LATITUDE 8 03 ♦ LONGITUDE : -2.47 • ELEVATION 371 NET 

JAN FED MAR APR MAY J'JN M. AUO SEP OCT NOV DCC YEAR 

PRECIPITATION 14 41 02 134 169 163 78 

TEMP AVERAGE 26 2 27 3 27 B 27 3 26. 6 23 3 24 1 

TEMP MEAN MAX 33 3 33 2 33 B 32 7 31.3 29 8 28 O 

TEMP MEAN MIN 19 7 21 8 22 3 22 3 21 8 21 2 21 0 

TEMP MEAN DAY 29 1 30 9 30 1 29 4 28. 4 27 O 23 B 

TEMP MN NIGHT 24 2 26 2 26 O 23 8 24 9 23 9 23.2 

VAPOUR PRESS 16 3 20 1 24 2 26 7 26 7 26 t 23 0 

WIND SPEED 2H 0 3 O. 8 1 1 1. ft O. 9 11 0 7 

SUNSHINE X 63 63 34 34 53 43 26 

TOT RADIATION 418 449 440 446 433 383 320 

EVAPOTRANSR 110 123 142 134 129 lit 9B 

TYPE OF GROWING SEASON NORMAL GROWING SEASON <WITH DRY PERIOD) 

DRY DAYS 126 INTERN DAYS 9B WET DAYS 141 
SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 9 MAR 

OEOIN HUMID ON 13 APR 

HUMID PERIOD < 80 DAYS i ENDS ON 3 JULY 
END OF SEASON ON 1 AUG 
TOTAL LENGTH OF SEASON 18 146 DAYS 
SEASON NR 2 

SEASON 8E0INS ON 9 AUC 

BEGIN HUMID CN 29 AUC 

HUMID PERIOD i 63 DAYS) ENDS ON 30 OCT 
END OF SEASON ON 1 l NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON 16 93 DAYS 


63 

187 

176 

31 

17 

1177 

24 0 

24 6 

23 3 

26 1 

23 3 

23 9 

27 3 

28 2 

30 3 

32 3 

32 2 

31 3 

20 6 

20 3 

20 8 

20 7 

19 3 

21 0 

23 3 

23 7 

27 2 

28 7 

28 0 

28 0 

22 7 

22 9 

23 7 

24 3 

23. 2 

24 3 

24 6 

23 3 

26 O 

23 8 

t9 3 

23 7 

t 2 

0 9 

1 2 

1 0 

0 3 

0. 9 

22 

28 

30 

36 

39 

47 

310 

334 

407 

402 

393 

394 

101 

101 

119 

114 

109 

1401 


Copyrighted material 


COUNTRY IVORY COAST ♦ STATION MAN « NUMDCR 63348 

• LATITUDE 7 23 • LONGITUDE : -7.31 ♦ ELEVATION 340 NET 



JAN 

FE* 

MAR 

APR 

MAY 

J'JN 

JVC 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

MttCZPITATlON 

13 

50 

96 

197 

149 

198 

190 

245 

303 

164 

30 

21 

1646 

ICMP AVERAGE 

24 7 

26 0 

3é D 

26 0 

29 6 

24 5 

23 2 

23. 1 

24 2 

24. 3 

24 B 

24 3 

24 B 

TEMP MEAN MAX 

32 9 

33. 0 

32 7 

31. 7 

31 0 

29 5 

28 0 

27. B 

20 6 

29 7 

30 3 

30 8 

30 9 

TEMP MEAN MIN 

19 9 

19 5 

20 3 

20. B 

20 B 

20 9 

20 2 

20 2 

20 0 

20 0 

18 « 

16 0 

19 4 

TEMP MEAN DAV 

27 1 

2» 7 

23 0 

28 2 

27 7 

26 6 

23 9 

23. 4 

23 8 

26 6 

26 6 

26 O 

26 9 

TEMP MN NIGHT 

21 1 

23 9 

24 5 

24 3 

24 1 

23 4 

22 7 

22. 6 

22 7 

23 O 

22. 3 

80 9 

22 9 

VAPOUR PRESS 

19 O 

22 6 

84 B 

26 2 

26 5 

23 7 

23 0 

29 3 

23 3 

23 7 

24 7 

21 0 

24 3 

WIND SPEED 2M 

0 5 

0. 6 

0 8 

O 6 

0 6 

0 6 

O 8 

0 8 

0 6 

O 3 

0 3 

0 3 

0 6 

SUNSHINE X 

62 

60 

96 

93 

47 

40 

30 

27 

36 

33 

36 

93 

47 

TOT RADIATION 

436 

49V 

469 

462 

430 

396 

361 

337 

393 

441 

424 

396 

418 

EVAPOfRANSP 

119 

114 

130 

122 

117 

102 

93 

94 

103 

Ul 

103 

102 

1307 


TYRE OF GROWING SEASON NORMAL GROWING SEASON «WITH DRV PERIOD) 
DRY DAYS 92 INTERN DAYS 61 WET DAYS 312 

SEASON I* 1 

SEASON BEGINS ON 13 FEB 

BEGIN HUMID QN 30 MAR 

HUMID PERIOD (213 DAYS! ENDS CN 26 OCT 
END OF SEASON ON 13 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 274 DAYS 


COUNTRY IVORY COAST • STATION BCUAKE • NUMBER 63399 

" LATITUDE 7 44 • LONCITUDE ; -S 04 * ELEVATION 376 MET 



JAN 

P6R 

M'.R 

APR 

MAY 

y/JU 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 


8 

46 

B6 

122 

130 

143 

117 

98 

176 

134 

32 

19 

1109 

TEMP AVERAOE 

27 

0 

27 8 

27 8 

27 6 

26 8 

23 6 

24 2 

24. 2 

24 7 

23 7 

26 3 

26. 2 

26. 2 

TEMP MEAN MAX 

32 

6 

34. 0 

33 2 

32 0 

31 l 

29 3 

28 0 

27. 7 

28 1 

29 6 

30 8 

31 9 

30 7 

TEMP MEAN MIN 

80 

3 

21. 9 

22 0 

22 0 

21 9 

21 0 

20 6 

20 3 

20 3 

20 7 

21 0 

20 0 

21 0 

TEMP MEAN DAY 

28 

7 

30. 0 

29 6 

20 8 

28 0 

26 8 

29 6 

23 3 

29 6 

26 7 

27 6 

27 8 

27. 6 

TEMP MN NIGHT 

84 

5 

23. 6 

29 6 

23 2 

24 6 

23 7 

22 9 

22 6 

22 7 

23 4 

24 0 

23 3 

24 0 

VAPOUR PRES5 

18 

1 

21 9 

24 0 

26 0 

26 3 

23 7 

24 7 

23 0 

29 3 

29 8 

24 3 

80 0 

23 9 

WIND SPEED 2M 

1 

1 

l 0 

1. 1 

1 1 

1. 1 

1 4 

2 3 

X, 9 

t 1 

0 3 

0 6 

0 7 

1 2 

SUNSNlNt X 


*2 

63 

33 

34 

30 

43 

27 

24 

29 

46 

34 

34 

46 

TOT RADIATION 

434 

479 

469 

46 7 

442 

438 

331 

347 

366 

419 

416 

□98 

413 

EVAPOTRANSP 

133 

179 

143 

136 

130 

119 

109 

106 

103 

114 

111 

113 

1442 


TVPE OF GROWING SEASON NORMAL GROWING SEASON (WITH DRY PERIOD) 
DRY DAYS 120 INTERN DAYS 110 WET DAYS 135 

SEASON NR 1 

SEASON BECINS ON 4 MAR 

BEGIN HUMID DN 16 MAY 

HUMID PERIOD < 75 DAYS) ENDS ON 29 JULY 
BEGIN HUMID ON 23 AUO 

HUMID PERIOD < 62 DAYS) ENDS ON 23 OCT 
END OR SEASON ON 4 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 246 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY IVORY COAST 

* STATION OAQNOA 


» 

NUMBER 63337 








♦ LATITUDE 

6 OB 

« LONGITUDE 

-3. 

37 • 

ELEVATION 

214 mX 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

s/JN 

JUL 

A* JO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 


YEAR 

PRECIPITATION 

31 

69 

146 

133 

191 

226 

91 

70 

182 

139 

101 

62 

1480 

TEHP AVERAGE 

26 3 

27 3 

27 2 

27 2 

26 7 

23 3 

24 3 

24 3 

23 6 

26 2 

26 3 

26 0 

26 1 

TEMP PIE AN MAX 

31 3 

32 3 

32. 3 

32 2 

31 3 

29 B 

28 3 

28 0 

29 0 

30 1 

30 3 

30 0 

30. 3 

TEHP MEAN MIN 

20 B 

22 3 

22 t 

22 2 

22 1 

22 0 

21 3 

21 3 

21 6 

22 0 

22 0 

21 


21 B 

TEHP MEAN DAY 

27 9 

29 2 

39 3 

29 0 

28 4 

27 3 

26. 1 

23 8 

26 6 

27 3 

27 8 

37 3 


27 7 

TEHP P*J NIGHT 

24 2 

23 6 

23 3 

23 4 

23 0 

24 3 

23 6 

23 4 

23 9 

24 3 

24 6 

23 9 

24. 3 

VAPOUR PRESS 

25 2 

26 7 

27. 0 

27 B 

2B 0 

27 l 

23 6 

23 3 

26. 1 

26 B 

27 1 

26 3 

26 6 

WIND SPEED 2 M 

O 3 

0 6 

0 3 

0 3 

0 4 

0 3 

0. 3 

0 4 

0 6 

0 4 

0 4 

o a 


0 3 

SUNSHINE X 

50 

32 

33 

32 

48 

38 

31 

24 

31 

46 

31 

47 

43 

TOT RADIATION 

402 

436 

460 

437 

430 

334 

361 

344 

374 

419 

413 

384 

403 

cvapotransp 

109 

113 

130 

123 

119 

102 

98 

96 

103 

113 

106 

103 

1323 

TYPE Or GROW l NO 

SEASON 

NORMAL GROWING SEASON (WITH DRY 

PERIOD) 








DRV DAYS 43 

INTERP1 DAYS 119 

WET 

DAYS 

201 









SEASON NR 1 















SEASON BEGINS ON 7 FEB 













DEO IN 

HUHID ON 5 

HAR 












WHIO 

PERIOD 

( 129 

DAYS) ENDS CN 

11 JULY 










BEGIN 

HUHID ON 29 

AUG 












HUH ID 

PERIOD 

< 74 

DAYS) ENDS ON 

10 NOV 










ENO OF SEASON ON 24 DEC 













TOTAL LENGTH OF 

SEASON 

IS 321 DAYS 












COUNTRY IVORY COAST 

• STATION ABIDJAN 


• 

NUMBER : 63378 








* LATITUDE 

3 13 

♦ LONGITUDE 

-3. 

36 • 

ELEVATION 


6 MET 


JAN 

FE» 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JVA_ 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

20 

31 

113 

133 

324 

390 

273 

29 

63 

177 

173 

93 

2063 

TEHP AVERAGE 

26 6 

27 2 

27 3 

27 7 

27. 0 

23 e 

23 0 

24 0 

23 0 

26 0 

27 1 

27 0 

26 3 

TEH» MEAN MAX 

30 0 

30 2 

3D 3 

30 3 

29 8 

M I 

26 3 

26 2 

26 6 

28 3 

29 7 

29 3 

28 8 

TEHP MEAN MIN 

23 7 

24. a 

24 6 

24 3 

24 l 

23 3 

24 0 

2i a 

22 1 

23 7 

24 5 

23 7 

23 7 

TEHP PlfAN DAY 

2B 0 

28 3 

23 3 

28 4 

28 0 

^6 1 

23 7 

24 B 

23 2 

27 0 

sa c 

27 6 

27 2 

TEHP MN NIOMT 

23 7 

26 6 

26 4 

26 2 

23 9 

23 0 

24 8 

23 2 

23 3 

23 2 

26 1 

23 


23 3 

VAPOUR PRESS 

30 2 

31 3 

31 1 

31 O 

30 3 

29 3 

27 6 

27 0 

27 3 

29 0 

29 6 

29 6 

29 3 

WIND SPEED 2H 

0 7 

1 1 

i 2 

12 

0 B 

1 2 

1 3 

1 I 

I 1 

1 4 

1 1 

0 9 

1 1 

SUNSHINE 2 

59 

63 

62 

41 

33 

27 

40 

34 

39 

39 

63 

39 

32 

TOT RADIATION 

430 

479 

493 

490 

433 

377 

390 

3B0 

404 

469 

466 

429 

439 

ÉVAP0TRAN9P 

116 

1 IB 

139 

133 

124 

101 

107 

too 

107 

126 

123 

117 

1413 

TYPE OF OROWINO 

8EASON 

NORHAL CROWING SEASON (WITH DRY 

PERIOD) 








DRV DAYS BB 

INTERN DAYS 97 

WET 

DAYS : 

ISO 









SEASON NR 1 















SEASON BEGINS ON 21 FEB 













BEGIN 

HUMID 

□N 10 

APP 












MUH1D 

PERIOD 

<114 

DAYS 1 ENDS CN 

l AUG 










ENO OF SEASON ON 8 

400 













TOTAL LENGTH OF 

SEASON 

IS 169 DAYS 












SEASON NR 2 















SEASON BEGINS ON 12 SEP 













BEOIN 

HUMID 

□N 30 

SEP 












HUHID 

PERIOD 

< 68 

DAYS 1 ENOS ON 

6 DEC 










ENO OF SEASON ON 30 OEC 














TOTAL LENGTH OF SEASON IS I JO DAYS 

Copyrighted material 


COUNTRY IVORY COAST ♦ STATION TABOU * NUMBER 63392 

♦ LATITUDE 4 23 * LONOITUDE : -7.22 * ELEVATION 10 NET 



JAN 

Ft* 

MAM 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

36 

33 

98 

134 

432 

319 

128 

93 

239 

227 

193 

133 

2331 

TEMP AVERAGE 

26 2 

26 7 

26 6 

26 S 

26 3 

23 3 

23 0 

24 2 

24 3 

23 3 

26 0 

26 2 

23 8 

TEMP MEAN MAX 

30 0 

30 3 

30 3 

30 3 

29 7 

27 7 

27 7 

26 3 

26 8 

28 1 

29 0 

29 O 

2B e 

TEMP MEAN MIN 

22. 1 

22 6 

22 7 

22 6 

22 7 

22 7 

22 0 

22 0 

22 1 

22. 3 

22 3 

22 O 

22 4 

TEMP MEAN DAY 

27 9 

27 8 

28 0 

28 0 

27. 3 

26 t 

23 9 

23 1 

23 3 

26. 2 

26 9 

26 7 

26 7 

TEMP MN NIGHT 

24 7 

23 1 

23 2 

23. 1 

24 9 

24 3 

23 8 

23 4 

23 6 

24 1 

24 3 

24 2 

24 4 

VAPOUR PRESS 

29 3 

30 0 

30 3 

30 2 

29 B 

23 7 

26. 6 

26 3 

27 3 

28 3 

29 0 

29 0 

28 8 

WIND SPEED an 

0 7 

1 1 

0 9 

o a 

0 9 

1 3 

1 S 

2 1 

1 3 

1 4 

1 1 

0. B 

1 2 

■UMM : tm X 

33 

37 

33 

32 

43 

21 

31 

20 

22 

48 

36 

47 

42 

TOT RADIATION 

429 

460 

469 

433 

406 

318 

336 

327 

340 

430 

439 

393 

401 

EVAPQTRANSP 

113 

114 

127 

121 

112 

92 

103 

98 

94 

117 

113 

107 

1313 


TYPE OF GROW I NO SEASON NORMAL CROWING SEASON <WITM CAY PCAfOOl 
DRY DAYS 38 INTERM DAYS 97 WET DAYS 230 
SEASON NH l 

SEASON BEGINS ON 19 FEB 

BEGIN HUMID ON 10 APR 

HUN I D PERIOD C 93 DAYS » ENDS ON 16 JULY 
END OF SEASON ON 28 ALY 
TOTAL LCNOTH OF SEASON IS 160 DAYS 
SEASON NR 2 

SEA50N BEGINS ON 29 JULY 

BEGIN HUMID ON 20 AUC 

HUMID PERIOD (139 DAYS» ENDS ON 31 DCC. 

END OF SEASON ON 13 JAN 

TOTAL LENOTM OF SEASON IS 169 DAYS 

COUNTRY IVORY COAST • STATION 6A6SANDRA • NUMBER 63399 

■ LATITUDE 4 37 * LONCITUDE -6 03 * ELEVATION 62 MET 



JAN 

FfcR 

MAR 

APR 

MAY 

JÜN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

26 

27 

74 

116 

320 

494 

1 12 

24 

33 

117 

169 

101 

1633 

TEMP AVERAGE 

26 2 

26 7 

26 B 

26 e 

26 3 

23 1 

24 3 

23 B 

24 3 

23 3 

26 1 

26 1 

23 7 

TEMP MEAN MAX 

30 0 

31. 0 

33 7 

30 8 

30 0 

28 0 

27 3 

26 8 

27 3 

28 6 

29 3 

29 2 

29 l 

TEMP MEAN MIN 

22. 0 

22 6 

22 3 

22 3 

22 3 

22 2 

21 6 

2 1 3 

21 3 

21 7 

22 3 

22 0 

22 1 

TEMP MEAN DAY 

27 4 

26 3 

28 1 

28 1 

27 6 

26 1 

23 3 

23 0 

23 6 

26 4 

27 2 

26 9 

26. 9 

TEMP MN NIGHT 

24 6 

23. 3 

23 1 

23 2 

24 9 

24 0 

S3 4 

23 0 

23 4 

23 8 

24 3 

24 2 

24 3 

VAPOUR PRE5S 

29 0 

29 6 

29 6 

29 7 

29 3 

20. 1 

26 1 

23 6 

26 3 

27 8 

29 0 

26 8 

28 3 

WIND SPEED 2M 

l. 1 

1 1 

1 4 

1 2 

14 

1. 2 

l 3 

1 7 

1 3 

1 4 

1 4 

0 7 

t 3 

SUNSHINE X 

61 

61 

62 

61 

36 

33 

46 

33 

42 

39 

63 

38 

33 

TOT RADIATION 

446 

473 

493 

4B9 

433 

369 

4J1 

383 

413 

469 

461 

427 

441 

EVAPQTRANSP 

119 

117 

138 

130 

124 

9B 

109 

104 

109 

123 

119 

112 

1404 


TYPE OF GROWING SEAMON “FORMAL GROWING SEASON (WITH DRY PERIOD» 
DRV DAYS 127 INTERM DAYS : 100 WET DAYS 133 

SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 12 MAR 

BEGIN HUMID ON 19 APR 

HUMID PERIOD c 87 DAYS) ENDS ON 14 JULY 
END OF SEASON ON 22 JULY 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 133 DAYS 
SEASON NR 2 

SEASON EECIN5 ON 17 SEP 

BEGIN HUMID ON 20 OCT 

HJM1D PERIOD ( 33 DAYS) ENDS ON l l DEC 
END OF SEASON ON 1 JAN 
TOTAL LLNOTH OF SEASON IS 107 DAYS 


Copyrighted material 




liberia 

libéria 

Copyrighted material 



J 




Copyrighted material 




COUNTRY LIBERIA • STATION VOINJAMA • NUMBER 63*00 

• LATITUOC 8 23 • LONGITUDE -9 43 * ELEVATION 300 MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

17 

37 

143 

216 

246 

336 

443 

393 

430 

307 

260 

62 

2934 

TEMP AVERAGE 

23 1 

23 5 

23 0 

23 5 

23 3 

24 7 

24 0 

24 2 

24 B 

24 3 

24 3 

24. 3 

24 B 

TEMP MEAN MAX 

33 0 

33 7 

33 0 

33 3 

33 3 

32 0 

30 3 

30 3 

32 2 

32 0 

32 3 

32 U 

32 4 

TEMP MEAN MIN 

17 1 

17 1 

17 O 

17 3 

17. 1 

17. 3 

17 3 

18 0 

17. 3 

17. 0 

16 2 

13. 7 

17 1 

TEMP MEAN DAY 

27 9 

28 4 

27 9 

28 3 

20 3 

27 4 

26 3 

26 3 

27 4 

27 2 

27 2 

27 3 

27. 3 

TEMP MN NIGHT 

22 3 

22 6 

22 2 

22 6 

22 4 

22 1 

21 6 

21 9 

21. 9 

21. 6 

21 2 

20 9 

21 9 

VAPOUR PRESS 

If 2 

19 2 

19 1 

19 3 

19 2 

19 6 

19 7 

20 2 

If 3 

19 1 

18 3 

17, 7 

19 2 

WIND SPEED 2M 

0 9 

0. 9 

0. f 

0 9 

1 1 

t. 9 

2 3 

2 3 

1 9 

1 3 

1 3 

O 9 

1 4 

SUNSHINE X 

48 

40 

47 

43 

38 

27 

18 

13 

20 

37 

44 

37 

33 

TOT RADIATION 

30» 

413 

433 

425 

399 

331 

319 

314 

332 

381 

379 

339 

372 

EVAP0TRAN3P 

119 

118 

134 

133 

137 

132 

126 

126 

132 

128 

123 

113 

1321 


TYPE OF OROWINQ SEASON NORMAL GROWING SEASON (WITH DRY PERIOD) 
DRY DAYS *3 INTERM DAYS 34 WET DAYS 2*0 

SEASON NR : 1 

SEASON BEO INS ON 16 FEB 

BEGIN HUMID ON 11 MAR 

HUMID PERIOD (26* DAYS) ENDS ON 4 DEC 
END OF SEASON ON 15 DEC 
TOTAL LENGTH OF SEASON IB 303 DAYS 


COUNTRY LIBERIA ♦ STATION MONROVIA « NUMBER 63602 


* LATITUDE 6 20 « LONG 1 TUDE : -10.43 ♦ ELEVATION : 12 MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 


AUG 

5EP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

31 

71 

120 

134 

442 

938 

797 

354 

720 

398 

237 

122 

4624 

TEMP AVERAGE 

26. 0 

26 3 

27 0 

26 3 

25 5 

23 3 

24 3 

23 0 

25 0 

23 3 

26 0 

26 0 

23 B 

TEMP MEAN MAX 

31 0 

31 0 

32 0 

32 0 

31 0 

30 0 

29 0 

29 0 

29 0 

30 0 

31 0 

31. 0 

30 3 

TEMP MEAN Ml N 

21 0 

22 0 

22 0 

21. 0 

20 0 

21 0 

20 0 

21 0 

21 O 

21 0 

21 0 

21 0 

21 0 

TEMP MEAN DAY 

27 B 

28 1 

28 8 

28 3 

27 3 

27 l 

26 1 

26 4 

26 4 

27 1 

27 0 

27. t 

27 5 

TEMP MN NIGHT 

24. 3 

24 9 

23 2 

24 3 

23 3 

23 9 

22 B 

23. 3 

23 3 

23 8 

24 | 

24. 1 

24 0 

VAPOUR »RESS. 

24 3 

23 3 

23 3 

24 3 

22 8 

24 3 

23 0 

24. 3 

24 3 

24. 3 

24 3 

24 3 

24 4 

WIND 8PFFD 2H 

1 1 

1 1 

1 1 

1 l 

l 3 

2 1 

2 3 

2. 3 

2. 1 

i. 3 

1. 3 

1 . 1 

1 6 

SUNSHINE X 

43 

44 

43 

40 

34 

23 

16 

12 

17 

34 

40 

34 

31 

TOT RADIATION 

378 

406 

422 

412 

379 

338 

307 

300 

322 

373 

373 

340 

362 

EVAPOTRANSP 

113 

HO 

130 

124 

120 

112 

113 

112 

108 

117 

113 

106 

137B 


TYPE OP GROWING SEASON NORMAL GROWING SEASON (WITH DRY PERIOD) 
DRY DAYS 23 INTERM DAYS 82 WET DAY5 238 


SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON I FEB 

BEGIN HUMID ON 24 MAR 

HUMID PERIOD < 6 DAYS) ENDS ON 29 MAR 

BECIN HUMID ON 11 APR 

HUMID PERIOD <234 DAYS) ENDS ON 20 DEC 
ENO OF 3EA90N ON 7 JAN 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 341 DAYS 


Copyrighted material 



It I 

COUNTRY : LIBERIA • STATION HARBEL • NUMBER 6*609 

• LATITUDE 6 20 • LONGITUDE -10 20 ♦ ELEVATION : 190 NET. 



VAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JU_ 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

31 

94 

136 

160 

279 

409 

444 

470 

621 

384 

198 

83 

3299 

TEMP AVERAGE 

26 0 

26 9 

26 9 

26 6 

26 2 

29 9 

24 2 

24 1 

24 0 

25 7 

26 0 

29 7 

29 7 

TEMP MEAN MAX 

31 0 

31 9 

31 9 

31 6 

31 2 

30 9 

29 2 

29 l 

29 e 

30 7 

31 0 

30 7 

30 7 

TEMP MEAN MlN 

21 0 

21 9 

21 9 

21 6 

21. 2 

20 9 

19 2 

19 1 

19 8 

20 7 

21 0 

20 7 

20 7 

TEMP MEAN DAY 

27 8 

28 3 

28 3 

20 4 

20 0 

27 3 

26 0 

29. 9 

26 6 

27 9 

27 8 

27 9 

27 4 

TEMP MN NZCHT 

24 3 

24 8 

24 7 

24 8 

24 4 

23 7 

22 3 

22 2 

22 9 

23 8 

24 1 

23 8 

23 8 

VAPOUR PRESS 

24 5 

29 9 

29 2 

29 6 

29. 0 

23 7 

22 0 

21 8 

22 8 

24 2 

24 6 

24 2 

24 1 

WIND SPEED 2M 

0 9 

0 9 

0 9 

0 9 

1 1 

l 9 

2 3 

2. 3 

1. 9 

1. 3 

l 3 

0. 9 

1.4 

SUNSHINE X 

45 

49 

44 

41 

39 

25 

16 

12 

17 

34 

42 

34 

32 

TOT RADIATION 

385 

410 

426 

416 

383 

338 

307 

300 

322 

379 

381 

340 

369 

GVAPOTRANSP 

112 

109 

126 

121 

118 

113 

113 

114 

111 

117 

112 

103 

1369 


TVPE OF CROWING SEASON NORMAL CROWING SEASON (WITH DRV PERIOD) 
DRV DAYS 49 INTERN DAYS 42 WET DAŸS 274 

SEASON NR : 1 

SEASON BEGINS ON 15 FE8 

OCOIN HUMID ON 9 NAR 

HUMID PERIOD (275 DAYS» ENDS ON 8 DEC 
END GF SEASON ON ?A OCC 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 317 DAYS 


COUNTRY LIBERIA ♦ STATION SUAROKO » NUMBER 69610 

♦ LATITUDE 7 00 • LONGITUDE -9.35 ♦ ELEVATION : 190 MET 



JAN 

FED 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

IB 

71 

146 

17B 

195 

194 

1B9 

194 

356 

240 

101 

27 

1B65 

TEMP AVERAGE 

29 1 

29 2 

25 3 

25 7 

25 6 

24 B 

24 1 

22 B 

24 6 

29 9 

26. 0 

29 9 

25 0 

TEMP MEAN MAX 

31. 5 

32 6 

32 9 

32 3 

31 9 

30 2 

20 7 

27 9 

29. 9 

30 9 

30 9 

31 1 

30 7 

TEMP MEAN MIN 

IB 7 

17 7 

18 1 

19 0 

19 7 

19 3 

19 9 

IB 1 

19 6 

20 9 

21 2 

19 7 

19 3 

TEMP MEAN DAY 

27 4 

27 8 

27 9 

28 0 

27 7 

26. 7 

29 7 

24 5 

26 3 

27 3 

27 9 

27 4 

27 0 

TEMP MN NIGHT 

22 9 

22 6 

22 B 

23 3 

23 5 

22 8 

22 4 

21 O 

22. 7 

23 6 

24 1 

23. 2 

22. 9 

VAPOUR PRESS 

21 3 

20 0 

20 9 

21 7 

22 7 

22. 1 

22 3 

20 5 

22 9 

24 0 

25 0 

22. 7 

22 1 

WIND SPEED 2M 

0. 9 

0 9 

0 9 

0 9 

1 1 

1 9 

2 3 

2 3 

1. 9 

1 3 

1 3 

0 9 

1 4 

SUNSHINE X 

45 

46 

44 

41 

35 

29 

16 

12 

17 

34 

42 

34 

32 

TOT RADIATION 

38 1 

411 

429 

417 

385 

340 

309 

301 

322 

373 

37B 

337 

364 

EVAPOTRANSP 

112 

113 

130 

125 

120 

114 

112 

109 

111 

116 

no 

103 

1379 


TYPE OF CROWING SEASON NORMAL CROW INC SEASON (WITH DRY PERIOD) 

DRV DAYS 67 INTERM DAYS 47 WET DAYS : 291 

SEASON NR : 1 

SEASON BEGINS ON 6 FEB 

DEO IN HUMID ON 6 MAR 

HUMID PERIOD (252 DAYS) ENDS CN 12 NOV 
END OF SEASON ON 1 DEC 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 299 DAYS 

Copyfrghted material 


COUNTRY LIBERIA • STATION SAKLEIPIE » NUMBER 65620 

♦ LATITUDE: 7.00 * LONGITUDE -8 43 • ELEVATION 300 FCT 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

13 

58 

103 

139 

171 

274 

237 

207 

419 

284 

109 

30 

2166 

TEMP AVERAGE 

26 1 

23 3 

27 1 

27 3 

26 8 

26 1 

24 0 

24 2 

24 8 

23 8 

26. 0 

23 2 

23 8 

TEMP MEAN MAX 

36 6 

36 8 

36 B 

37 3 

33 7 

34 0 

31 2 

32 1 

33 3 

33 B 

36 7 

33 6 

33 2 

TEMP MEAN MIN 

13 3 

14 1 

17 3 

17 3 

17 8 

18 3 

16 3 

16 2 

16 2 

13 7 

13 3 

14 7 

16. 3 

TEMP MEAN DAY 

29 9 

29 6 

30 6 

31 0 

30 0 

29 0 

26 3 

27 0 

27 9 

29. 3 

29 B 

28 9 

29 1 

TEMP PIN NIGHT 

22 4 

21 3 

23. 8 

23 9 

23 5 

23 3 

21 1 

21 2 

21 6 

21 9 

21 9 

21 1 

22 3 

VAPÜUR PRESS 

17. 6 

1* 1 

20 0 

20 0 

20 3 

21. 1 

18 B 

18 3 

10 3 

17, 8 

17 3 

16 7 

10 6 

WIND SPEED 2M 

0 9 

0 9 

O 9 

0 9 

1 1 

1 9 

2 3 

2 3 

1 9 

1. 3 

1 3 

0 9 

1 4 

SUNSHINE X 

4B 

48 

47 

43 

38 

27 

18 

13 

20 

37 

44 

37 

33 

TOT RADIATION 

391 

418 

436 

424 

396 

347 

316 

312 

333 

384 

3B3 

346 

374 

EVAPOTRANSP 

131 

124 

146 

143 

142 

139 

137 

143 

143 

143 

138 

122 

1633 


TYPE OF G«OM IN© SEASON NORMAL GROWING SEASON (WITH DRY PERIOD» 
DRY DAYS 82 INTERM DAYS : 32 WET DAYS 231 

SEASON NR 1 

SEASON 0E6INS ON 16 FEB 

BEGIN HUMID ON 1 MAR 

HUMID PERIOD <232 DAYS) ENDS CN 7 NOV 
END OP SEASON ON 26 NOV 
TOTAL LENGTH OP SEASON IS 284 DAYS 


COUNTRY : LIBERIA « STATION : GREENVILLE • NUMBER 63640 

• LATITUDE: 3.10 * LONGITUDE -*.03 • ELEVATION 3 MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

«A/N 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

precipitation 

142 

133 

213 

211 

346 

673 

266 

386 

602 

747 

331 

284 

4338 

TEMP AVERAGE 

26 6 

26 0 

26 3 

26 0 

26 0 

23 3 

23 0 

24 8 

23 0 

23. 2 

26 0 

26 0 

23 7 

TEMP MEAN MAX 

32 1 

31 B 

32 1 

31 0 

30 8 

29 6 

29 2 

28 8 

28 3 

29 6 

31 3 

30 8 

30 3 

TEM** MEAN M IN 

21 O 

20. 2 

20 3 

21 0 

21 1 

21. 0 

20 7 

20 8 

21 3 

20 8 

20 3 

21 0 

20 8 

TEMP MEAN DAY 

28 6 

28 1 

28 4 

27 0 

27 7 

26 8 

26 3 

26 2 

26 1 

26 B 

28 0 

27 6 

27 4 

TEMP MN NIGHT 

24. 6 

24 0 

24 2 

24 2 

24 2 

23 7 

23 4 

23 3 

23. 6 

23 3 

23 9 

24 0 

23 9 

VAPOUR PRESS 

24 7 

23 3 

24 0 

24 3 

24 8 

24 6 

24 2 

24 3 

23 2 

24 3 

23 7 

24 3 

24 4 

WIND SPEED 2M 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 3 

2 1 

2 3 

2 3 

2 1 

1 3 

1 3 

1 . 1 

1 6 

SUNSHINE X 

43 

44 

43 

40 

34 

23 

16 

12 

17 

34 

40 

34 

31 

TOT RADIATION 

384 

410 

423 

411 

376 

334 

304 

29B 

322 

377 

379 

346 

m a 

EVAPOTRANSP 

118 

111 

129 

120 

118 

ISO 

112 

110 

106 

116 

116 

10B 

1374 


TYPE OF GROWING SEASON ALL YEAR ROUND HUMID 

DRV DAYS 0 INTERM DAYS 0 WET DAYS 363 


Copyrighted material 



1 




Copyrighted material 

ll i 


libyo 

libye 


Copyrighted material 




COUNTRY LIBYA * STATION NALUT • NUMBER 62002 


• LAT 1 TUDE 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

PRECIPITATION 

23 

13 

10 

8 

0 

TEMP AVERAOE 

8 O 

9 0 

13 3 

17 1 

21 2 

TEMP MEAN MAX 

13 2 

14 3 

19 3 

23. B 

28. 2 

TEMP MEAN MIN 

2 7 

3. 0 

7. 7 

10 3 

14 3 

TEMP MEAN DAY 

9 9 

11 0 

13 6 

19. 6 

23. B 

TEMP HN NIGHT 

6 3 

7. 6 

lie 

13 l 

18. 9 

VAPOUR PRESS 

6 6 

6 3 

7 2 

8 7 

10 2 

MIND SPEED 2M 

3 6 

3 a 

4 1 

4 2 

3 8 

SUNSHINE X 

71 

73 

68 

63 

74 

TOT RADIATION 

271 

349 

413 

473 

339 

EVAPOTRAN8P 

50 

63 

120 

168 

203 


31 32 

* LONGITUDE 

10 

39 * 

ELEVATION 

620 

MET. 

JUN 

JU. 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

0 

0 

0 

0 

3 

23 

23 

113 

23 7 

27 7 

27 1 

23 0 

20 3 

13 1 

9 3 

18 3 

33 2 

33 0 

34 3 

31 6 

26 6 

21 0 

14 3 

24 6 

IB 2 

20 3 

20. 0 

IB 2 

14 3 

9 3 

4. 3 

12. 0 

28 4 

30 3 

29 6 

27 2 

22 3 

17 1 

11 0 

20 3 

23. 0 

24 9 

24 1 

22 0 

17 6 

12 4 

6 9 

13 9 

12 3 

13 6 

13. 7 

13 2 

12 6 

9 2 

6. 2 

10. 4 

4 1 

3 3 

3 3 

3. 4 

3 2 

3 3 

4 4 

3 7 

70 

B4 

79 

73 

63 

70 

70 

72 

339 

611 

330 

461 

334 

292 

232 

429 

247 

233 

227 

172 

119 

73 

64 

1763 


TYPE OF GROW INC SEASON INTERMEDIATE SEASON 

DRY DAYS 348 INTERN DAYS : 17 MET DAYS î 0 

SEASON NR : 1 

SEASON BEOINS ON 2 ./AN 

END OF SEASON ON 19 JAN 

TOTAL LENOTH OF SEASON IS 18 DAYS 


COUNTRY LIBYA 


♦ STATION ZOARA 

• LATITUDE 3293 


* NUMBER : 62007 

• LONGITUDE 12 03 • ELEVATION 


3 MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JJL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

precipitation 

21 

13 

9 

23 

6 

1 

0 

0 

6 

38 

38 

61 

216 

TEMP AVERAOE 

12. 0 

13. 1 

13 3 

17 3 

20. 2 

24. 1 

26 0 

24 0 

26 0 

22. 1 

17 0 

13 0 

19 4 

TEMP MEAN MAX 

17. 2 

19 0 

20 6 

22 2 

23 0 

27 8 

30 3 

31 7 

29 2 

26 2 

23. 3 

18 1 

24 2 

TEMP r*AN MIN 

7. 2 

B 3 

lO. 6 

13. 6 

16. 2 

19 3 

20 8 

22 7 

21 1 

17. 0 

12. 2 

7. 1 

14 7 

TEMP MEAN DAY 

14. 0 

19 6 

17. 4 

19 3 

22 2 

23. 1 

27 2 

28 8 

26 3 

23 1 

19 7 

1« 4 

21 1 

TEMP NN NIGHT 

10 8 

12 2 

14 2 

16 6 

19 1 

22 2 

23 7 

23. 3 

23 4 

19 4 

13 2 

9. 9 

17 7 

VAPOUR PRESS 

10 6 

10. 6 

12. 2 

14 3 

17. 3 

21 3 

24 2 

26 0 

23 7 

19. 8 

13. 7 

10 . 0 

17 0 

MI NO SPEED 2M 

2 3 

2. 2 

3 0 

3 3 

2. 7 

2 7 

2 2 

2 3 

2 6 

2 0 

1 9 

2 3 

2 3 

SUNSHINE X 

62 

63 

61 

36 

63 

68 

06 

B2 

63 

6B 

69 

60 

67 

TOT RADIATION 

244 

310 

386 

4 38 

320 

331 

620 

360 

428 

337 

782 

224 

410 

EVAPOTRANSP. 

37 

31 

'JU 

109 

132 

134 

173 

161 

128 

86 

30 

41 

1210 


TYPE OF GROM INC SEASON NORMAL OROUINC SEASON (WITH DRV PERIOD) 
DRY DAYS 273 INTERM DAYS 32 MET DAYS 38 


SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 19 OCT 

BEGIN HUMID ON 26 NOV 

HUMID PERIOD < 39 DAYS) ENOS ON 3 JAN. 
END OP SEASON ON 17 JAN 
TOTAL LENGTH OF SEASON 18 91 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY 

LIBYA 


• STATION TRIPOLI 

men 

• 

NUMBER 62039 

«1 






• LATITUDE 

32 94 

• LONG I TUDE : 

13. 

11 ♦ 

ELEVATION : Î 

20 MET. 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

90 

36 

19 

15 

3 

1 

0 

1 

S 

33 

96 

89 

309 

TEMP AVERAGE 

12 5 

13. 3 

13 0 

10 0 

20. 9 

24 0 

25 3 

26 9 

25 9 

23 0 

18 0 

13. 9 

19 6 

TEMP MEAN MAX 

17 0 

IS 0 

20 0 

23 0 

25 0 

29 0 

30 0 

31. 0 

30. 0 

28 0 

23 0 

18 0 

24 3 

TEMP MEAN MIN 

8. 0 

9 0 

10 0 

13 0 

16 0 

19 0 

21 0 

22. 0 

21 0 

18 0 

13 0 

9 0 

14 9 

TEMP MEAN DAY 

14 2 

13 2 

16. 8 

19 8 

22. 1 

29 8 

27 1 

28 1 

27 1 

24 7 

19 7 

13. 0 

21 3 

TEMP MN NIGHT 

11. 3 

12. 3 

13 6 

16 9 

19 0 

22 2 

23 7 

24. 6 

23 9 

20 6 

19 6 

11 3 

17 9 

VAPOUR PRESS 

9. 0 

9 0 

10 1 

113 

12 6 

16 2 

18 0 

19 3 

10 6 

16 3 

12 0 

8 9 

13 4 

WIND SPEED 2M 

2 5 

2 4 

3 6 

2 9 

2. 7 

2 9 

2 9 

2 4 

2 9 

2 2 

2 1 

2 7 

2 3 

SUNSHINE X 

54 

62 

61 

66 

72 

70 

82 

82 

69 

63 

59 

33 

66 

TOT RADIATION 

Z28 

308 

386 

477 

590 

960 

603 

961 

442 

342 

260 

211 

410 

EVAPOTRANSP 

52 

62 

94 

128 

156 

172 

182 

172 

137 

102 

64 

98 

1379 


TVPE OF QROWlNG SEASON NORMAL CROWING SEASON (WITH DRY PERIOD) 
DRY DAYS 250 INTERM DAYS 5* MET DAYS 56 

SEASON NR ; 1 

SEASON BEGINS ON 28 OCT. 

BEGIN HUMID ON 18 NOV 

HUMID PERIOD ( 97 DAYS) ENDS ON 13 JAN. 

END OP SEASON ON 20 FEB 

TOTAL LENGTH OF SEASON IB 116 DAYS 


COUNTRY LIBYA 


STATION MI SURAT A 


NUMBER 62016 


♦ LATITUDE: 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

PRECIPITATION 

61 

22 

17 

19 

3 

TEMP AVERAGE 

12. 9 

13 3 

14 0 

19 0 

22 0 

TEMP MEAN MAX 

18 0 

18 0 

21 0 

24 0 

27 O 

TEMP MEAN MIN 

8. 0 

9 0 

11. 0 

14 0 

17 0 

TEMP MEAN DAY 

14. 0 

IS 2 

17 a 

20 B 

23 8 

TEMP MN NIGHT 

11. 6 

12 3 

14 5 

17. 9 

20. 3 

VAPOUR PRESS. 

10. 3 

10 7 

12 5 

13 8 

16 0 

WIND SPEED 2M 

2 1 

2. 8 

2. 1 

2 1 

2 B 

SUNSHINE X 

58 

71 

64 

66 

74 

TOT RADIATION 

240 

333 

399 

478 

939 

EVAPOTRANSP 

40 

58 

85 

US 

198 


32. 29 

« LONGITUDE 

19 06 • 

ELEVATION 

6 MET. 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OCC 

YEAR 

0 

0 

0 

3 

27 

21 

76 

249 

29 2 

28. 0 

28. 9 

27 0 

24 0 

19 0 

14 9 

20 8 

31 0 

32 0 

34 0 

32 0 

29 0 

24 0 

19. 0 

29 8 

20 0 

23. 0 

23 0 

22 0 

19 0 

14 0 

10 0 

13. 8 

27 9 

29 1 

30 4 

28 7 

29 7 

20 7 

16 0 

22 9 

23. 3 

29. 7 

26 2 

24 8 

21 7 

16 6 

12. 3 

IB. 9 

20 2 

23 0 

24 3 

22 1 

19 2 

14 7 

11. 0 

16 3 

2 1 

2 1 

2 1 

l. 4 

2 1 

2 1 

2 1 

2 2 

71 

B6 

86 

73 

67 

68 

58 

70 

964 

620 

978 

439 

397 

284 

224 

424 

160 

tee 

177 

127 

101 

60 

43 

1312 


TYPE OF GROWING SEASON NORMAL GROWING SEASON «WITH DRY PERIOD) 
DRV DAYS : 2B9 INTERN DAYS 16 WET DAYS 60 


RPAVlM NR 1 

SEASON BEGINS ON 23 NOV 

BEGIN HUMID ON 30 NOV 

HUMID PERIOD < 61 DAYS) ENDS ON 29 JAN 
END OF SEASON ON 7 FEB 
TOTAL LENGTH Of SEASON IS 77 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY 

: LIBYA 


♦ STATION : BIRTE 


• 

NUMBER 62019 







• LATITUDE 

31 12 

• LONGITUDE 

16. 

33 ♦ 

ELEVATION 

1 : 22 

MET. 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

AO 

23 

16 

2 

3 

0 

0 

0 

13 

16 

33 

3B 

1B6 

TEMP AVERAGE 

13 0 

14 0 

16 3 

18 3 

21. 3 

23 3 

23 3 

27 0 

26 0 

23 0 

19 0 

14. 3 

20. 2 

TEMP MEAN MAX 

IB 0 

17 0 

22 0 

23 0 

26 0 

2B 0 

29 0 

310 

31. 0 

20 0 

24 0 

19 0 

24 Q 

TEMP MEAN MIN 

8 O 

9 0 

110 

14 0 

17. 0 

19. 0 

22 0 

23 0 

21 0 

16 0 

14 O 

10 0 

13. 3 

TEMP MEAN DAY 

14 8 

13. B 

18 3 

20 1 

23 1 

23 1 

26 7 

28 4 

27. 7 

24. 7 

20. 7 

16. 0 

21. B 

TEMP MN NIOMT 

11 6 

12 6 

14 9 

17 1 

20 0 

21 9 

24 S 

23 3 

23 B 

20 7 

14 7 

12 3 

18 4 

VAPOUR PRESS 

10 0 

1 ! 2 

11 8 

14. 0 

18 1 

22. 3 

26 3 

27 7 

23 1 

20 3 

14 6 

10. 6 

17. 7 

MIND SPEED 2H 

a. b 

2 B 

2. 6 

2 6 

2. 3 

2 4 

2. 4 

2 0 

1. 7 

2 0 

2 3 

2. 6 

2. 4 

SUNSHINE X 

63 

74 

63 

38 

63 

77 

S2 

84 

66 

37 

63 

34 

67 

TOT RADIATION 

237 

331 

401 

449 

320 

389 

601 

371 

438 

333 

266 

223 

41B 

EVAPOTRANSP 

32 

60 

97 

114 

137 

149 

162 

139 

11B 

90 

67 

33 

123B 


TYPE OF GROW I NO SEASON 

INTERMEDIATE 

SEASON 


DRY DAYS . 284 INTERM 

DAYS ; 81 

MET DAYS ! 

0 

SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 15 NOV 
END OF SEASON ON 4 FEB. 

TOTAL LENOTH OF SEASON 18 

62 DAYS 




COUNTRY 

: LIBYA 


• STATION BENINA 


• 

NUMBER : 62033 







♦ LAT 1 TUDE 

32 03 

♦ LONGITUDE 

20 

16 • 

ELEVATION 

1 : 132 

MET. 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

sAJL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

63 

33 

22 

3 

7 

0 

0 

0 

4 

21 

32 

67 

238 

TEMP AVERAGE 

12 3 

14 0 

16 0 

18 3 

22 0 

24 0 

23 3 

23 0 

22 1 

20. 6 

18 3 

16 0 

19 6 

TEMP MEAN MAX 

17 0 

18 0 

21.0 

24 0 

2B. 0 

29 0 

29 0 

30 0 

27 0 

26 0 

24 0 

20 0 

24 4 

TEMP MEAN MIN 

B 0 

10 0 

11.0 

13 0 

16 0 

19. 0 

22 0 

20 0 

17 3 

13, 3 

12 3 

12 O 

14. 7 

TEMP MEAN DAY 

14 2 

13 3 

17 8 

20 3 

24 2 

23 0 

26 7 

26 7 

23 9 

22 3 

20 2 

17 3 

21. 3 

TEMP MN NIGHT 

11 3 

12. 9 

14. 3 

16 B 

20. 0 

22 2 

24 1 

22 9 

20 2 

18. 3 

13 3 

14 1 

17 7 

VAPOUR PRESB. 

10 B 

113 

12 0 

13 3 

14 0 

18 0 

19. B 

20 0 

17 3 

14, 7 

13. 1 

11- 3 

14. 7 

HIND SPEED 2M 

1 0 

12 

1 2 

1 2 

l 2 

10 

1 . 0 

0 8 

0 8 

1 0 

1 0 

1 0 

1. 0 

SUNSHINE X 

64 

71 

66 

68 

81 

76 

69 

09 

79 

70 

64 

33 

72 

TOT RADIATION 

233 

337 

407 

407 

309 

306 

633 

390 

481 

36B 

277 

221 

433 

EVAPOTRANSP 

30 

46 

79 

104 

143 

143 

141 

143 

102 

79 

30 

39 

1121 

TYPE OF GROWING 

SEASON 

NORMAL GROWING SEASON <WITH DRY 

PERIOD) 








DU Y DAYS : 236 INTERH DAYS : 39 WET DAYS : 70 

SEASON NR : 1 

SEASON BEGINS ON 9 NOV 

BEGIN HUMID ON 2S NOV 

HUMID PERIOD < 71 DAYS» ENOS ON 6 FEB. 

END OF SEASON ON 26 FED 

TOTAL LENGTH OF SEASON IS 110 DAYS 


Copyrighted material 



I! 


COUNT* V ; LIBYA ♦ STATION A CE DAB I A * NUNSER 62093 


♦ LATITUDE 30. 43 • LONG I TUDE : 20 10 ♦ ELEVATION : 6 NET. 



JAN 

FEB 

NAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

30 

20 

9 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

20 

40 

122 

TEMP AVERAGE 

12 7 

13. 8 

16. e 

20 3 

24 1 

23 7 

26 0 

26 6 

25 2 

22 7 

19 6 

14 7 

20 7 

TENP NEAN NAX 

IB 8 

20 3 

24 3 

28 2 

32 1 

34 3 

33 8 

33. 0 

33. 8 

30 3 

26 6 

20 5 

28 2 

TENP NEAN NIN 

6 6 

7. 1 

9 3 

12 7 

16 0 

17. 1 

IB 2 

10 2 

16 6 

13 O 

12 7 

0 8 

13 2 

TENP NEAN DAY 

14 9 

14. 3 

19 6 

23 3 

27 0 

28 8 

28 8 

29 3 

28 2 

23 4 

22 0 

16 6 

23 4 

TENP NN NI ONT 

11. O 

11 9 

14 6 

18 0 

21. 3 

22 6 

22 9 

23. 1 

21 3 

19 2 

16 4 

11. 9 

17 9 

VAPOUR PRESS 

10 3 

10. 3 

11 1 

12 0 

14. 3 

14. 3 

20 7 

22 0 

19 2 

16 2 

12 1 

11. 2 

14 3 

WIND SPEED 2N 

1 6 

1 9 

2 3 

2 4 

2. 2 

2 3 

2 0 

1 9 

1 7 

a. 4 

1 3 

2. 0 

2 0 

SUNSH 1 NE X 

60 

73 

68 

67 

80 

78 

88 

90 

76 

76 

77 

60 

74 

TOT RADIATION 

294 

392 

420 

486 

383 

393 

627 

396 

476 

394 

310 

241 

443 

EVAPOTRANSP 

42 

61 

111 

133 

196 

209 

191 

184 

143 

no 

70 

46 

1318 


TYPE OF GROWING SEASON NORMAL GROWING SEASON (WITH DRY PERIOD) 
DRY DAYS 300 INTERN. DAYS 60 WET DAYS : 9 

SEASON NR : I 

SEASON BEGINS ON 28 NOV 

BEGIN HUMID ON 29 DEC 

HUMID PERIOD ( 6 DAYS» ENDS ON 30 DEC 

END OF 5CASON ON i FEB 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 64 DAYS 


COUNTRY 

: LIBYA 


♦ STATION SHAHAT 


• 

NUMBER 62036 







• LATITUDE: 

32 49 

• LONGITUDE 

21. 

31 ♦ 

ELEVATION 

623 NET. 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SCP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

precipitation 

131 

B9 

61 

11 

3 

2 

1 

1 

8 

30 

80 

120 

339 

TENP AVERAGE 

8. 3 

8 8 

11 0 

14 9 

18 0 

21 3 

22. 1 

21 8 

20 3 

IB B 

14 6 

10. B 


13 9 

TENP MEAN MAX 

12. 1 

13 2 

16 0 

20 3 

24 3 

28 2 

27 7 

27 1 

26 0 

24 3 

19. 3 

13 0 


21 1 

TENP MEAN MIN 

4. 3 

4 3 

6 0 

8 2 

11.6 

13. 0 

16. 6 

16 6 

13 0 

13 2 

lO 0 

6 6 


10. 6 

TENP MEAN DAY 

9. 6 

10 4 

12 8 

16 6 

20 3 

24 0 

24 1 

23 7 

22 4 

20 6 

16. 2 

12 2 


17. 7 

TENP MN NIGHT 

7. 1 

7 3 

9 6 

12 3 

13. 8 

19 2 

20 0 

19 4 

18 1 

16 1 

12 4 

8 8 


13. 9 

VAPOUR PRESS 

9. 0 

9 0 

9 7 

10 3 

12 6 

14 3 

17. 8 

16. 8 

17. 3 

14 7 

12 3 

9 B 


12. 9 

WIND SPEED 2N 

4 7 

3 0 

4 3 

4 4 

3 0 

2. 9 

2 1 

2 0 

2 3 

3 O 

4 1 

6 0 


3 7 

SUNSHINE X 

46 

33 

33 

60 

72 

78 

B4 

84 

66 

37 

61 

32 


63 

TOT RADIATION 

212 

284 

360 

434 

330 

396 

611 

349 

432 

323 

263 

209 


403 

EVAPOTRANSP 

33 

47 

70 

122 

144 

174 

138 

144 

102 

83 

34 

31 


1196 


TYPE OF CROWING SEASON NDRNAL GROW I NO SEASON (WITH DRY PERIOD) 
DRY DAYS : 211 INTERN DAYS 28 WET DAYS 126 


SEASON NR : 1 

SEASON BEGINS ON 23 OCT 

BEGIN HUN ID ON 3 NOV 

HUNID PERIOD (127 DAYS) ENDS ON 4 MAR 
END OF SEASON ON 26 MAR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 139 DAYS 


Copyrighted material 


COUNTRY 

: LIBYA 


• STATION OERNA 


• 

NUMBER 62059 







* LATITUDE: 

32. 44 

♦ LONGITUDE 

22 

3B * 

ELEVATION 

9 

MET 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

s/JN 

JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRFC IP I TAT ION 

46 

34 

2B 

5 

10 

0 

0 

1 

9 

11 

57 

55 

256 

TEMP AVERAGE 

14 3 

14. 0 

15 5 

IB 0 

20 0 

23 0 

25 0 

26. 5 

25 0 

22 5 

19 5 

19 5 

19 9 

TEMP MEAN MA* 

18 0 

18 0 

19 0 

22 O 

24 o 

27 0 

78 0 

29 0 

m a 

26 O 

23 0 

19 O 

23. 4 

TEMP MEAN MIN 

11 0 

10 0 

12 0 

14 O 

16 0 

19. 0 

22 0 

24 0 

22 0 

19 0 

16. 0 

12 0 

16 4 

TEMP MEAN DAY 

15 0 

15 5 

16 B 

19 5 

21 5 

24 4 

26 1 

27. 4 

26 0 

23 7 

20 7 

16 7 

21 2 

TEMP MN NIGHT 

13 3 

12 9 

14 5 

16 6 

18 6 

21 6 

23 8 

25 4 

23 7 

20 9 

17 B 

13 8 

18. 6 

VAPOUR PRESS 

SI. 0 

110 

11 B 

14 0 

17 8 

21 5 

25 5 

2* 3 

23 5 

19 0 

15. 2 

12 1 

17. 4 

WIND SPEED 2M 

3 9 

4 2 

3 9 

3 5 

2 8 

2. B 

3 2 

3 9 

3 2 

2 5 

3 2 

3 9 

3 4 

SUNSHINE X 

4B 

61 

55 

60 

66 

70 

72 

72 

64 

63 

99 

47 

61 

TOT RADIATION 

216 

306 

367 

454 

524 

560 

559 

520 

425 

343 

252 

200 

393 

EVAPOTRANSP 

66 

70 

100 

119 

130 

146 

1 SB 

164 

125 

95 

73 

61 

1307 


TVPE OF CROWING SEASON INTER MEDIATE SEA50N 

DRY DAYS 261 INTERM DAYS 104 WET DAYS ! 0 

SEASON NR ; 1 

SEASON BEGINS ON I NOV 

END OF SEASON ON 13 FEB 

TOTAL LENGTH OF SEASON IS 105 DAYS 


COUNTRY : LI OVA * STATION JAMAL ABDEL NASSER • NUMBER 620*3 

• LATITUDE 31 51 • LONGITUDE : 23.55 • ELEVATION 155 MET 



VAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

21 

12 

11 

3 

5 

0 

0 

0 

2 

12 

13 

17 

96 

TEMP AVERACE 

11. 6 

13 0 

14 S 

18 1 

21 5 

24 7 

25 5 

25 8 

23. 8 

21 1 

17 3 

13 0 

19 2 

TEMP MEAN MAX 

17 0 

18. 8 

21. 0 

24 5 

28 0 

31. 0 

31 1 

31. 5 

29 8 

27. 0 

23 0 

IB 5 

25 1 

TEMP MEAN MIN 

6 3 

7. 0 

8 7 

11 6 

14. 7 

18 3 

20 0 

20 1 

10 0 

15 2 

11. 5 

7 6 

13 3 

TEMP MEAN DAY 

13. 6 

15 1 

17. 1 

20 4 

23 8 

26 9 

27 5 

27 8 

25 9 

23 1 

19 2 

14 9 

21 3 

TEMP MN NIOHT 

10 2 

11. 3 

13. 1 

16 1 

19 1 

22 4 

23 4 

23 4 

21. 3 

18 4 

14 5 

10. 4 

17 0 

VAPOUR PRESS 

9 3 

9. 5 

10 5 

12 0 

19. 2 

18 6 

22 0 

22 6 

19 7 

16 7 

13 6 

10 1 

15 0 

WIND SPEED 2M 

3 6 

3 6 

4 0 

4 1 

3 8 

4 0 

4 * 

4 1 

3 3 

3 1 

3. 0 

3. 5 

3 7 

SUNSHINE X 

60 

65 

65 

65 

75 

85 

09 

85 

BO 

75 

65 

60 

72 

TOT A AO 1 AT I ON 

248 

323 

*05 

*76 

963 

626 

615 

57* 

*BA 

30* 

281 

232 

434 

EVAPOTRANSP 

54 

71 

112 

147 

184 

201 

197 

183 

137 

102 

63 

53 

1504 


TYPE OF GROWING SEASON ALL YEAR ROUND DRY 

DRY DAYS : 365 INTERM DAYS : 0 WET DAYS 0 


Copyrighted material 



NUMBER 62103 


COUNTRY LIBYA 


STATION CHADAWfig 


I! 






• LATITUDE 

30 OB 

• LONGITUDE 

: 9 

U 

o 

• 

ELEVATION 

: 338 

MET 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

UUL 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

3 

TEf*> AVERAGE 

10. 2 

12 3 

17. 1 

22 2 

27 1 

31. B 

32 3 

31 9 

20 B 

23 3 

l 0 | 

11 3 

as 2 

TEf* MEAN MAX 

17 7 

20 3 

26. 0 

31 6 

36 0 

41 6 

42. 7 

41 6 

38 2 

32 1 

24 3 

18 B 

30. 9 

TEW* MEAN MIN 

2 B 

4 3 

0 2 

12 7 

IB 2 

22 1 

22 1 

22 1 

19. 3 

13 0 

9 3 

4 3 

13 4 

TEMP MEAN DAY 

13. 0 

13 4 

20 4 

23 6 

30 3 

33 4 

36 0 

33 3 

32. 0 

26 3 

19 3 

14 0 

23 3 

TEMP MN NIGHT 

B 2 

10. 1 

14. 3 

19 2 

24 1 

28 4 

28 4 

27 8 

24 7 

19 6 

13 3 

B 1 

18 9 

VAPOUR PRESS 

9. 3 

3 1 

3. 3 

6 1 

7 3 

0 3 

0 B 

10 1 

10. 7 

9 6 

7 3 

3. 7 

7. 3 

WIND SPEED 20 

3. 0 

3 1 

3. 9 

4 4 

4 0 

4 t 

3 3 

2 9 

3. 3 

3 1 

3 1 

3 1 

3. 3 

SUNSHINE X 

B2 

81 

69 

71 

70 

7B 

3B 

B8 

74 

73 

B2 

79 

78 

TOT RADIATION 

472 

303 

496 

317 

339 

331 

372 

379 

323 

496 

4B4 

430 

314 

EVAPOTRANSP 

64 

B3 

206 

273 

314 

343 

327 

270 

246 

IB7 

110 

66 

2303 


TYPE OF GROWING 

SEA 5 ON 

ALL YEAR 

ROUND 

DRY 


DRY DAYS : 363 

INTERM 

DAYS 

0 

WET DAYS 

0 


COUNTRY 

: LIBYA 


• STATION SCBHA 


• 

NUMBER 62124 







• LATITUDE 

27 01 

♦ LONGITUDE 

14 

26 • 

ELEVATION 

434 MET 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

3 

1 

2 

1 

2 

1 

0 

0 

0 

2 

3 

2 

19 

TEMP AVERAOE 

11 3 

13. 0 

18 3 

23 3 

27. 6 

31 3 

31 0 

30 3 

20 3 

23 2 

19 6 

11 8 

22 8 

TEMP MEAN MAX 

17 7 

22 1 

26 0 

91 0 

36 0 

40 0 

30 8 

37 7 

36 0 

32. 7 

26 6 

16 6 

30 2 

TEMP MEAN MIN 

3 0 

7. 7 

10. 3 

13 3 

19. 3 

23 2 

23 2 

23. 2 

21 0 

17 7 

12 7 

7 1 

13 3 

TEMP MEAN DAY 

13 7 

17 3 

21 1 

a* 9 

90 f 

34 6 

33 8 

33, 0 

31 1 

27 6 

22 0 

13 3 

23 4 

TEMP MN NIGHT 

9 3 

12 0 

13 9 

21 0 

24 e 

26 6 

28 O 

27. 3 

23 3 

21 9 

16 3 

9 7 

20 1 

VAPOUR PRESS 

7 0 

8 3 

B 3 

9 0 

9 3 

10 3 

112 

11. 0 

12 0 

10. 6 

9 6 

7 3 

9 6 

WIND SPEED 2M 

2 4 

2. 7 

3 6 

3 7 

3. 6 

3 7 

3 3 

3 0 

3 1 

3 0 

3 7 

2 3 

3 1 

SUNSHINE X 

83 

64 

78 

68 

76 

03 

91 

91 

77 

76 

B3 

78 

BO 

TOT RADIATION 

340 

41 1 

473 

497 

366 

608 

633 

604 

493 

417 

M6J 

311 

476 

EVAPOTRANSP 

37 

93 

170 

241 

N9 

313 

288 

231 

214 

170 

106 

36 

2269 

TYPE OF GROM INC 

SEASON 

: ALL 

YEAR ROUND DRY 










DRY DAYS 363 

INTERN DAYS 

0 WET 

DAYS 

0 









Copyrighted material 


k. 



COUNTRY : LIBYA • STATION HON ♦ NUMBER 62131 

♦ LATITUDE 29 06 ♦ LONGITUDE : 13. 57 • ELEVATION 261 MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

3 

2 

1 

4 

4 

1 

0 

0 

4 

10 

4 

4 

37 

TEMP AVERAGE 

11 3 

13. 3 

16. 6 

20 3 

24. 1 

2B 3 

28 8 

28 8 

27 3 

23 2 

17. 6 

13. 2 

21. 1 

TEMP MEAN MAX 

20 0 

22 1 

26 0 

30 3 

33 2 

37 7 

30 2 

38 2 

36 6 

32 1 

26 0 

21. 0 

30. 1 

TEMP MEAN MIN 

2. 7 

3 0 

7 1 

10 3 

13 0 

18 8 

19 3 

19 3 

18 2 

14 3 

9 3 

5 3 

12 ! 

TEMP MEAN DAY 

14 3 

16 7 

20 0 

24 2 

27 4 

31 7 

32 1 

32 1 

30 6 

26 2 

20 3 

13. 9 

24. 3 

TEMP MN NIGHT 

B 9 

111 

13. 7 

17 3 

21 0 

24 9 

23 1 

24. B 

23 3 

19 2 

13. B 

9 6 

17 7 

vapour PRESS 

7 2 

7. 5 

0 1 

9 3 

10 7 

12 7 

14 1 

14. 6 

14. 6 

13. 2 

10. 3 

7 7 

10 9 

WIND SPEED 2N 

2 6 

2. 8 

3 4 

3 4 

3 2 

3 2 

2 6 

2 4 

2 3 

2. 3 

2 3 

2 7 

2 B 

SUNSHINE X 

74 

77 

6B 

37 

71 

66 

3B 

89 

78 

70 

76 

71 

73 

TUT RADIATION 

301 

373 

428 

449 

343 

337 

623 

394 

490 

386 

328 

277 

444 

EVAPOTRANSP 

38 

77 

166 

200 

239 

260 

231 

231 

196 

131 

93 

80 

2004 


TYRE OF CROWING SEASON : ALL YEAR ROUND DRY 

DRY DAYS : 365 INTERN DAYS O WET DAYS O 


COUNTRY LIBYA ♦ STATION : GXALO • NUMBER 62161 

♦ LATITUDE 29 02 • LONOITUDE : 21 34 ♦ ELEVATION 62 MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

TEMP AVERAGE 

12. 7 

14 6 

17. 3 

21 3 

26 8 

29 1 

29 8 

29 8 

28 3 

24 7 

19. 6 

14. 7 

22 4 

TEMP MEAN MAX 

20 0 

22 1 

23 3 

30 0 

33 0 

37 7 

37 1 

37 l 

36 0 

32 7 

27. 1 

21. 6 

30 2 

TEMP MEAN MIN 

3 5 

7 1 

9 3 

13 2 

18. B 

20 3 

21 6 

21 6 

20 3 

16. 6 

12 1 

7 7 

14 3 

TEMP MEAN DAY 

13 4 

17. 4 

20. 4 

24 7 

29 8 

32 2 

32 1 

32 1 

30 9 

27 4 

22 1 

17 0 

23. 1 

TEMP MN NIGHT 

10. 7 

12 3 

13 0 

19 0 

24 1 

26 0 

26 3 

26 1 

25 0 

21 0 

16 2 

11. 4 

19 4 

VAPOUR PRESS. 

8 5 

8 6 

? 8 

10 6 

11. B 

14 3 

16 2 

17. 0 

16 3 

14 3 

11 6 

9 2 

12 4 

WIND SPEED 2*1 

2 1 

2 2 

2 7 

2. 7 

2. 4 

2 3 

2 6 

2 4 

l 9 

1. 7 

1. 6 

2 2 

2 3 

SUNSHINE X 

72 

73 

73 

63 

73 

79 

89 

91 

93 

76 

80 

74 

7B 

TOT RADIATION 

297 

370 

446 

482 

363 

393 

629 

602 

343 

403 

339 

284 

463 

EVAPOTRANSP 

63 

82 

144 

184 

229 

241 

249 

230 

177 

133 

79 

63 

1876 


TYPE OP GROW I NO SEASON ALL YEAR ROUND DRY 

DRY DAYS 363 INTERM DAYS : 0 WET DAYS : 0 


Copyrighted material 



Il f 

COUNTRY LIBYA • STATION GIARABUB • NUMBER 62176 

♦ LATITUDE: 29 43 ♦ LONGITUDE 24 32 • ELEVATION -1 MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JVL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

3 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

8 

TEMP AVERAGE 

12. 7 

14 5 

17 3 

21 0 

26 3 

29 3 

30 0 

29 0 

27 3 

23 0 

18 3 

14. 3 

22. 0 

TEMP MEAN MAX 

18 B 

21 0 

23 0 

29 3 

34 3 

37 7 

38 2 

37. 1 

33 0 

30 0 

23 0 

21 0 

29 4 

TEMP MEAN MIN 

6 6 

7 7 

10. 0 

12 7 

18 2 

21 0 

21 6 

21 0 

20 0 

16. 0 

11 6 

7 7 

14 3 

TEMP MEAN DAY 

14 9 

16 8 

20 3 

24 0 

29 2 

32 4 

32 8 

31. 9 

30 1 

23 4 

20 6 

16. 6 

24 6 

TEMP MN NIOMT 

11. 0 

12 3 

13 3 

18 4 

23 3 

26 4 

26 7 

23 7 

24 3 

19 8 

13 2 

11 2 

19 2 

VAPOUR PPESS. 

0 3 

8 3 

9 3 

10. 2 

11. 3 

13 1 

13 2 

16 3 

16 1 

14. 3 

12 0 

B 8 

12. 0 

WIND SPEED 2M 

2. 1 

2 3 

2. B 

2 8 

2 6 

2 9 

3. 0 

2. 6 

2 1 

t 9 

1 3 

2 1 

2 4 

SUNSHINE X 

57 

72 

70 

60 

66 

74 

81 

87 

79 

62 

79 

47 

69 

TOT RADIATION 

257 

336 

432 

460 

333 

374 

393 

383 

491 

338 

331 

320 

432 

EVAPOTRANSP 

60 

80 

13B 

184 

233 

261 

274 

238 

170 

116 

67 

68 

1889 


TYRE OF GROWING SEASON ALL YEAR ROUNO DAY 

DRY DAYS 365 INTERN. DAYS O WET DAYS : 0 


COUNTRY : LIBYA ♦ STATION TAZERBO • NUMBER 62239 






* LATITUDE 

23 48 

• LONOITUDE 

21. 

08 • 

ELEVATION 

1 : 260 

MET 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

O 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

TEW> AVERAGE 

12. 0 

13 0 

ie 3 

23 3 

27 3 

30 0 

29 3 

29. 1 

27 3 

22 2 

17 0 

13 3 

22 1 

TEMP MEAN MAX 

19 8 

23 6 

27 O 

31. 3 

33. 7 

38 2 

37 1 

36 3 

33 0 

29 3 

24 8 

21 3 

30 0 

TEMP MEAN MIN 

4 1 

6 2 

9 6 

13 3 

1 9 0 

21 8 

21 3 

21 6 

20 O 

13 0 

9 S 

3. 7 

14 1 

TEMP MEAN DAY 

14 0 

IB 1 

21. 3 

26 4 

30. 4 

33 0 

32 1 

31 7 

30 1 

24 7 

19 7 

14 2 

24 9 

TEMP MN NIGHT 

9 6 

12 4 

13 6 

20 8 

24 3 

27 l 

26 3 

26 0 

24 4 

19 0 

13 3 

10 0 

19 1 

VAPOUR PRESS 

7. 2 

7 3 

7 2 

10 0 

10 3 

II. 7 

13. 6 

13. 7 

12 8 

116 

9 2 

7. 0 

10 . 1 

WIND SPEED 2M 

1. 5 

2 8 

2 1 

2 3 

2 1 

2 1 

2 0 

1. 9 

1. 6 

1 6 

1 3 

1 3 

19 

SUNSHINE X 

8? 

70 

80 

72 

82 

83 

92 

94 

04 

84 

90 

71 

82 

TOT RADIATION 

334 

382 

489 

316 

390 

613 

636 

617 

326 

434 

398 

310 

490 

EVAP0TRAN5P 

34 

117 

130 

189 

223 

232 

224 

204 

162 

122 

73 

68 

1820 


TYPE OF OROWING SEASON ALL YEAR ROUND DRY 

DRY DAYS 365 INTERN DAYS ! O WET DAYS O 


Copyrighted material 


COUNTRY LIBYA 


• STATION KUFRA 


• NUMBER 62271 


♦ LATITUDE 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

PREC IF I TAT ION 

1 

0 

0 

0 

0 

TEMP AVERAOE 

13 2 

16 0 

19 6 

24 3 

29 6 

TEMP MEAN MAX 

20 » 

23 2 

27 1 

32 l 

as a 

TEMP MEAN MIN 

6 0 

a e 

12 1 

16 6 

21 0 

TEMP MEAN DAY 

13 9 

1 ■ A 

22 3 

27 2 

32 7 

TEMP MN NI ©HT 

11 1 

13 9 

17 3 

21. 8 

26 6 

VAPOUR PRESS. 

7 3 

7 2 

7 0 

9 3 

10 7 

WIND SPEED 2M 

1 4 

1 6 

1 B 

2 0 

2 0 

SUNSHINE X 

BO 

B2 

78 

74 

74 

TOT RADIATION 

364 

423 

40* 

326 

334 

EVAPOTRANSP 

66 

BB 

137 

179 

223 

TYPE OF ©ROW I NO 

SEASON 

ALL 

YEAR ROUND DRY 



DRY DAY5 : 363 INTERM DAYS 0 WET DAYS 


24 13 ♦ LONOITUDE : 23 10 • ELEVATION 41 B 


JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

31 0 

31 0 

31 0 

28 3 

23 0 

20 8 

13 7 

40 0 

38 2 

38 2 

33 0 

32 1 

27 7 

22 7 

22 1 

23 8 

23. 8 

21. 6 

17 7 

13. 8 

8 8 

34 3 

33 6 

33. 3 

30. 6 

27. 4 

23 1 

18 1 

27 8 

20 2 

28 1 

23 3 

21 8 

17 7 

12 6 

11 3 

12 1 

12 3 

12 3 

It 2 

9 3 

7. 6 

2 1 

2. 1 

2. 0 

1 9 

1 6 

1 2 

1 3 

84 

90 

94 

83 

82 

09 

B2 

606 

626 

618 

323 

433 

403 

343 

234 

226 

216 

170 

137 

83 

63 


0 


MET 

YEAR 

t 

23 B 
31 3 
16 3 
26 3 
21 0 
9 9 
1 § 
82 
494 
1026 


Copyrighted material 



Copyrighted material 


1 i 


madeira 

madère 

Copyrighted material 



I 



ntl 


COUNTRY MADEIRA • STATION FUNCHAL • NUMBER B321 


♦ LATITUDE 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

PRECIPITATION 

64 

74 

79 

33 

18 

TEMP AVERAGE 

16. 1 

15 0 

16 1 

16 9 

18 I 

TEMP MEAN HA* 

18 9 

18 3 

18. 9 

19 4 

20 6 

TEMP MEAN MIN 

13. 3 

13. 3 

13 3 

14 4 

15 6 

TEMP MEAN DAY 

17. I 

16. 7 

17 1 

17 8 

19 0 

TEMP MN NIGHT 

15 3 

15 S 

13 3 

16- 1 

17 3 

VAPOUR PRESS 

14 4 

13. 7 

14 6 

14 6 

13 0 

WIND SPEED 2M 

3. 0 

3 0 

3 3 

3 4 

3 4 

SUNSHINE X 

50 

30 

60 

39 

60 

TOT RADIATION 

246 

301 

414 

484 

340 

EVAPOTRANSP 

45 

33 

81 

102 

122 


32. 38 

• LONGITUDE 

: -16. 

34 ♦ 

ELEVATION 

36 

MET. 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

3 

2 

2 

23 

76 

H'r 

84 

331 

19 7 

21 4 

21 9 

21 9 

20 B 

IB 9 

16. 9 

10 7 

22 2 

23 9 

24 4 

24 4 

23 3 

21 7 

19 4 

21 3 

17 2 

18 9 

19 4 

19 4 

te 3 

16 1 

14 4 

16. 1 

20 6 

22 3 

22 8 

22. e 

21 6 

19 8 

17 7 

19 6 

IB 8 

20 4 

20 8 

20 8 

19 6 

17 6 

15 7 

17 7 

18 2 

19 9 

20 3 

20 3 

18 9 

16 9 

13 1 

16. 9 

3 3 

3 1 

3 0 

2. 8 

2 7 

2 6 

2 3 

3. 0 

34 

62 

63 

67 

60 

44 

34 

37 

327 

338 

324 

470 

363 

248 

233 

409 

119 

134 

126 

107 

82 

32 

38 

1063 


TYPE OF CROWING SEASON NORMAL GROWING SEASON {WITH DRY PERIOD» 
DRY DAYS ISO INTEPM. DAYS 37 WET DAYS 140 


SEASON NR 1 

SEASON «COINS ON 29 SEP 

BEGIN HUMID ON 10 OCT 

HUMID PERIOD (149 DAYS* ENDS ON IS MAP. 
END OF SEASON ON 2 APR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 183 DAYS 


Copyrighted material 





mail 


Copyrighted material 






COUNTRY NA*. ( ♦ STATION TESSALIT • NUMBER 61202 






♦ LATITUDE 

20 12 

* LONGITUDE 

0 . 

39 * 

ELEVATION 

1 491 

NET 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

sAJN 

JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

I 

0 

1 

0 

2 

7 

23 

33 

27 

1 

1 

0 

118 

TEMP AVERAGE 

20 0 

22 3 

as e 

29 3 

33 0 

33 6 

34 3 

33 0 

32. B 

30 B 

23 B 

20 3 

20 6 

TEMP MEAN MAX 

27 3 

30 7 

34 0 

37. 0 

40. 3 

42. B 

42 0 

40 6 

40 2 

37 0 

32 3 

27 3 

36 0 

TEMP MEAN MIN 

12 2 

IS 2 

17. 7 

21 3 

23 1 

28 3 

27 0 

26 3 

26 0 

23 3 

18 7 

13 3 

21 3 

TEMP MEAN DAY 

22 6 

23 8 

28 B 

32. 1 

33. 6 

38 2 

37 2 

36 0 

33. 6 

32 3 

28 0 

22 9 

31 3 

TEf* MN NICHT 

17 3 

20 6 

23. 2 

26 7 

30 1 

33 1 

31. 6 

30 7 

30 2 

27 3 

22 7 

17 3 

23 9 

VAPOUR PRESS 

4 8 

4 7 

3 3 

3 8 

7 5 

10 3 

14 1 

IB. 0 

14. 0 

9 2 

7 0 

3 0 

B 8 

MIND SPEED 2M 

3 3 

3. 3 

3. 3 

3. 4 

3. 4 

3. 3 

3 4 

3 1 

2. 8 

2 9 

2 0 

3 3 

3 2 

SUNSHINE X 

88 

84 

S3 

63 

73 

67 

72 

72 

74 

82 

80 

77 

78 

TOT RADIATION 

412 

439 

S2B 

367 

353 

322 

340 

326 

302 

476 

408 

363 

4B8 

EVAPOTRANSP 

174 

192 

261 

266 

300 

2B3 

286 

233 

231 

207 

139 

138 

2774 


TYPE OF GROWING SEASON ALL YEAR ROUND DRY 

DRY DAYS 3 45 INTERN DAYS 0 MET DAYS : O 


COUNTRY ; MALI ♦ STATION : KIDAL • NUMBER : 61214 

• LATITUDE 18 26 • LONGITUDE 1.21 • ELEVATION : 439 MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

0 

1 

0 

1 

4 

8 

38 

31 

28 

1 

0 

0 

132 

TEMP AVERAGE 

20 3 

23 7 

27 3 

31 1 

34 0 

33 0 

33 7 

32. 3 

32 3 

30. 2 

23. 3 

22. 0 

29 0 

TEMP MEAN MAX 

28 3 

31. B 

33. 3 

38 3 

41. 2 

41 B 

40 1 

38 6 

39 0 

37. 3 

33 0 

29 3 

36 2 

TEMP MEAN MIN 

12. 2 

13. 3 

19. 2 

23 6 

26. a 

28 2 

27 3 

26 2 

23 8 

23 0 

18 0 

14, 7 

21 7 

TEMP MEAN DAY 

23. 2 

26. 6 

30 3 

33 8 

36 6 

37 4 

36 0 

34 6 

34 7 

32 8 

28 1 

24 3 

31. 6 

TEMP NN NIGHT 

17 7 

21. 1 

24 7 

28 6 

31. 3 

32 3 

31 3 

30 0 

29 8 

27 2 

22 3 

10 9 

26 3 

VAPOUR PRESS 

3. 7 

3 7 

6. 1 

7 0 

9 3 

14. 1 

18 0 

20 3 

16. 3 

9. 6 

0 2 

3 7 

10 3 

MIND SPEED 2M 

2 7 

3 1 

3 3 

3 3 

3 3 

3. 3 

3 6 

3 4 

3 7 

2 6 

2 3 

2 9 

3 1 

SUNSHINE X 

©6 

04 

81 

77 

73 

70 

74 

73 

73 

83 

87 

03 

79 

TOT RADIATION 

424 

472 

319 

343 

340 

329 

343 

329 

309 

496 

442 

403 

493 

EVAPOTRANSP 

164 

194 

272 

238 

284 

264 

238 

237 

216 

206 

138 

137 

2668 


TYPE OF 0 ROW I NO SEASON ALL YEAR ROUND DRV 

DRY DAYS 363 INTERN DAYS : 0 WET DAYS : O 


Copyrighted material 



COUNTRY MALI 


• STATION TOMBOUCTOU 


♦ ISWMBER : 61223 


* LATITUDE 16 M • LONOITUD€ -3 00 t ELEVATION 264 MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUI. 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

0 

0 

0 

1 

3 

19 

63 

99 

37 

9 

0 

0 

229 

TEMP AVERAGE 

22. 3 

29 3 

20 9 

31 7 

34 2 

33 8 

31 3 

29 0 

31 1 

at. 6 

28 2 

22 7 

29 2 

TEMP MEAN MAX 

29 7 

33 3 

36 3 

39 0 

41 B 

41 2 

38 9 

36 1 

37. 9 

38 0 

34 9 

29 9 

36 3 

TEMP MEAN MIN 

It. 3 

14 B 

IB 1 

22 1 

29 0 

23 3 

23 3 

24 2 

23 7 

21 9 

16 9 

13 1 

20 1 

TEMP HEAN DAY 

23 9 

27 4 

30 6 

aa 4 

36 4 

36 2 

34 3 

32 3 

33 0 

32 6 

28 6 

24 2 

31 1 

TEMP NN NIOHT 

17 7 

21 1 

24 3 

27 7 

30 4 

30 3 

29 3 

27 0 

27 9 

26 4 

21 0 

17 9 

29 2 

VAPOUR PRESS 

7 6 

7 e 

8 3 

9 9 

13 7 

19 8 

23 8 

26 3 

24 2 

19 9 

tO 2 

8 2 

14. 6 

WIND SPEED 2M 

3 7 

3 7 

3. 8 

3. 9 

3 7 

3 6 

3 7 

3 l 

3. 2 

3 4 

3. 7 

3 7 

3. 6 

SUNSHINE X 

81 

84 

78 

69 

71 

70 

74 

71 

79 

B2 

82 

78 

76 

TOT RADIATION 

419 

400 

914 

91 1 

329 

929 

939 

920 

913 

493 

439 

399 

489 

EVAPOTRANSP 

216 

227 

294 

318 

330 

282 

232 

182 

209 

267 

244 

210 

3011 


TYPE OP OR OWING SEASON INTERMEDIATE SEASON 

DRY DAYS 342 INTERM DAYS 23 WET DAYS ! 0 

SEASON NR : 1 

SEASON BEO INS ON 2 AUO 

END OP SEASON ON 23 AUO 

TOTAL LENOTH OF SEASON IS 24 DAYS 


COUNTRY : MALI • STATION ©AO « NUMBER 61226 






• LATITUDE 

16 16 

• LONGITUDE 

-0 

03 # 

ELEVATION 260 

MET. 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 


YEAR 

PRECIPITATION 

0 

0 

1 

1 

6 

27 

79 

110 

36 

9 

0 

0 


261 

TEMP AVERAGE 

22 9 

29 1 

28 7 

32 0 

34 9 

34 6 

32 0 

29 7 

31 3 

31 6 

28 l 

23 9 


29 9 

TEMP MEAN MAX 

31 0 

33. 3 

38 0 

40 9 

42 9 

41 9 

39 0 

37 0 

38 9 

39 2 

t. 

31 7 



37 3 

TEMP MEAN MIN 

14 1 

17 9 

21 0 

29 1 

28 0 

28 7 

26 7 

29 3 

29 6 

24 6 

19 7 

16 9 



22 7 

TEMP MEAN DAY 

29 6 

28. 3 

32 6 

39 6 

37. 9 

37 4 

39 0 

33 2 

34 3 

34 9 

30 4 

a* ■ 



32 6 

TEMP HN NIGHT 

19 8 

22. 9 

26 7 

30. 2 

32 7 

32. 8 

30 9 

2B 9 

29 9 

28 9 

24 4 

20 9 



27 3 

VAPOUR PRESS 

6 0 

9 7 

6 9 

7 6 

12 9 

17 8 

21 6 

24 7 

22 9 

14. 3 

e b 

6 7 



12 9 

WIND SPEED 2M 

2 0 

3 1 

3. 9 

3. 3 

3 3 

3 3 

3. 7 

3 4 

2 9 

2 6 

2 9 

2 9 



a l 

SUNSHINE X 

79 

81 

77 

78 

72 

68 

69 

68 

79 

81 

B9 

78 



79 

TOT RADIATION 

416 

473 

912 

940 

932 

919 

917 

907 

914 

492 

492 

399 



489 

EVAPOTRANSP 

187 

198 

2B6 

2B0 

2B7 

249 

239 

194 

200 

216 

1B9 

1B0 



2697 


TYPE Œ GROWING SEASON INTERMEDIATE SEASON 

DRY DAYS 337 INTERN DAYS 28 WET DAYS 0 


SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 1 AUG. 

END OF SEASON ON 29 AUO 

TOTAL LENOTH OF SEASON IS 29 DAYS 




Copyrighted material 




COUNTRY N AL I * STATION N I OR O DU SAHEL. • NUMBER 61330 

• LATITUDE 19. 14 • LONGITUDE : -4 21 • ELEVATION 337 MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

I 

1 

0 

9 

19 

66 

137 

233 

121 

24 

3 

1 

631 

TEMP AVERAGE 

22 6 

39 9 

28 8 

32 3 

34 0 

h 

n 

29 3 

27 9 

20 9 

30 0 

27 3 

23 3 

28 6 

TEMP MEAN MAX 

32 1 

39. 6 

38 0 

39 6 

41. 1 

39 6 

34. 6 

32 3 

34 2 

37 2 

36 1 

31. 3 

36. 0 

TEMP MEAN MIN 

12 2 

16 0 

19 0 

23 1 

26 7 

27 0 

24 2 

23 3 

23 2 

22 0 

18 1 

13 6 

20 7 

TEMP MEAN DAY 

39 e 

29 4 

32 0 

34 3 

36 3 

33 6 

31 3 

29 3 

30 6 

32 3 

30 3 

29 7 

31. 1 

TEMP MN NIGHT 

18 9 

22 6 

29 3 

28 3 

31 4 

31 0 

27 4 

26 1 

26 9 

26 3 

23 4 

18 8 

29. 6 

VAPOUR PRESS. 

8 6 

9 2 

9 B 

12 3 

16. 2 

23 0 

29 1 

27 0 

27 3 

21 7 

13 1 

9 8 

17 0 

WIND SPEED 2*1 

3 9 

3. 4 

3 7 

3 3 

3 3 

3 6 

3 8 

3 3 

3 1 

2 7 

2. 3 

2 8 

3 3 

SUNSHINE X 

74 

73 

03 

79 

66 

39 

92 

30 

99 

68 

73 

60 

66 

TOT RADIATION 

400 

431 

338 

332 

303 

474 

444 

432 

492 

430 

427 

332 

437 

EVAPOTRANSP 

IBS 

214 

288 

298 

283 

228 

1B7 

131 

193 

199 

183 

179 

2330 


TYPE OF CROWING SEASON NORMAL GROWING SEASON (WITH DRY PERIOD» 
DRY DAYS : 279 INTERN DAYS 44 WET DAYS 46 

SEASON NR l 

SEASON BEGINS ON 29 JUNE 

BEGIN HUMID ON 23 JULY 
HUMID PERIOD < 47 DAYS» ENDS ON 7 SEP 
END OF SEASON ON 37 SEP 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 91 DAYS 


COUNTRY : MALI ♦ STATION HOMBORI • NUMBER 61240 

• LATITUDE 19 30 • LONOITUDE : -1.41 • ELEVATION 288 MET 



JAN 

FEB 

MAR 

Af*R 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

VLAR 

PRECIPITATION 

O 

0 

O 

1 

11 

43 

124 

191 

73 

It 

0 

0 

434 

TEMP AVERAOC 

24 3 

27 0 

30 3 

33 3 

33 0 

33 3 

30 6 

29 0 

30. 0 

31 7 

29 2 

29 1 

29 9 

TEMP MEAN MAX 

32 3 

33 8 

39 1 

41 1 

42 3 

40 8 

37 3 

33 0 

36 7 

39 0 

36 3 

33 0 

37 4 

TEMP MEAN MIN 

16 9 

20 0 

23 1 

26 9 

28 6 

28 1 

23 3 

24. 1 

24. 3 

24 7 

21. 1 

17. B 

23 4 

TEMP MEAN DAY 

27 3 

30. 8 

34 0 

36 4 

38 1 

36 7 

33 6 

31 9 

32 8 

34. 4 

31. 4 

28 1 

32 9 

TEMP MN NICHT 

21 8 

29 3 

28 4 

31 3 

33. 1 

32 2 

29 2 

27. 4 

28 2 

28 9 

25 6 

22 3 

27 8 

VAPOUR PRESS 

6 1 

6 0 

6 6 

8 2 

14 3 

20 3 

23 8 

26. 2 

23 0 

16. 3 

10. 0 

7 1 

14 2 

WIND SPEED 2M 

2 4 

2. 4 

2 3 

2 6 

3 3 

3 9 

3 3 

3. 2 

3. 0 

2. 3 

2 3 

2. 7 

2 9 

SUNSHINE X 

81 

93 

77 

67 

69 

62 

62 

62 

7» 

79 

02 

72 

71 

TOT RADIATION 

430 

482 

314 

303 

301 

487 

483 

402 

499 

489 

449 

380 

475 

EVAPOTRANSP 

171 

178 

231 

239 

279 

246 

202 

176 

183 

212 

183 

183 

2483 


TYPE OF CROWING SEASON NORMAL GROWING SEASON (WITH DRY PERIOD) 
DRY DAYS 303 INTERM DAYS 37 WET DAYS 26 

SEASON NR 1 

SEASON BCOINS ON 8 JULY 

BEGIN HUMID ON 1 AUG 

HUMID PERIOD < 27 DAYS) ENDS ON 27 AUO 
END OF SEASON ON 9 SEP 
TOTAL LENOTM OF SEASON IS 64 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY : MALI 


• STATION MENAAA 


NUMBER 61230 


• LATITUDE 19. 32 * LONGITUDE 2 13 • ELEVATION 278 MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

0 

0 

1 

0 

B 

22 

73 

112 

43 

4 

0 

0 

263 

TEMP AVERAGE 

23 2 

23 6 

29 6 

33 0 

34 0 

34 3 

32 0 

29 3 

31 0 

31 6 

29 0 

24 3 

29 B 

TEW* MEAN MAX 

31 6 

33 1 

39 0 

41 3 

42 3 

41 1 

30 3 

36 2 

38 3 

39 2 

33 7 

33 O 

37. 6 

TEMP MEAN MIN 

14 3 

17. 6 

21 0 

23 3 

27. 3 

2B 0 

26 0 

24 0 

23. 0 

24 0 

19 3 

16 9 

22 9 

TEMP MEAN DAY 

26 1 

29 3 

33 3 

36 3 

37 7 

36 9 

34 3 

32 3 

34 1 

34 3 

30 4 

27 6 

32 8 

TEMP MN N10MT 

20 2 

23 3 

27. 0 

30 7 

32. 4 

32 2 

29 9 

20 3 

29. 1 

28 3 

24. 3 

21 3 

27 3 

VAPOUR PRESS 

6 0 

3 7 

6 0 

7 S 

12 8 

18 3 

22 O 

23 0 

22 B 

14 7 

8 2 

6 2 

13 0 

WIND SPEED 2M 

3 8 

4 0 

3 9 

3 8 

3 8 

4 3 

4 6 

3 9 

3. 0 

3 0 

2. 8 

3. 4 

3 7 

SUNSHINE X 

81 

81 

73 

66 

64 

68 

68 

63 

70 

81 

86 

78 

73 

TOT RADIATION 

426 

476 

303 

499 

498 

913 

312 

494 

493 

494 

438 

402 

481 

EVAPOTRANSP 

236 

230 

314 

309 

308 

288 

238 

196 

204 

242 

214 

220 

3039 


TYPE OF GROM l NO SEASON INTERMEDIATE SEASON 
DRY DAYS : 337 INTERN DAYS 28 NET DAYS 


0 




SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 1 AUG 

END OF SEASON ON 29 AUO. 

TOTAL LENGTH OF SEASON 18 29 DAYS 


COUNTRY MALI 


• STATION SAME 


NUMBER 61233 






• LAT I TUDC 

14 29 

* LONGITUDE 

: - 11 . 

39 t 

ELEVATION : 39 

MET 


JAN 

FEB 

MAP 

APR 

MAY 


JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

0 

0 

0 

O 

4 

60 

149 

203 

93 

21 

0 

1 

927 

TEMP AVERACE 

23 6 

26 3 

29 9 

33 0 

34 6 

33 2 

29 2 

27 7 

2B 9 

30 O 

28 0 

24. B 

29 O 

TEMP MEAN MAX 

33 2 

36 2 

3B 7 

41 2 

41 7 

38 8 

34 0 

32 1 

33 B 

37 2 

36. 6 

33 3 

36 4 

TEMP MEAN MIN 

14 0 

16 9 

20 0 

24 6 

27 9 

27 9 

24. 9 

23 9 

23 3 

22 6 

18 7 

16. 0 

21 6 

TEMP MEAN DAY 

27 | 

29 9 

32 7 

39 9 

37 2 

39 2 

30 9 

29 3 

30 4 

32 9 

30. 8 

27 7 

31 6 

TEMP MN NIOHT 

20 9 

23 1 

26 2 

30 1 

32 1 

31 1 

27 9 

26 1 

26 9 

26 9 

24 0 

21 1 

26 3 

VAPOUR PRESS 

7 7 

8 3 

9 1 

11 2 

IS O 

22 9 

26 2 

28 3 

28 7 

22 6 

13 9 

9 8 

16 9 

WIND SPEED 2M 

1. 1 

1 1 

1 . 1 

1 2 

1 8 

2 9 

2. 1 

t 4 

1 0 

0 9 

0 B 

O. 9 

1 3 

SLNSH I NE X 

83 

BS 

82 

79 

76 

64 

61 

99 

68 

76 

77 

80 

74 

TOT RADIATION 

443 

498 

936 

992 

949 

492 

479 

460 

409 

402 

4M 

419 

406 

EVAPOTRANSP 

123 

131 

170 

191 

223 

199 

163 

139 

137 

190 

129 

114 

1869 

TYPE OF CROWING 

SEASON 

NORMAL GROWING SEASON (WITH DRV 

PERIOD) 








DRY DAYS : 278 INTERM DAYS : 43 WET DAYS : 44 

SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 2B JUNE 

BECIN HUMID ON 20 JULY 
HUMID PERIOD ( 43 DAYS» ENDS ON 2 SEP 
END OF 8CAS0N ON 23 SEP 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 80 DAYS 



Copy 


righted material 


i 


COUNTRY HAL I 


♦ STATION KAYES 


NUMBER 61297 


• LAT!TUC€ 


14 26 • LONGITUDE : -11.26 * ELEVATION 47 NET. 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

M. 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

0 

0 

0 

4 

13 

90 

179 

227 

162 

45 

3 

0 

723 

TEMP AVERAM 

25 3 

2B 0 

31 1 

34 0 

35 9 

32 0 

28 7 

27 3 

27 8 

29 5 

20 7 

29 7 

29 9 

TEMP MEAN MAX 

34. 0 

37 2 

39 5 

41 l 

41 6 

37 7 

33 0 

31 6 

33 0 

36 0 

36 7 

33 2 

36 2 

TEMP MEAN MIN 

16 3 

19 3 

22 0 

25 3 

26 t 

26 2 

24 0 

23 1 

23 1 

23 0 

20 5 

17 2 

22 3 

TEMP MEAN DAY 

26 4 

31 9 

33 9 

36 I 

37. 3 

34. 0 

30 1 

28 9 

29 8 

31 6 

31 4 

28 0 

31. 8 

TEMP MN NIGHT 

22 3 

25 3 

27 8 

30 5 

32 5 

29 9 

26. B 

29 7 

26 1 

26 9 

25 3 

21. 9 

26 7 

VAPOUR PRESS 

7 1 

7 2 

6 1 

lO 0 

16. 5 

24 5 

27 5 

28 3 

29 3 

26 3 

16. 0 

9 5 

17 9 

WIND SPEED 2M 

3 B 

3 0 

3. 0 

2 8 

2 8 

3 0 

2 8 

2 6 

3 4 

3 1 

2- 2 

2. 9 

2. 7 

SUNSHINE X 

72 

71 

81 

77 

64 

97 

90 

48 

57 

66 

73 

98 

64 

TOT RADIATION 

406 

448 

533 

944 

495 

463 

434 

423 

445 

446 

425 

391 

431 

evapotranbp 

206 

223 

276 

267 

255 

194 

157 

138 

136 

196 

178 

179 

2367 


TYPE OF GRDUINO SEASON NORNAL OROWINO SEASON (WITH DRY PERIOD) 
DRY DAYS 299 INTERM DAYS 33 MET DAYS 77 

SEASON NR 1 

SEASON OCOINS ON 17 JUNE 

BEGIN HUMID ON fl JULY 
HUMID PERIOD < 78 DAYS) ENDS ON 23 SEP 
END OF SEASON ON 5 OCT 
TOTAL LENOTM OF SEASON IS 111 DAYS 


COUNTRY MALI 


STATION MCPTI 


• NUMBER 61269 


• LATITUDE I* 31 


LONOITUDE : -4. 06 


ELEVATION 272 MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

0 

0 

0 

3 

24 

61 

139 

169 

95 

24 

0 

0 

919 

TEMP AVERAGE 

22 5 

25 3 

28 7 

32 0 

32. 8 

31 3 

28 0 

27. 0 

27. 7 

28. 9 

26 9 

23 1 

27. 8 

TEMP MEAN MAX 

32. 2 

35 8 

38 0 

at é 

40 3 

38 0 

39 0 

32 9 

32 7 

35 0 

35. 2 

31 6 

35 5 

TEMP MEAN MIN 

13 6 

17 3 

20 7 

24 3 

26 0 

29 5 

23 9 

23. 0 

23 3 

22 8 

19 0 

19. 7 

21. 2 

TEMP MEAN DAY 

26 3 

29 9 

32 5 

34 7 

39 7 

34 0 

31 3 

29 4 

29 7 

31. 0 

29 9 

26 4 

30 9 

TEMP MN NIGHT 

19. 9 

23 5 

26 5 

29 3 

30 6 

29 9 

27 l 

29 9 

26 2 

26 4 

23 8 

20 4 

23 8 

VAPOUR PRESS 

9 0 

8 1 

8 2 

10 2 

17 2 

22 0 

29 0 

27. 1 

27. 5 

24 1 

19. B 

11 . 0 

17. 1 

WIND SPEED 2M 

2. 9 

2 4 

2 6 

2 7 

2. 7 

2 7 

2 4 

2 2 

1. B 

1. 6 

1 9 

2 3 

2 3 

SUNSHINE X 

69 

69 

67 

67 

99 

62 

57 

53 

69 

71 

73 

99 

63 

TOT RADIATION 

385 

441 

478 

503 

474 

484 

463 

444 

493 

464 

429 

342 

449 

EVAP0TRAN3P 

169 

178 

238 

247 

236 

196 

197 

139 

142 

147 

192 

148 

2191 


TYPE OF QROWINC SEASON NORMAL CROWING SEASON <UITH DRY PERIOD) 
DRY DAYS 276 INTERM DAYS 40 WET DAYS 41 

SEASON NR l 

SEASON BEGINS ON 26 JUNE 

BEGIN tAJMID ON 21 UULV 

HUMID PERIOD < 42 DAYS) ENDS ON 31 AUG 
END OF SEASON ON 25 SEP 
TOTAL -ENGTH OF SEASON IS 90 DAYS 


Copyrighted material 



V 


COUNTRY «ALI ♦ STATION : KITA • NUMBER : 61270 

• LATITUDE 13 04 • LONGITUDE : -9 29 * ELEVATION 333 MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

1 

0 

1 

10 

49 

133 

247 

337 

229 

73 

1 

1 

1142 

TEMP AVERAGE 

24 2 

29 6 

31 3 

32 9 

32 3 

29 1 

24 4 

23. 6 

26 3 

27 3 

26 7 

23. 6 

28 3 

TEMP HE AN MAX 

33 8 

34 7 

38 9 

39 2 

30 8 

34 7 

31 2 

29 8 

31. 2 

33 7 

34. 8 

33 0 

34 6 

TEMP MEAN MIN 

18 6 

22 9 

24 0 

29 7 

23 7 

23 9 

22 0 

21 9 

21 3 

21. 1 

18 6 

18 1 

21 9 

TEMP MEAN DAY 

29 0 

32 2 

33 9 

34 9 

34 4 

31 1 

28 2 

27. 1 

28 0 

29 6 

29 6 

28 2 

30 9 

TEMP HN NIGHT 

23 7 

27 3 

2B B 

30 1 

29 9 

27 1 

24 9 

24 1 

24 3 

24. 9 

23 4 

22 9 

29 9 

VAPOUR PRESS 

7. 4 

7 3 

9 0 

13 0 

19 3 

24 7 

24. 0 

26 2 

26 1 

24 7 

16. 2 

9 3 

17 3 

WIND SPEED 2M 

2. 9 

2 7 

2 4 

2 4 

2 3 

2 4 

2. 4 

2. 4 

2. 2 

2. 1 

2. 2 

2. 3 

2 4 

SUNSHINE X 

82 

B4 

79 

72 

47 

44 

36 

46 

37 

70 

76 

74 

*9 

TOT RADIATION 

490 

902 

929 

323 

304 

487 

434 

414 

447 

466 

444 

427 

470 

EVAP0TRAN5P 

189 

194 

239 

221 

224 

170 

148 

133 

136 

132 

168 

164 

2134 


TYPE OF OROM1NO SEASON NORMAL CROWING SEASON (WITH DRY PERIOD) 
DRY DAYS 229 INTERM DAYS : 32 WET DAYS : 104 


SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 31 MAY 

BEGIN HUMID ON 19 JUNE 
HUMID PERIOD (103 DAYS) ENDS ON 1 OCT 
END OF SEASON ON 14 OCT 
TOTAL LENOTH OF SEASON IS 137 DAYS 


COUNTRY ; MAL I 


STATION SECOU 


• NUMBER 41272 


♦ LATITUDE 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

PRECIPITATION 

0 

0 

3 

9 

20 

TEMP AVERAGE 

24 0 

26 3 

29 6 

32 0 

32 6 

TEMP PCAN MAX 

32 1 

33 8 

38 0 

38 7 

39 0 

TEMP MEAN MIN 

15 3 

18. 8 

21. B 

24 9 

26. 0 

TEMP MEAN DAY 

26 8 

30. 4 

32 8 

34 2 

34 8 

TEMP MN NIGHT 

21 1 

24 3 

27 2 

29 2 

30 2 

VAPOUR PRESS 

8 7 

8 0 

9 7 

13 1 

19 3 

WIND SPEED 2M 

2 9 

3. 0 

2 9 

2 8 

3 0 

SUNSHINE X 

61 

82 

BO 

76 

68 

TOT RADIATION 

444 

493 

932 

939 

909 

EVAPOTRANBP 

197 

210 

237 

239 

227 


13. 24 

• LONGITUDE 

-6. 

09 • 

ELEVATION t 289 

MET 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 


YEAR 

94 

202 

239 

127 

27 

3 

0 


724 

30 2 

27 3 

26 3 

27 0 

28 9 

27 2 

24. 3 


28 0 

36 6 

32 6 

30 8 

31. 8 

34. 8 

39 0 

32 0 


34 8 

29 0 

22 7 

22 0 

23 0 

21. 3 

10 7 

16. 6 


21 3 

32 9 

29 4 

28 O 

29 0 

30 4 

29 7 

27 O 


30 9 

28 7 

25 6 

24 7 

23 7 

23 3 

23 6 

21 2 


23 6 

23 3 

23 8 

23. 6 

27 0 

23 2 

19 6 

10. 3 


17. 3 

3 0 

2 7 

2. 6 

2. 3 

2. 1 

2 5 

2 0 


2 7 

71 

63 

58 

67 

80 

83 

80 


74 

317 

404 

463 

486 

902 

469 

428 


488 

189 

150 

149 

141 

166 

100 

174 


2289 


TYPE OF GROWING SEASON NORMAL CROWING SEASON (WITH DRY PERIOD) 
DRY DAYS : 239 INTERM. DAYS 34 WET DAYS 70 


CPACTMU UD « 

SEASON BEGINS ON 13 JUKC 

BEGIN HUMID ON 3 JULY 
HUMID PERIOD ( 71 DAYS) ENDS ON tl SEP 
END OF SEASON ON ?9 SEP 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 107 DAYS 




'°py 


righted material 




COUNTRY : «ALI ♦ STATION SAN 


• NUMBER 61277 


• LATITUDE 13.20 • LONGITUDE : -430 ♦ ELEVATION 284 «ET. 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

UUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

precipitation 

1 

0 

3 

12 

43 

97 

189 

249 

121 

27 

9 

0 

743 

TEMP. AVERAGE 

23 6 

26 1 

29 7 

32 1 

32 0 

30 9 

28 0 

26 9 

27 2 

29 1 

27 7 

24 0 

28 1 

TEMP MEAN MAX 

33 2 

36 8 

30 6 

39 7 

39 7 

36 7 

33 6 

31 6 

32 3 

39 9 

39. B 

32 8 

39 5 

TEMP MEAN MIN 

13. B 

17 9 

21 2 

29 0 

26 9 

24 7 

23 0 

22 2 

22 2 

22. 2 

19 0 

19 8 

21 t 

TEMP MEAN DAY 

27 0 

30 7 

33 2 

39 0 

39 9 

32. 9 

30 2 

20 6 

29 0 

31 2 

30 4 

27 3 

30 9 

TEMP MN NIGHT 

20 3 

24 0 

27 0 

29 8 

30 8 

28 9 

26. 3 

29 1 

29 3 

26 2 

24 0 

20 8 

29 7 

VAPOUR PRESS. 

10. 0 

9 0 

9 B 

13 3 

19 B 

24 0 

29 7 

27 0 

27. 0 

24. 2 

17 0 

12 2 

18 3 

HIND SPEED 2M 

3 6 

3. 9 

3. 9 

3 9 

4 0 

3. B 

3 6 

3 4 

3. 4 

3 1 

3. 9 

3 9 

3. 6 

SUNSHINE X 

B1 

82 

80 

76 

68 

71 

63 

96 

67 

BO 

B3 

80 

74 

TOT RADIATION 

449 

494 

932 

939 

909 

917 

404 

463 

486 

902 

466 

428 

4BB 

EVAPOTRANSP 

219 

240 

309 

282 

268 

203 

173 

148 

192 

188 

212 

198 

29B4 


TYRE OF «POM1NC SEASON NORMAL GROWING SEASON (WITH DRY PERIOD I 
DRY DAYS 263 INTERN DAYS 44 VCT DAYS 96 

SEASON NR 1 

5 EASON BEGINS ON 17 JUNE 

BEGIN HUMID ON 12 JULY 
HUMID PERIOD < 59 DAYS» ENDS ON B SEP 
END OF SEASON ON 27 SEP 
TOTAL LENGTH OF SEASON !9 103 DAYS 


COUNTRY MALI 


• STATION KENIEBA 


• NUMBER : 612B5 


• LATITUDE 


12 91 • LONGITUDE : -It. 14 


ELEVATION : 132 MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

0 

1 

0 

7 

91 

171 

308 

382 

331 

141 

19 

t 

1400 

TEPF AVERAOE 

26 9 

28 0 

30 7 

32 9 

32 3 

29 1 

26 7 

26 9 

26 7 

27 3 

26. 7 

29. 3 

2B 2 

TEMP MEAN MAX 

39 9 

37 7 

39 3 

40 0 

3B 7 

34 9 

31 6 

30 9 

31. 3 

33 2 

39. 1 

34 9 

39 2 

TEMP MEAN MIN 

19 O 

20 8 

23 6 

26 0 

26 8 

24 8 

23 9 

23 1 

23 0 

22 3 

19 1 

16. B 

22 4 

TEMP MEAN DAY 

30 3 

32 3 

34 3 

39 9 

34 9 

31 4 

29 0 

28 1 

28 6 

29 7 

29. 9 

28. B 

31 1 

TEMP MN NIGHT 

24 9 

26. 9 

28 8 

30 6 

30 6 

27 9 

26 0 

29 4 

29 9 

25. 6 

23 9 

22 1 

26 4 

VAPOUR PRESS 

10. 6 

10 6 

12 2 

16 9 

22 2 

27 1 

28 1 

28 6 

28 fi 

28 1 

22 2 

14. 3 

20 8 

MIND SPEED 2M 

2 7 

3 1 

3. 0 

2 9 

2 7 

2 6 

2 3 

a.a 

2. 1 

2. 0 

2. 0 

2 4 

2 9 

BUNSHINE X 

77 

89 

78 

74 

A 9 

40 

49 

38 

52 

66 

73 

79 

66 

TOT RADIATION 

439 

907 

929 

931 

911 

470 

425 

381 

427 

452 

436 

416 

459 

EVAPOTRANSP 

206 

223 

260 

238 

212 

169 

137 

126 

129 

139 

144 

170 

2149 


TYPE OF G80M1N0 SEASON NORMAL CROMINC SEASON «WITH DRV PERIOD) 
DRY DAYS 212 INTERN DAYS 30 WET DAYS 123 

SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 29 MAY 

BEGIN HUMID ON 14 JIRC 

HUMID PERIOD <124 DAYS! ENDS ON 19 OCT 
END OF SEASON ON 29 OCT 
TOTAL LENCTH OF SEASON IS 194 DAYS 


Copyrighted material 



Il 


COUNTRY MALI 



• STATION BAMAKO 


m 

NUMBER : 61290 







• LATITUDE: 

12 38 

• LCNCI TUOE 

-8 

02 * 

ELEVATION 

332 

MET. 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

0 

0 

4 

17 

38 

143 

237 

319 

224 

66 

» 

o 

1073 

TEMP AVERAQE 

23 3 

2B 0 

30 8 

32 3 

31 8 

29 0 

26 8 

26 0 

26 3 

27 7 

27 1 

23 3 

2S 1 

TEMP MEAN MAX 

33 3 

36 6 

38 3 

JO 6 

30 2 

33 2 

32 0 

30. B 

32 1 

34. 6 

33 l 

33 2 

34 9 

TEMP MEAN MIN 

16 0 

19 2 

22 3 

24 3 

23 2 

23 3 

22 0 

21 6 

21 3 

21 1 

IB 0 

16 7 

21 O 

TEMP MEAN DAY 

27 9 

31 1 

33 4 

34 1 

34 0 

31. 3 

28 8 

27 8 

28 7 

30 2 

29 6 

27 9 

30 4 

TEMP MN NIOHT 

21. 8 

23 0 

27 8 

29 1 

29 4 

27 2 

23 1 

24 4 

24 7 

23 2 

23 1 

21 6 

23 4 

VAPOUR PRESS 

B 3 

8 3 

10 3 

16 0 

22 8 

23 3 

26 7 

27 2 

27 6 

23 3 

IB 0 

10 6 

18 9 

WIND SPEED 2M 

2 3 

2 7 

2 6 

2 4 

2 3 

2 4 

2 4 

2 4 

2 2 

2 1 

2 2 

2 3 

2 4 

SUNSHINE X 

73 

73 

73 

63 

33 

33 

30 

43 

34 

63 

70 

62 

61 

TOT RADIATION 

430 

463 

306 

494 

433 

441 

429 

401 

433 

441 

426 

376 

441 

EVAPOTRANSP 

196 

209 

242 

223 

202 

160 

143 

131 

132 

133 

166 

177 

2136 


TYPE OF GP OU I MC SEASON NORMAL CROWING SEASON (WITH DRY PERIOD) 
DRY DAYS : 229 INTERH DAYS 33 NET DAYS 103 

SEASON NR 1 

SEASON BEC I NS ON 39 MAY 

BEGIN HUMID ON 19 JUNE 

HUMID PERIOD <104 DAYS) ENDS ON 30 SEP 
END OF SEASON ON 12 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 137 DAYS 


COUNTRY MALI 


STATION KOUTIALA 


NUMBER 61293 


• LATITUDE 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

PRECIPITATION 

0 

1 

3 

28 

66 

TEMP AVERAGE 

23 3 

23 8 

29 3 

31 3 

31 2 

TEMP MEAN MAX 

33 0 

33. B 

37 3 

37 7 

36 8 

TEMP MEAN MIN 

12 3 

16 7 

20 B 

24 3 

23 0 

TEMP MEAN DAY 

26 5 

29 7 

32 2 

33 4 

33. 0 

TEMP MN NIGHT 

19. 3 

23 1 

26 3 

20 7 

28 8 

VAPOUR PRESS 

9 2 

9 2 

11 B 

17 3 

22 1 

WIND SPEED 2M 

2 3 

2 7 

2. 9 

2. 7 

2 8 

SUNSHINE X 

73 

73 

73 

63 

33 

TOT RADIATION 

432 

466 

307 

494 

433 

EVAPOTRANSP 

180 

196 

234 

217 

198 


12 23 

• LONGITUDE 

: -3. 

2B ♦ 

ELEVATION 367 MET. 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

136 

221 

304 

190 

61 

9 

1 


1022 

28 8 

26 7 

23 3 

26. 6 

27 8 

26 6 

23 3 


27 2 

34 1 

31 3 

30 0 

31 0 

34 0 

34 3 

32 3 


34 0 

23 3 

21 8 

21 3 

21. 3 

21 1 

17 O 

14 2 


20 0 

30 6 

28 4 

27 3 

27 9 

29 8 

28 8 

26 6 


29 3 

26 7 

24 8 

24. 1 

24 4 

23 0 

22 2 

19 7 


24. 4 

24 2 

23 0 

23 6 

23. 7 

23 8 

17 O 

II 0 


18 3 

2 3 

2. 3 

2 0 

1 7 

1 0 

1 8 

2 3 


2. 3 

33 

30 

43 

34 

63 

70 

62 


61 

440 

428 

401 

436 

442 

428 

377 


442 

160 

146 

129 

133 

149 

134 

164 


2080 


TYPE OF GROWING SEASON NORMAL CROWING SEASON (WITH DRY PERIOD) 
DRY DAYS 230 INTERM DAYS 37 WET DAYS 98 


SEASON NR ; 1 

SEASON BEGINS ON 29 HAY 

BEGIN HUH ID ON 22 JUNE 

HUMID PERIOD < 99 DAYS) ENDS ON 28 SEP 
£*0 or SEASON ON 11 OCT. 

TOTAL LENGTH OF SEASON IS 136 DAYS 


Copyrighted material 




COUNTRY «ALI 


• STATION BOOGOUN I 


• NUMBER 61296 


♦ LATITUDE 11.29 ♦ LONGITUDE -7 30 • ELEVATION 391 MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

precipitation 

0 

2 

11 

30 

94 

169 

292 

380 

293 

92 

13 

3 

1337 

TEMP AVERAGE 

29. 0 

27 B 

30. 1 

31 0 

29 B 

27 6 

26 0 

23 3 

26. 0 

27. 1 

27 0 

29 0 

27 3 

TEMP MEAN MAX 

34. 0 

36. 3 

37 3 

37. 2 

36 0 

33. 2 

30. 8 

29. 6 

30 7 

33 0 

34. 2 

33. 3 

33. 8 

TEMP MEAN MIN 

14. 8 

19 0 

22 1 

24 3 

24 1 

22 6 

21. 6 

21 3 

21 2 

21 2 

IB 2 

19. 9 

20 3 

TEMP MEAN DAY 

27 9 

30. 9 

32 6 

33 1 

32. 2 

29 8 

27 8 

26 9 

27. 6 

29 2 

29 0 

27. 3 

29 6 

TEMP MN NIGHT 

21 2 

24. 8 

27 2 

28 6 

27 9 

26. 0 

24 3 

23 9 

24 1 

24 0 

23 0 

20. 8 

24 7 

VAPOUR press 

9. 0 

9 9 

14 9 

20 0 

24 9 

23 6 

23 6 

26. 0 

26 1 

29 l 

19. 9 

11. 6 

19. 0 

WIND SPEED 2M 

3. 3 

3. 4 

3 3 

3 3 

3 4 

2 3 

2 • 

2 0 

2. 3 

2 2 

2 2 

2 7 

2 9 

SUNSHINE X 

77 

74 

66 

60 

62 

61 

34 

47 

92 

67 

77 

74 

64 

TOT RADIATION 

443 

479 

481 

473 

479 

469 

441 

416 

428 

461 

498 

423 

494 

EVAPOTRANSP 

226 

236 

238 

216 

199 

194 

144 

133 

134 

147 

160 

100 

2191 


TYPE OF GROWING SEASON NORMAL CROWING SEASON <UITH DRY PERIOD» 
DRY DAYS : 210 INTERN DAYS 41 WET DAYS : 114 

SEASON NR : 1 

SEASON BEGINS ON l 7 MAY 

BEGIN HUMID ON 12 JUNE 
HUMID PERIOD <119 DAYS) ENOS ON 4 OCT 
END OF SEASON ON 19 OCT- 
TOTAL LENGTH OF SEASON 18 136 DAYS 


COUNTRY MAL I 


• STATION SIKAS80 

• LATITUDE: 11.21 


• NUMBER 61297 

♦ LONGITUDE -9 41 • ELEVATION 373 MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

1 

3 

19 

43 

106 

132 

293 

326 

217 

84 

19 

4 

1223 

TEMP AVERAGE 

24. 3 

26 0 

29 6 

30 8 

30 2 

27 8 

26 2 

29. 6 

26 2 

28 0 

26. 8 

24. 2 

27 2 

TEMP MEAN MAX 

34. 1 

36 7 

37 6 

37 0 

36 0 

33 6 

31.3 

30. 2 

31. 3 

34 0 

34. 6 

33 3 

34 2 

TEMP MEAN MIN 

13 9 

18 0 

21 7 

24 3 

23 8 

22 3 

21 3 

21 0 

20 0 

21. 1 

t 7 0 

14. 3 

20 0 

TEMP MEAN DAY 

27 3 

30 7 

32 9 

32 9 

32 1 

30 0 

28 1 

27 2 

28 1 

29 B 

29. 2 

27 3 

29 6 

TEMP MN N10HT 

20 4 

24 2 

26 9 

26 4 

27 7 

23 9 

24 4 

23. a 

24. 1 

23 0 

22 9 

20 2 

24 9 

VAPOUR PRES3 

10 1 

11. 0 

13. 0 

20 B 

23 2 

23 7 

23 8 

26 3 

26 3 

29 3 

23 2 

12. 3 

20. 6 

WIND SPEED 2M 

2. 3 

2 9 

2 7 

2 0 

2 6 

2. 3 

2 3 

2. 2 

l 9 

l 9 

l 9 

2. 0 

2 3 

SUNSHINE X 

77 

74 

66 

60 

62 

61 

94 

47 

92 

67 

77 

74 

64 

TOT RADIATION 

446 

473 

481 

473 

479 

469 

441 

413 

429 

461 

438 

423 

434 

EVAPOTRANSP 

178 

191 

230 

201 

190 

133 

143 

131 

130 

133 

147 

136 

2003 


TYPE OF GROWING SEASON NORMAL GROWING SEASON <WITH DRY PERIOD» 
DRY DAYS : 206 INTERM DAYS : 32 WET DAYS 107 


SEASON NR 1 
SEASON BEGINS ON 11 MAY 

BEGIN HUMID ON 16 JUNE 
HUMID PERIOD <100 DAYS! ENDS ON 1 OCT 
EM) OF SEASON ON 17 OCT. 

TOTAL LENGTH OF SEASON IS 160 DAY* 


Copyrighted material 




mauritania 

mauritanie 

Copyrighted material 





COUNTRY MAURITANIA • STATION BIR-MOCW1EIN » NUMBER : 61401 






• LATITUDE: 

23 14 

* LONGITUDE 

: -11. 

37 4 

ELEVATION : 360 

MET 


JAW 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

. JUN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

precipitation 

2 

3 

0 

0 

0 

1 

1 

3 

9 

1 l 

6 

9 

43 

TEMP AVERAGE 

16 3 

18. 3 

20 6 

22 3 

23 3 

27 t 

32 1 

32 2 

29 3 

23 2 

20 3 

16 0 

23 8 

TEMP MEAN MAX 

23 3 

24 e 

27 0 

29 3 

32 3 

34 8 

40 3 

40 3 

36 3 

32 0 

26 3 

21 9 

30 9 

tehp MEAN MIN 

10. 3 

11 7 

12 3 

14 0 

16 0 

17 2 

22 1 

22 0 

21. 2 

IB 3 

14. 3 

9 3 

13 9 

TEMP MEAN DAY 

19 2 

20 7 

22 4 

24 4 

27 2 

29 2 

34 6 

34 8 

31 3 

27 6 

22 4 

17. 3 

26 O 

TEMP MN NIGHT 

13. 0 

16 3 

17 3 

19 2 

21 4 

22 6 

27 7 

28 1 

23 7 

22. 3 

17 8 

12 8 

20 3 

VAPOUR PRESS 

11 3 

12 2 

13 1 

14 0 

16 0 

16 7 

18 3 

19 3 

19 3 

16. 8 

14 3 

tl 2 

13 3 

WIND SPEED 2M 

t 9 

2 0 

ft. 2 

2 7 

3 0 

3 6 

3 1 

2. 7 

2 3 

1 6 

1 3 

l. 9 

2. 4 

SUNSHINE X 

79 

83 

83 

83 

82 

80 

76 

76 

76 

77 

76 

03 

79 

TOT RADIATION 

345 

421 

499 

369 

390 

391 

367 

343 

496 

431 

359 

338 

479 

EVAPOTRANSP 

69 

89 

136 

173 

222 

249 

278 

233 

194 

123 

74 

38 

1921 


TYPE OF CROWING 

SEASON 

all year 

ROUND 

DRV 


DRY DAYS 363 

INTERN 

DAYS : 

0 

WET DAYS 

0 


COUNTRY 

MAURITANIA 


• STATION F 

'DERIK 


» 

NUMtCR 61403 







• LATITUDE 

22 41 

• LONGITUDE 

-12 

42 • 

ELEVATION 

1 ; 298 

MET 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

3 

3 

2 

1 

0 

1 

4 

11 

13 

12 

0 

3 

61 

TEMP AVERACE 

18 8 

20 1 

23 0 

24 3 

27 8 

30 6 

33. 6 

33 7 

32 0 

28 0 

24 0 

18 2 

26. 2 

TEMP MEAN MAH 

a*, s 

28 0 

29 7 

32 0 

33. 3 

38 1 

42 0 

41 7 

JU 4 

34 7 

29 0 

24 3 

33 4 

TEMP MEAN MIN 

13. 2 

14 2 

13 0 

16. 2 

10 7 

20 7 

24 1 

24 7 

23 7 

21 3 

17 3 

12. 3 

18 3 

TEMP MEAN DAY 

22 3 

23 6 

23 0 

27 0 

30 t 

32 3 

36 2 

36 2 

33 8 

30. 4 

23 7 

20. 6 

28 6 

TEMP MN NIGHT 

17 8 

19. 0 

20 0 

21 3 

24 2 

26 3 

29 6 

29 8 

20 1 

23 3 

20 6 

13 9 

23 2 

VAPOUR PRESS 

8. 3 

10. 1 

10 3 

10 3 

12. 0 

12 3 

13. 0 

16 0 

13 3 

12 0 

11 2 

8 8 

il. e 

WIND SPEED 2M 

2. 7 

2 7 

2 9 

3 3 

3. 3 

3 9 

3. 7 

3 0 

3 1 

ft. 8 

2 4 

2 6 

3. 0 

SUNSHINE X 

76 

79 

80 

80 

77 

72 

67 

70 

63 

PI 

72 

77 

73 

TOT RADIATION 

330 

426 

500 

332 

365 

330 

324 

319 

461 

423 

364 

343 

463 

EVAPOTRANSP 

l 17 

121 

183 

223 

269 

308 

323 

204 

233 

103 

123 

93 

2462 


TYPE OF CROWING SEASON ALL YEAR ROUND DRY 

DRV DAY5 363 INTERM DAYS O WET DAV6 : 0 


Copyrighted material 



COUNTRY 

’ : MAURITANIA 


• STATION NUUAOHIBOU 

• 

NUMBER 61419 







• LATITUDE: 

20 96 

* LONGITUDE 

-17. 

02 • 

ELEVATION 

3 MET 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

a 

1 

2 

l 

0 

1 

0 

3 

7 

7 

9 

4 

33 

TEMP AVERAGE 

19 3 

14 1 

20 1 

20 2 

21 3 

22 9 

22. 7 

23. 7 

29 3 

24 0 

21 7 

19 3 

21 6 

TEMP MEAN MAX 

29 9 

29 9 

26 9 

26 6 

27 0 

28 2 

27 2 

28 7 

30 0 

at. i 

27 1 

24 7 

27. 3 

TEMP PCAN MIN 

13. 3 

14 1 

14 9 

19 0 

16. 0 

17. 1 

18 9 

19 9 

14 9 

14 0 

16 9 

14 0 

16. 4 

TEMP MEAN DAY 

21 6 

21 9 

22 7 

22 9 

23. 9 

24 6 

24 4 

29 7 

26. 6 

27 2 

23 6 

21 2 

23 8 

TEMP MN NIGHT 

17 9 

18 0 

18. 6 

18 9 

14 6 

20. 7 

21. 2 

22. 3 

22 6 

22 9 

14 9 

17 0 

19 9 

VAPOUR PRESS 

13 9 

19. 0 

19 9 

16 1 

17. 1 

18 9 

20. 6 

21 e 

21. 2 

19 6 

17 6 

13 9 

17 9 

HIND SPEED 2N 

4 1 

4. 9 

9 4 

6 l 

6. 9 

6. 9 

9 7 

9 2 

4 9 

4 4 

3 8 

4 0 

9 2 

SUNSHINE X 

77 

77 

78 

79 

71 

69 

60 

66 

67 

68 

72 

77 

71 

TOT RADIATION 

379 

431 

499 

933 

937 

933 

441 

902 

473 

424 

379 

399 

461 

ËVAPOTRANSP 

118 

112 

194 

164 

188 

188 

162 

163 

169 

194 

108 

106 

1786 


TYPE OF CROWINO 

SEASON : 

ALL YEAR 

ROUND 

DRY 


DRY DAYS : 369 

INTERN 

DAYS 

0 

MET DAYS : 

0 


COUNTRY 

: MAURITANIA 


• STATION ATAR 


• 

NUMBER 

1 ; 61421 







• LATITUDE: 

20. 31 

♦ LONGITUDE 

-13 04 

i • 

ELEVATION 224 MET 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

precipitation 

2 

l 

2 

0 

1 

2 

6 

32 

38 

B 

7 

4 

103 

TEMP AVERAGE 

19 7 

21 9 

24 3 

27 1 

31 0 

34 1 

34. 3 

33 7 

32 7 

29 7 

29 2 

19. 7 


27. 8 

TEMP MEAN MAX 

28 9 

30. 6 

32 6 

34 B 

38 6 

41 3 

42 0 

41 2 

34 8 

37 0 

32 3 

27 1 


39 3 

TEMP MEAN MIN 

12 7 

14 3 

16 0 

18 0 

22 9 

29 3 

26 9 

26. 6 

23 6 

22 9 

18 1 

12. 3 


20. 1 

TEMP MEAN DAY 

23 9 

29. 4 

27. 3 

29 9 

33 9 

36 2 

37 0 

34 9 

33. 2 

32 3 

27 7 

22 3 


30 3 

TEMP MN NIGHT 

18. 2 

19 9 

21 6 

23 6 

27 7 

30 4 

31 3 

31 0 

24 8 

26 7 

22 2 

16. 6 


24 9 

VAPOUR PRESS. 

9 6 

6 3 

6 7 

7 0 

8 0 

10 0 

12 8 

19. 9 

14 l 

10 2 

9 0 

6 3 


9 3 

HIND SPEED 2M 

2 9 

2. 2 

2. 3 

2 3 

2 4 

2 6 

1 3 

10 

1. 9 

2. 1 

1 0 

2 3 


2 0 

SUNSHINE X 

82 

82 

83 

84 

81 

77 

76 

74 

68 

71 

78 

80 


7B 

TOT RADIATION 

392 

490 

919 

570 

979 

966 

998 

939 

478 

436 

400 

371 


487 

evapotransp 

145 

147 

198 

219 

299 

262 

207 

184 

181 

184 

131 

123 


2236 

TYPE OF GROWING 

SEASON 

: ALL 

YEAR ROUND DRV 











DRY DAYS 369 

INTERN. DAYS 

0 WET 

DAYS 

0 










Copyrighted material 


COUNTRY MAURITANIA ♦ STATION : AKJOUJT • NUMBER 61437 

» LATITUDE: 19 43 ♦ LONGITUDE : -14.22 • ELEVATION 120 MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

1 

2 

1 

1 

1 

3 

8 

41 

30 

0 

7 

5 

10B 

TEMP AVERAflC 

21. 5 

23. 3 

26 0 

20 3 

32 1 

34. 5 

33 3 

32 6 

33 0 

32 2 

27 0 

21 5 

28. 0 

TEMP rEAN MAX 

29 5 

31 5 

33 3 

35 6 

39 2 

41 6 

41. 1 

40 3 

39 7 

37 8 

33 5 

20 5 

36. 0 

TEMP MEAN MIN 

15. 3 

16 7 

IB 0 

20 2 

23 6 

26. 6 

25 5 

26 0 

26 3 

24 6 

20 0 

15 0 

21 5 

TEMP MEAN DAY 

25 0 

26 a 

20 4 

30 7 

34 2 

36 0 

36 1 

35. 7 

35 4 

33 5 

29 1 

24 i 

31 3 

TEMP MN NIGHT 

20 2 

21 B 

23 2 

25 3 

2B. 7 

31 4 

30 3 

30 3 

30 3 

28 4 

23 4 

18 8 

26 1 

VAPOUR PRESS 

7. B 

0 5 

9 6 

11 2 

12 0 

13 8 

18 2 

20 2 

IB 1 

14 3 

11 1 

8 6 

12. 8 

WIND SPEED 2t1 

2 4 

2 2 

2 6 

2 7 

2 7 

2 9 

1 4 

0 9 

1. 5 

1 7 

1.7 

2 0 

2 1 

SUNSHINE X 

7B 

78 

01 

82 

74 

75 

73 

70 

67 

68 

75 

80 

75 

TQT RADIATION 

3B7 

442 

515 

563 

569 

555 

543 

518 

476 

430 

346 

377 

480 

EVAP0TRAN8P 

140 

141 

208 

229 

264 

265 

208 

177 

178 

173 

131 

114 

2228 


TYPE OF SHOWING SEASON ALL YEAR ROUND DRY 

DRY DAYS 365 INTERM DAYS i O WET DAYS 0 


COUNTRY : MAURITANIA • STATION NOUAKCHOTT • NUMBER 61442 


• LATITUDE: IB. 06 • LONGITUDE : -15 57 • ELEVATION : 3 MET. 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

0 

1 

1 

0 

O 

0 

13 

45 

40 

9 

3 

5 

117 

TEMP AVERAOE 

21 5 

22 7 

24 5 

25 5 

27 0 

28 1 

27 7 

28 5 

29 5 

29 | 

26. 2 

21 5 

26. 0 

TEMP MEAN MAX 

30 3 

31. 3 

32. 5 

33 5 

34. 0 

34. 7 

31 0 

32. 6 

34. 7 

36 3 

33 0 

29 1 

32 6 

TEMP MEAN MIN 

12 6 

14 5 

15 8 

17 2 

14 0 

21 2 

22 B 

24 1 

24 2 

22 1 

18 0 

13. 6 

18 8 

TEMP MEAN DAY 

24 7 

26. 0 

27. 2 

28 3 

29 2 

30 4 

38 4 

24 4 

31. 3 

31. 7 

2B 1 

24 0 

28 3 

TEMP MN NIGHT 

18 6 

20 2 

21 4 

22 6 

23 4 

25. 5 

25 3 

26 7 

27 3 

26 2 

22 4 

IB 1 

23. 2 

VAPOUR PRESS. 

7 8 

10. 6 

12. 6 

14. 3 

16 3 

19 3 

24 6 

27. 0 

26 2 

20 0 

15 3 

4 B 

17 0 

WIND 9PEED 2M 

3. 4 

3. 3 

3. 4 

3. 6 

3. 6 

3 0 

3 0 

2 6 

2 0 

2 2 

2 6 

3. 0 

3. 0 

SUNSHINE X 

77 

77 

78 

»0 

73 

60 

66 

66 

70 

69 

76 

79 

73 

TOT RADIATION 

347 

440 

509 

555 

549 

520 

509 

500 

441 

441 

411 

388 

476 

EVAPOTR ANBP 

196 

181 

226 

230 

234 

200 

173 

167 

157 

174 

155 

157 

223B 


TYPE OF OROWINO SEASON : ALL YEAR ROUND DRV 

DRY DAYS 365 INTERN DAYS 0 WET DAYS 0 


Copyrighted material 



If 

COUNTRY : MAURITANIA ♦ STATION : TIDJIKJA • NUMBER 61490 






• LATITUDE 

10 34 

• L0N01TUDE 

: -11. 

26 • 

ELEVATION 

1 : 402 

MET 


%/AN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JJ* 

UUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

O 

4 

2 

0 

4 

9 

21 

93 

36 

9 

3 

2 

143 

TEMP AVERAGE 

19. 3 

22 0 

29 0 

28 0 

31. 9 

33 2 

32 1 

30 6 

31 0 

29 2 

29 0 

19 3 

27 2 

TEMP MEAN MAX 

as 9 

31 2 

33. 7 

36. 0 

39. 9 

41 1 

39 9 

37 e 

37 7 

36 2 

32 B 

27 7 

39 l 

TEMP MEAN MIN 

13 1 

19 7 

16 1 

20 7 

24 6 

27 6 

27. 1 

26 0 

29 3 

S3 1 

IB 7 

13. 9 

21. 1 

TEf*» MEAN DAY 

23 6 

26 3 

28 7 

31. t 

34 7 

36 B 

39 9 

34 0 

33 7 

31 9 

20 2 

23 I 

30 6 

TEMP MN NIGHT 

ie 4 

21 0 

23 4 

29 8 

29. 4 

31 9 

30. 9 

29 6 

29 0 

26 9 

22 B 

17 6 

29. 6 

VAPOUR PRESS 

7. 8 

9 2 

0 7 

9 2 

10 0 

11 6 

17. 3 

20. 9 

IB 6 

12 8 

9 B 

B. 2 

12. 0 

WIND SPEED 2M 

2 O 

1. 9 

1. 4 

1 4 

1 9 

1. 4 

1. 0 

0 7 

0 7 

Q 

1 2 

1 6 

1 3 

SUNSHINE X 

81 

S3 

93 

84 

77 

66 

76 

79 

73 

77 

77 

SI 

77 

TOT RADIATION 

409 

466 

927 

972 

99B 

913 

993 

938 

901 

467 

410 

3V0 

491 

EVAPOTRANSP 

122 

118 

197 

179 

199 

184 

176 

159 

146 

130 

113 

100 

1783 


TYPE OF CROW INC SEASON AU. YEAR ROUND DRY 

DRY DAYS 369 INTERM 0AY6 0 WET DAYS 0 


COUNTRY : MAURITANIA * STATION BOUTILINIT • NUMBER : 61461 

• LATITUDE 17.32 • LONGITUDE -14 41 * ELEVATION 79 MET 



%/AN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

UUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

1 

1 

0 

t 

4 

9 

49 

70 

99 

19 

3 

3 

203 

TEMP AVERAGE 

22 9 

24. 9 

26. B 

29 6 

31. 7 

32. 1 

30 2 

29 7 

30 3 

30 3 

27 7 

22 9 

m a 

TEMP MEAN MAX 

30 6 

33 0 

39 0 

37 2 

40 1 

40 0 

30 0 

36. 9 

37 2 

38 0 

34 9 

29. 7 

39 9 

TEMP MEAN MIN 

19 3 

17 3 

18 6 

20 9 

23 0 

24 9 

23 9 

24 2 

24 9 

24. 1 

20 3 

16. 1 

21 0 

TEMP MEAN DAY 

29 7 

29 0 

29 8 

31 9 

34. 6 

39 6 

33 3 

32 9 

33 1 

33 9 

29 9 

29 3 

31 1 

TEMP MN NIGHT 

20 9 

22 7 

24 1 

26 0 

28. 9 

29 7 

28 0 

27 9 

28 3 

28 2 

24 4 

20. 0 

29 7 

VAPOUR PRESS 

6 2 

7. 3 

7 3 

8 t 

10. 9 

14. 2 

21 9 

24 0 

22 0 

13. 9 

9 9 

7. 1 

12 6 

WIND SPEED 2M 

3 2 

2 8 

2 9 

2. 8 

2. 2 

1. 2 

1. B 

1. 2 

0 7 

l. 9 

2. 0 

2. 9 

2. 1 

SUNSHINE X 

78 

81 

79 

82 

78 

72 

72 

66 

70 

72 

77 

76 

79 

TOT RADIATION 

404 

466 

919 

964 

960 

939 

933 

908 

492 

494 

41B 

383 

486 

EVAP0TRAN6P 

193 

180 

244 

297 

247 

191 

194 

163 

149 

162 

199 

142 

2273 


TYPE OF CROWING SEASON ALL YEAR ROUND DRY 

DRY DAYS : 365 INTERN DAV9 O WET DAYS 0 


Copyrighted material 



COUNTRY : MAI^UTANIA » STATION ROSSO » NUMBER 61489 

• LATITUDE I* 00 • LONGITUDE -13.49 • ELEVATION 6 MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DCC 

YEAR 

PRECIPITATION 

1 

2 

0 

0 

1 

8 

47 

119 

74 

32 

1 

3 

288 

TEMP AVERAOf 

23 0 

29. 0 

26 9 

28 3 

29 7 

30 7 

30 0 

29 8 

30 0 

30. 1 

27 1 

23 2 

27 e 

TEMP MEAN MAX 

32. 0 

34 1 

36 0 

38 0 

39 3 

39 1 

36 3 

33 3 

33 7 

37 1 

34. B 

31. 0 

33 7 

TEMP MEAN MIN 

14. 0 

1 6 . 0 

17 1 

10 6 

20 0 

22. 3 

23 6 

24. 3 

24 2 

23. 0 

19. 3 

19 9 

19 8 

TEMP MEAN DAY 

26 3 

28 4 

30 0 

3i e 

33 3 

33 7 

32 2 

31. 7 

32 0 

32 9 

29 B 

26 0 

30 6 

TEMP MN NIGHT 

20. 1 

22 2 

23 4 

23 0 

26 3 

27. 7 

27 9 

27 6 

27. 7 

27 2 

23. B 

20. 0 

24 9 

VAPOUR PRESS 

6 0 

7 8 

9 7 

12. 1 

13 3 

20 3 

24. 6 

27. 2 

29. 7 

17. 0 

10. 9 

7. 3 

13 3 

WIND SPEED 2M 

2 8 

3 1 

2 4 

2 6 

2 2 

1 7 

2 3 

0 . 0 

1. 1 

1 1 

1. 3 

2 1 

1. 9 

SUNSHINE X 

71 

72 

77 

81 

73 

69 

64 

61 

67 

70 

70 

63 

69 

TOT RADIATION 

390 

441 

311 

960 

937 

303 

497 

479 

482 

492 

402 

399 

467 

EVAPOTRANSP. 

19S 

169 

219 

233 

227 

193 

184 

148 

147 

193 

133 

131 

2148 


TYPE OF CROW I NO SEASON INTERMEDIATE SEASON 

DRY DAYS : 318 INTERN DAYS ! 47 WET DAYS O 

SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 30 JULY 

END OF SEASON ON lî> SEP 

TOTAL LENOTM OF SEASON IS 48 DAYS 


COUNTRY î MAURITANIA • STATION KAEDI * NUMBER 61492 

• LATITUDE: 16.09 * LONGITUDE -1331 ♦ ELEVATION : IB MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

8EP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

1 

0 

0 

0 

9 

27 

89 

162 

89 

16 

9 

1 

391 

TEMP AVERAGE 

24. 3 

24 6 

28 a 

32 0 

34 0 

34 1 

31 8 

29 7 

9Û 0 

31. 2 

20 6 

23 1 

29 7 

TEMP MEAN MAX 

32 0 

34. 6 

36. 6 

39. 6 

41. 9 

41. 0 

37. 9 

34 3 

39 2 

38 6 

36 6 

32 2 

36 6 

TEMP MEAN MIN 

16. 6 

18 3 

21 0 

24 2 

26 9 

27 3 

26 0 

29 0 

24. 8 

23 7 

20 6 

10 0 

22 7 

TEMP MEAN DAY 

27 1 

29 9 

31. 6 

34. 7 

36 7 

36. 6 

33. 8 

31 3 

31 9 

33 8 

31 4 

27 6 

32 2 

TEMP MN NIGHT 

21 8 

24. 0 

26 2 

29 3 

31. 4 

31. 7 

29. 6 

27 8 

27 9 

28 1 

23 3 

22. 1 

27 1 

VAPOUR PRESS 

3. 0 

9. 8 

7. 0 

8 3 

11. 7 

17. 8 

22 6 

26. 8 

26. 0 

16. 3 

8 7 

6 3 

13 6 

WIND SPEED 2*1 

t. 8 

1. 8 

2. 1 

2. 3 

2. 3 

2 9 

2 7 

2 0 

i. 3 

1. 1 

1 1 

l 3 

1 9 

SUNSHINE X 

81 

89 

81 

81 

77 

69 

68 

62 

72 

77 

73 

77 

73 

TOT RADIATION 

466 

327 

363 

390 

393 

342 

936 

409 

917 

491 

424 

406 

911 

EVAPOTRANSP 

148 

139 

208 

234 

244 

230 

209 

169 

136 

160 

131 

127 

2167 


TYPE OF CROWING SEASON NORMAL ©ROWING SEASON (WITH DRY PERIOD) 
DRV DAYS 306 INTERM DAYS 44 WET DAYS IS 

SEASON NR : I 

SEASON BEGINS ON 2l JULY 

BEGIN HUMID ON 11 AUG 

HUMID PERIOD < 16 DAYS) ENDS ON 26 AUG 
END OF SEASON ON 18 SEP 
TOTAL LENGTH OF SEASON 18 60 DAYS 


Copyrighted material 



I 


COUNTRY 

MAURITANIA 


• STATION NCNA 


• 

NUMBER : 61497 







• LATITUDE: 

16 36 

• LONOITUCe 

-7. 

16 • 

ELEVATION : 269 

MET 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

t 

0 

0 

2 

11 

36 

69 

117 

62 

14 

1 

2 

319 

TEMP. AVCRAOE 

24. 1 

27. 7 

30 2 

33 0 

39 6 

33 6 

32 7 

31 0 

31 8 

32 9 

29. 3 

24. 2 

30 7 

TEMP MEAN MAX 

31 2 

39 0 

37 9 

39 B 

42 3 

42 1 

39 1 

36 8 

38. 2 

39 0 

36. 2 

30 a 

37 3 

TEMP MEAN MIN 

17 0 

20 9 

23 0 

26 0 

28 a 

29 l 

26 2 

29 0 

25 9 

26 0 

■a ■ 

17 6 

24 0 

TEMP MEAN DAY 

26 7 

30 4 

32 9 

39 4 

38 0 

37 9 

39 0 

33 0 

34 1 

34 8 

31 8 

26 9 

33 0 

TEMP MN NI ©HT 

21 0 

29 4 

27 ? 

30 6 

33. 2 

33 3 

30 2 

28 6 

29 3 

29 8 

26 7 

21 4 

28 2 

VAPOUR PRESS. 

4 2 

4. 7 

6 9 

6 6 

10 0 

14. 6 

20. O 

23 9 

18 3 

8 3 

9 2 

6 0 

10 7 

WIND SPEED 2M 

3 B 

3 1 

I 9 

3 0 

2 0 

0 7 

18 

0 9 

0. 6 

18 

3 3 

3. 8 

2 2 

SUNSHINE X 

01 

B4 

78 

78 

66 

69 

71 

71 

72 

78 

76 

81 

73 

TOT RADIATION 

420 

4B2 

914 

34® 

906 

903 

326 

320 

901 

480 

421 

403 

483 

EVAPOTRANSP 

21? 

197 

192 

243 

222 

163 

198 

163 

147 

170 

209 

199 

2314 


TYPE OF CROWING 

SEASON 

INTERMEDIATE 

SEASON 


DRY DAYS 323 

INTERM 

DAYS 40 

WET DAYS ! 

0 

SEASON NR 1 

SEASON BE01NS ON 
END OF SEASON ON 
TOTAL LENOTH OF 

30 JULY 
B SE P 
6EA80N IS 

41 DAYS 




COUNT* Y MAURITANIA 


STATION KlfFA 


• NUMBER 6 1 49® 


• LATITUDE 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

PRECIPITATION 

1 

1 

1 

1 

4 

TEMP. AVCRAOE 

22 3 

23 3 

28 2 

31 0 

34. 3 

TEMP MEAN MAX 

31 3 

34. 8 

37. 3 

39 7 

42 2 

TEMP MEAN MIN 

13. 0 

16 0 

19 0 

22 2 

26 3 

TEMP MEAN DAY 

23 6 

28 8 

31. 6 

34. 1 

37 l 

TEMP MN NIGHT 

19. 3 

22 4 

23 2 

28 0 

31 4 

VAPOUR PRESS 

6 9 

7. 3 

9. 7 

6 9 

9. B 

WIND SPEED 2M 

1.3 

1. 2 

1. 4 

1 4 

0. 7 

SUNSHINE X 

81 

84 

78 

70 

66 

TOT RADIATION 

420 

481 

314 

348 

308 

EVAPOTRANSP 

123 

129 

176 

189 

169 


TYPE OF CROW I NO SEASON INTERMEDIATE SEASON 
DRY DAYS 296 INTERN DAYS 69 WET DAYS : 


16 38 

• LONG I TV DE 

: -11. 

24 • 

ELEVATION 113 MET 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

23 

91 

121 

B6 

17 

2 

2 

332 

34 B 

32, 7 

30 3 

30 7 

30 9 

27 3 

22 9 

29 2 

41 6 

38 6 

36. 0 

37 0 

38 2 

36 0 

30 6 

37. 0 

28 0 

26 7 

29 0 

24. 3 

22 8 

18 8 

14 3 

21. 4 

37 2 

34 a 

32 4 

33 0 

33 2 

30 4 

23 3 

32. 0 

32 3 

30. 4 

2B 3 

28 3 

27 3 

23. 8 

19. 0 

26 3 

16. 9 

20 9 

24 9 

22 0 

13 9 

7 9 

6 6 

12 3 

0 6 

I. 6 

0 7 

0 3 

1.0 

1 . 1 

1 . 0 

1 0 

69 

71 

71 

72 

78 

76 

81 

73 

903 

926 

920 

901 

4M 

421 

403 

489 

163 

188 

137 

144 

193 

130 

106 

1029 


0 


SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 17 JULY 

END OF SEASON ON 24 SEP 

TOTAL LENGTH OF SEASON IS 70 DAYS 


Copy 


Hghted material 





COUNTRY MAURITANIA • STATION AIOUN-EL-ATROUSS • NUMBER 61499 

• LATITUDE 16 43 * LONGITUDE : -4 36 • ELEVATION 333 MET 



JAM 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

2 

3 

3 

1 

2 

19 

97 

US 

36 

13 

3 

2 

316 

TEMP AVERAGE 

32 8 

23. 2 

28 1 

31 7 

34. 0 

34. 2 

31 . 0 

30. 3 

30 2 

31. 7 

28 1 

22 8 

29 2 

TEMP MEAN MAX 

29 8 

33 6 

36 0 

38 2 

41 0 

41. 3 

38 S 

33. 6 

36 B 

37. 9 

34 0 

29 1 

36 0 

TEMP MEAN MIN 

IS. 5 

18. 6 

21. 1 

24 0 

28 0 

28 3 

26 2 

23 0 

23 1 

24. 8 

31 B 

16 0 

22. 9 

TEMP MEAN DAY 

2S. 3 

28 a 

31 3 

33 7 

36 8 

37. t 

34. S 

32. 2 

33. 0 

33. 4 

30 6 

24. 8 

31 8 

TEMP MN NIGHT 

20 4 

23 7 

26 1 

28 7 

32. 2 

33 4 

30 0 

28 2 

28 6 

26 9 

25 6 

19 0 

27 0 

VAPOUR PRIS*. 

5 8 

6. 3 

6. 0 

7 2 

9. 7 

14. 7 

21. 2 

24. 3 

at. i 

12 a 

9 0 

6. 3 

12. 1 

WIND SPEED 2M 

3. 2 

2. 6 

2. 0 

2 5 

2 0 

1. 2 

2. 2 

1 B 

0 7 

l 3 

1. 8 

2 3 

2 1 

SUNSHINE X 

74 

BO 

79 

79 

71 

68 

67 

63 

66 

71 

73 

70 

71 

TOT RADIATION 

398 

467 

SIB 

SS2 

329 

316 

910 

493 

477 

434 

411 

372 

474 

EVAPQTRANSP 

186 

169 

224 

229 

211 

170 

193 

171 

141 

162 

138 

147 

2151 


TYPE OF CROW I NO SEASON INTERMEDIATE SEASON 

DRY DAYS 313 INTERM DAYS S3 WET DAYS 0 

SEASON Ml : 1 

SEASON BEOINS ON IS JULY 

END OF SEASON ON S SEP 

TOTAL LENOTH OF SEASON IS S3 DAYS 


Copyrighted material 






Copyrighted material 


morocco 

maroc 


Copyrighted material 




COUNTRY NON OC CO • STATION TANGER * NUMBER : 60101 






• LATITUDE: 

39 44 

• LONGITUDE 

-9. 

94 • 

ELEVATION 

1 : 31 

MET 


JAN 

FE« 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL. 

AUG 

SCR 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

114 

106 

120 

90 

42 

19 

1 

1 

23 

99 

147 

137 

899 

TEMP AVERAGE 

12 9 

13. 0 

14 9 

16 0 

10 9 

21 9 

24 0 

24 0 

23 0 

20. 0 

16 0 

13 9 

18 0 

TEMP MEAN MAX 

16 0 

17. 0 

10 0 

20 0 

23 0 

26 O 

29 O 

29 0 

28 0 

34. 0 

20 0 

17 0 

22 3 

TEMP MEAN MIN 

9 0 

9 0 

11.0 

12 0 

14 0 

17 0 

19 0 

19. 0 

18. 0 

16. 0 

12. 0 

10. 0 

13. 8 

TENP MEAN DAY 

13. 8 

14. 9 

19 0 

17 9 

20 1 

23 1 

23 8 

29. 7 

24 7 

21. 3 

17 3 

14 6 

19. 9 

TEMP MN NIGHT 

11 6 

12 0 

13 9 

14 8 

17 0 

19 9 

22 0 

21. 4 

20 B 

18. 1 

14 0 

11 7 

16. 4 

VAPOUR PRESS 

10. 0 

9 8 

112 

12 0 

13 9 

16. 9 

18 6 

19. 6 

17. S 

13 2 

11. 7 

10 4 

13 9 

WIND SPEED 2M 

3 9 

3 9 

3 9 

3 9 

3 9 

3 9 

2. B 

2. a 

2 . a 

3 9 

3. 9 

4 2 

3. 4 

SUNSHINE X 

90 

99 

38 

67 

70 

74 

82 

02 

76 

60 

94 

48 

69 

TOT RADIATION 

191 

263 

394 

471 

941 

989 

616 

966 

499 

337 

222 

173 

39B 

EVAPOTRANSP 

40 

60 

87 

113 

146 

163 

177 

171 

126 

97 

62 

92 

1302 


TYPE OF CROWING SEASON NORMAL GROWING SEASON «WITH DRY PERIOD) 
DRY DAYS 192 INTERN DAYS *2 WET DAYS 171 
SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 30 SEP 

BEGIN HUNID ON IS OCT 

HUMID PERIOD (173 DAYS» ENDS ON 4 APR. 

END OF SEASON ON 1 NAY 

TOTAL LENOTH OF SEASON 18 214 DAYS 


COUNTRY : MOROCCO • STATION OUJOA « NUNBER 60119 


• LATITUDE 34. 47 • LONGITUDE -l 96 • ELEVATION 470 NET 



JAN 

PE* 

MAR 

APR 

MAY 

JJN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

*3 

31 

92 

49 

31 

19 

4 

1 

13 

13 

29 

98 

337 

TET8». AVERAGE 

10. 9 

11 0 

13 0 

19 9 

10 0 

21 0 

29 0 

29. 9 

23 9 

IB 0 

13 9 

11. 0 

17 1 

TEMP MEAN MAX 

16 0 

17.0 

19 0 

23 0 

23 0 

28 0 

33 0 

33 0 

31 0 

23. 0 

19 0 

16. 0 

23 8 

TEMP MEAN MIN 

9. 0 

9. 0 

7. 0 

8 0 

11. 0 

14. 0 

17 0 

18 0 

14 0 

110 

8 0 

6 0 

10 9 

TEMP MEAN DAY 

12 9 

13 2 

19 2 

10 2 

20 9 

23 9 

27 Q 

2B 1 

26 1 

20 3 

13 3 

12. 6 

19 9 

TEMP MN NIGHT 

9 0 

9 4 

U. 3 

13 2 

19. 6 

18 9 

21 a 

22 3 

20 2 

14. 7 

10 8 

8 9 

14 6 

VAPOUR press 

7 1 

6 9 

8. 9 

? 1 

11. 1 

13. 3 

14 9 

16 0 

14 3 

11. 1 

9 0 

7 6 

10 7 

WIND SPEED 2M 

2- 4 

2 9 

3 e 

3 3 

2 3 

2 9 

2. 9 

2 3 

2 2 

2 0 

2 1 

3. 0 

2. 4 

•UNSHINC X 

97 

64 

63 

69 

72 

74 

04 

02 

77 

70 

63 

61 

69 

TOT RADIATION 

214 

296 

378 

483 

992 

984 

626 

968 

460 

390 

291 

208 

414 

•TVAPOTRANSP 

46 

60 

69 

123 

146 

164 

209 

IBS 

141 

89 

46 

46 

1390 


TYPE OF GROWING SEASON NORMAL GROWING SEASON (WITH DRV PERIOD) 
DRY DAYS 229 INTERN DAYS : 96 WET DAYS 44 


SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 11 NOV 

BEGIN HUNID ON 29 NOV 

HUNID PERIOD ( 49 DAYS) ENDS ON 12 JAN 
END OF SEASON ON 30 MAR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 140 DAYS 


Copyrighted material 



Il 

COUNTRY MOROCCO * STATION RABAT * NUMBER 60139 


• LAI I TUDC 34 03 



JAN 

FEN 

MAR 

APR 

MAY 

w’UN 

PRECIPITATION 

66 

64 

66 

43 

28 

8 

TEMP AVERAGE 

13. 0 

13 3 

14 3 

13 3 

IB 9 

21 O 

TEMP MEAN MAI 

17 0 

18. 0 

19 0 

20 O 

23 0 

26 0 

TEMP MEAN MIN 

9 0 

9 0 

10 0 

11 0 

M O 

16 0 

TEMP MEAN DAY 

14 9 

19 2 

16 2 

17 1 

20 1 

22 a 

TEMP MN NIGHT 

11 9 

IS. 3 

13. 2 

14 1 

17 0 

19 2 

VAPOUR PRESS. 

10. 3 

10 3 

11 2 

12 0 

14 9 

16 6 

WIND SPEED 2M 

1, 8 

2 2 

2 6 

2 8 

2. 9 

2 9 

SUNSHINE X 

93 

61 

39 

68 

69 

69 

TOT RAO I AT ION 

210 

292 

366 

460 

336 

936 

EVAPOTRANSP 

37 

91 

81 

103 

130 

143 


TYPE OF GROWING SEASON NORMAL GROWING SEASON (WITH DRY 
DRY DAYS 109 INTERN DAYS 9i WET DAYS : 129 

SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 11 OCT 

BEGIN HUMID ON 29 OCT 

HUMID PERIOD (126 DAYS) ENOS ON 3 MAR 
END OF SEASON ON 9 APR 
TOTAL LENGTH OF SEASON 16 177 DAYS 


COUNTRY MOROCCO • STATION MCKNES 

• LATITUDE 3393 



JAN 

FER 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

PRECIPITATION 

S3 

67 

79 

63 

33 

9 

TEMP AVERAGE 

9 6 

11. 0 

13 2 

13 0 

17 7 

21 8 

TEMP MEAN MAX 

13 0 

16. 3 

18. B 

21 9 

24. 7 

29 6 

TEMP MEAN MIN 

4 3 

9. 1 

7. 0 

8 9 

10 7 

13 7 

TEMP MEAN OAY 

11. 6 

12 8 

13 1 

17 4 

20 2 

24 9 

TEMP MN NIGHT 

a 2 

9 2 

11 2 

13 0 

19. 3 

is a 

VAPOUR PRESS 

8 7 

9 9 

10 6 

11 7 

13 2 

13 3 

WIND SPEED 2M 

1. 5 

1. 9 

L 1 

1 3 

1 3 

1 9 

SUNSHINE X 

94 

60 

99 

62 

70 

73 

TOT RADIATION 

213 

290 

367 

432 

942 

378 

EVAPOTRANSP 

27 

39 

67 

91 

124 

192 


TYPE OF ORON I NO SEASON NORMA*. GROWING SEASON (WITH DRY 
DRY DAYS 161 INTERM DAYS 92 W€T DAYS 192 

SEASON NR : 1 

SEASON BEGINS ON 6 OCT 

BEGIN HUMID ON 26 OCT 

HUMID PERIOD .'133 DAYS) ENDS ON 27 HA* 

END Of SEASON ON 28 APR 

TOTAL LENGTH OF SEASON JS 209 DAYS 


♦ LONGITUDE 

-6 

46 • 

ELEVATION 

73 

MET 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

1 

1 

1 

49 

84 

86 497 

21. 9 

22 3 

21. 9 

19 0 

13. 3 

13 0 

17. 4 

26 0 

27 0 

26 0 

24. 0 

20 0 

17 0 

21 9 

17 0 

18 0 

17 0 

14 0 

It 0 

9 0 

12 9 

23 1 

24 l 

23. 0 

20 7 

17. 0 

14. 3 

19 0 

19 7 

20 6 

19 3 

16 6 

13 3 

11 0 

13 7 

18 0 

19 l 

18 0 

14 0 

11 3 

10. 2 

13. B 

2 4 

2 3 

2 4 

2 3 

2 2 

2 2 

2 4 

76 

77 

72 

66 

99 

96 

63 

983 

349 

490 

341 

246 

202 

400 

149 

141 

110 

83 

30 

36 

1116 


PERIOD) 


♦ NUMBER 60130 


6 LONGITUDE 

-5 

32 * 

ELEVATION 

949 MET. 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

YEAR 

3 

2 

19 

34 

69 

103 

983 

23 2 

23 3 

22 3 

18 3 

14 1 

10 6 

17. 1 

34 0 

34 1 

30 1 

23 3 

19 3 

13 7 

23 7 

16. 3 

17. 0 

13 0 

12 1 

8 3 

3. 3 

10. 3 

20 3 

28. 9 

29. 1 

21 O 

19 8 

12 2 

19 4 

21 6 

21 9 

19 2 

19 6 

11 2 

7. 9 

14. 4 

16 3 

16. 8 

13. 7 

13 6 

11. 3 

9 6 

12. 7 

1 3 

1. 5 

1. 3 

1 9 

1 9 

1 3 

1. 3 

81 

81 

73 

66 

37 

31 

63 

610 

965 

463 

342 

242 

192 

404 

183 

171 

122 

77 

37 

24 

1114 


PERIOD) 


Copÿijighted material 



country morocco ♦ station Casablanca • number : 60193 

• LATITUDE: 33 34 ♦ LONGITUDE -7 40 • ELEVATION 62 WET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JVM 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

62 

33 

33 

37 

IB 

3 

0 

0 

6 

39 

63 

BB 

426 

TEMP AVERAGE 

13- O 

13. 3 

13. 0 

16 0 

18 3 

20 3 

22 3 

23 0 

22 3 

19 3 

16. 0 

14 0 

17 0 

TEMP MEAN MAX 

17 O 

10. O 

19 0 

20 0 

22. 0 

24 0 

26 0 

26 0 

26 O 

24 O 

20 0 

18 0 

21 7 

TEMP MEAN MIN 

9- 0 

9. 0 

11. 0 

12 0 

13. 0 

17. 0 

19 0 

20 0 

19 0 

13 0 

12. 0 

10. 0 

14 0 

TEMP MEAN DAY 

14 3 

13 2 

16. 3 

17. 3 

19. B 

21. 8 

23 7 

24 O 

23 7 

21. O 

17, 3 

13. 3 

19 2 

TEMP MN NIOHT 

11 9 

12 3 

13 9 

14 B 

17. 3 

19 3 

21. 1 

21 7 

21. O 

17. 4 

14. 1 

12. 0 

16 4 

VAPOUR PRESS 

10. 3 

lO 1 

11. 6 

12 3 

13. 1 

17. 0 

19 7 

21. 2 

20 0 

13. 0 

12. 3 

11. 1 

14 7 

WIND SPEED 2W 

0. 6 

o. a 

1 0 

1 0 

1 0 

l 0 

I 0 

1 0 

ft. 0 

0 0 

0. 8 

O. B 

0 9 

SUNSHINE X 

34 

39 

61 

60 

68 

68 

70 

72 

72 

64 

33 

34 

63 

TOT RADIATION 

216 

289 

376 

481 

331 

330 

331 

321 

432 

337 

239 

201 

393 

EVAPtJTRANSP 

28 

41 

64 

41 

114 

123 

133 

124 

1O0 

68 

37 

27 

933 


TYPE OF CROWING SEASON NORMAL GROWING SEASON (WITH DRV PERIOD) 
DAY DAYS IB? INTERN DAYS 34 MET DAYS : 122 

SEASON : 1 

SEASON 1IC0INS ON 12 OCT 

BECIN HUMID ON 30 OCT 

HUMID PERIOD <173 DAYS) ENDS ON 1 WAR 
END OF SEASON ON 6 APR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 177 DAYS 


COUNTRY ; MOROCCO ♦ STATION IFRANE • NUMBER 60160 

• LATITUDE 33 30 • LONGITUDE : -3. 10 • ELEVATION 1663 NET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

112 

177 

123 

117 

B2 

38 

8 

11 

40 

137 

132 

163 

1112 

TEMP. AVEFAOE 

2 0 

4. 0 

6 0 

9 3 

11. 0 

16 3 

21. 3 

210 

16. 3 

113 

7. 3 

3 0 

10 0 

TEMP MIAN MAX 

9 0 

11. o 

13. 0 

16. 0 

18 0 

24 0 

31 O 

30 0 

23 0 

10 0 

14 0 

9 0 

10. 2 

TEMP MEAN MIN 

-3. 0 

-3.0 

-1 0 

3 0 

4 0 

9 0 

12 0 

12. 0 

8 O 

3 0 

1. 0 

-3. 0 

3. 3 

TEMP MEAN DAY 

4 6 

6. 6 

8 6 

11. 9 

13. 3 

19 2 

24 9 

24 1 

19. 4 

13. 7 

9 7 

3 0 

13 4 

TEMP MN NIOHT 

0 1 

2 1 

4 0 

7. 3 

8. 6 

13 8 

17 7 

17 2 

12. 8 

0 4 

4 4 

0 1 

8. 1 

VAPOUR PRESB 

4 0 

4, 7 

3 3 

6 2 

6 6 

8 3 

8 0 

8 7 

8 0 

7 3 

3. 7 

4 3 

6. 3 

WIND SPEED 2M 

2 1 

2 B 

3 3 

2 B 

2. 1 

2 1 

2 1 

2. 1 

2. B 

2. B 

2 0 

2 0 

2. 6 

SUNSHINE X 

50 

36 

36 

62 

63 

69 

79 

76 

64 

61 

32 

44 

62 

TOT RADIATION 

206 

280 

337 

433 

313 

336 

39-? 

341 

439 

327 

231 

190 

391 

EVAPQTRANSP 

30 

43 

72 

43 

110 

144 

189 

171 

139 

73 

46 

31 

1143 


TYPE OF GROWING SEASON NORMAL CROWING SEASON <WITH DRY PERIOD) 
DRV DAYS 118 INTERM DAYS 34 WET DAYS 213 

SEASON NR : 1 

SEASON BEGINS ON 25 SEP 

BEGIN HUMID ON 1 OCT 

HUMID PERIOD <214 DAYS) ENDS ON 2 MAY 
END OF SEASON ON 30 MAY 
TOTAL LENGTH OF SEASON 18 240 DAY8 


Copyrighted material 



COUNTRY 

MOROCCO 


• STATION KASHA TAOlA 

• 

NUMBER 60190 


H ' 





• LATITUDE 

32 34 

• LONQITUDE 

-6. 

16 • 

ELEVATION : 1 

507 MET. 


JAN 

FES 

MAR 

APR 

MAY 

J’JN 

sAJL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

M 

> 

PRECIPITATION 

42 

48 

93 

91 

26 

14 

9 

2 

12 

36 

61 

39 

409 

TEMP AVERAGE 

10 6 

12 0 

14 9 

17 9 

21 0 

29 9 

29 0 

29 8 

26 0 

21 3 

19 9 

12 0 

19 4 

TEMP MEAN MAX 

17 3 

19 0 

21 8 

29 3 

24 3 

34 9 

39 7 

34 6 

34. 9 

24 0 

22 0 

18 6 

27 6 

TEMP MEAN MIN 

3 0 

9. 0 

7 2 

9 9 

12. 9 

16 6 

14 B 

20 0 

17 9 

13 9 

8 a 

9 l 

11. 6 

TEMP MEAN DAY 

13 0 

14 4 

17 2 

20 3 

23 4 

28 9 

33 3 

33 2 

28 9 

23 9 

17 6 

14 1 

22 4 

TEMP 1+i NIGHT 

B 7 

10 1 

12 4 

19 0 

18. 1 

22 4 

29 a 

29 7 

22 3 

17 6 

12 3 

8 6 

16 6 

VAPOUR PRESS 

4 9 

7 9 

b e 

10 3 

11. 6 

14. 2 

14. 9 

19 2 

13 7 

10 3 

9 0 

7. 7 

10. 8 

WIND SPEED 2M 

I 0 

1 o 

1 9 

1 9 

1. 9 

I 9 

». 9 

1 9 

1 9 

1 9 

1. 9 

1. 9 

1. 9 

SUNSHINE X 

64 

94 

60 

64 

71 

77 

87 

86 

82 

74 

99 

63 

70 

TOT RADIATION 

291 

302 

334 

470 

346 

991 

624 

97 7 

490 

376 

293 

233 

424 

EVAP0TRAN9P 

41 

91 

88 

117 

197 

183 

216 

201 

193 

IQS 

98 

41 

1414 

TYPE OF CROW I NO 

BEASON 

NORMAL GROWING SEASON (WITH DRY 

PERIOD) 







DRY DAYS : 201 

XNTERM. DAYS E 

IB WET 

DAYS 

76 








SEASON NR 1 














SEASON BEGINS ON 24 OCT 












BEGIN 

HUMID ON 12 NOV. 











HUMID 

PERIOD 

( 47 DAYS) ENDS ON 

17 JAN 









BEGIN 

HUMID ON 31 JAN. 











HUMID 

PERIOD 

( 11 DAYS) ENDS ON 

10 FEB 









ENO OF SEASON ON 8 APR 












TOTAL LENCTM OF 

SEASON 

IS 149 

DAYS 











COUNTRY MOROCCO 


• STATION MARRAKECH 

m 

NUMBER 60230 







• LATITUDE 

31 37 

• LONGITUDE 

-8. 

02 • 

ELEVATION 

466 MET 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

20 

29 

32 

31 

17 

7 

2 

3 

10 

21 

28 

33 

241 

TEMP AVERAGE 

12. 9 

14 0 

16 0 

18 0 

21 9 

23 9 

28 0 

28 0 

29 0 

21 0 

13 3 

12 9 

19. 6 

TEMP MEAN MAX 

18 0 

20 0 

22 0 

24 0 

28 0 

31 0 

34 0 

36 0 

32 0 

27 O 

21 0 

18 0 

26 1 

TEMP MEAN MIN 

7 0 

9 0 

10 0 

12 0 

19 0 

17 0 

20 0 

20 0 

It 0 

19 0 

10 0 

7. 0 

13. 3 

TEMP MEAN DAY 

14 3 

14 2 

18 2 

20 2 

23 9 

26 9 

30 0 

30 8 

27 4 

23 0 

17 3 

14 3 

21 9 

TEMP MN NIGHT 

11 0 

12 4 

14 2 

16 l 

19 3 

21 9 

24 9 

24 6 

22 0 

18 2 

12 9 

9 9 

17. 2 

VAPOUR PRESS 

8 7 

8. 8 

10 3 

12 0 

13. 7 

19. 6 

17. 0 

16 9 

19 6 

13 0 

10 9 

B 9 

12. 9 

WIND SPEED 2f1 

1 8 

2 1 

2 9 

2 9 

2 2 

1 9 

2 1 

2 2 

1. 9 

1 B 

1. 6 

1 * 

2 0 

SUNSHINE X 

60 

49 

68 

70 

68 

79 

82 

80 

76 

68 

69 

66 

71 

TOT RADIATION 

267 

339 

416 

466 

933 

981 

602 

934 

473 

369 

292 

246 

430 

EVAPOTRAN8P 

44 

63 

99 

121 

194 

164 

212 

202 

140 

99 

91 

39 

1384 

TYPE OF CROW 1 NO 

SEASON 

INTERMEDIATE SEASON 









DRY DAYS 274 

INTERM DAYS : B9 WET 

DAYS 

0 








SEASON NR : 1 














SEASON BEGINS ON 10 NOV 
END OF SEASON ON 7 FEB 












TOTAL LENGTH OF 

SEASON 

IS 90 

DAYS 























Copyrighted material 

1! , 


COUNTRY : MOROCCO 


• STATION AGADIR 


♦ NUMBER : 60230 


♦ LATITUDE 30 23 ♦ LONGITUDE HT. 34 • ELEVATION 23 NET 



JAN 

PtS 

MAR 

APR 

MAY 

JJ * 4 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

48 

32 

24 

16 

3 

1 

0 

0 

6 

22 

29 

41 

894 

TEMP AVERAGE 

14 3 

13. 3 

16. 3 

17 0 

19. 3 

20. 0 

22 0 

22 3 

22. 0 

20. 1 

17 3 

14 0 

18 4 

TEMP Mt AN MAX 

20 O 

22 0 

22 0 

22 0 

24 0 

24. 0 

26 0 

27 0 

27. 0 

26 0 

23. 0 

20. 0 

23 6 

TEMP MEAN MIN 

T O 

9. 0 

11. 0 

12. 0 

13. 0 

16. 0 

18 0 

18. 0 

17. 0 

13. 0 

12 0 

8 O 

13 3 

TEMP MEAN DAY 

16 3 

17. 9 

18 3 

18 B 

21. 1 

21. 4 

23 4 

24 1 

23 7 

22 4 

19 4 

16. 0 

20 3 

TEMP ns NIGHT 

13. 0 

13 7 

14 9 

13 4 

18 0 

18 6 

20 4 

20. 6 

19 9 

18. 0 

14 9 

112 

16 3 

VAPOUR PRESS 

11 7 

12. 2 

14. 1 

13 3 

16. 3 

18 a 

20 2 

20 7 

20 2 

17 6 

13 0 

12 3 

16 2 

WIND SPEED 2M 

1. 9 

2. 3 

2 3 

2. 3 

2. 3 

2. 3 

1. 0 

2. 0 

2 0 

1. 9 

1 6 

1 3 

2. 1 

SUNSHINE X 

73 

73 

77 

77 

71 

69 

67 

63 

69 

70 

72 

72 

71 

TOT RADIATION 

289 

360 

433 

326 

346 

333 

333 

494 

492 

378 

309 

269 

430 

evapotransp 

43 

64 

88 

104 

132 

123 

133 

127 

106 

82 

30 

32 

10B8 


TVPE OF CROW I NO SEASON NORMAL GROWING SEASON (WITH DRY PERIOD) 
DRV DAYS 268 INTERN DAYS 47 WET DAYS : 30 

SEASON NR t 

SEASON BEGINS ON 9 NOV 

BEGIN HUMID ON 2 DEC. 

HUMID PERIOD < 31 DAYS) ENDS ON 21 JAN 
END OP SEASON ON 14 FEB 
TOTAL LENGTH OF SEASON 18 98 DAYS 


COUNTRY MOROCCO • STATION OOAR2AZATE 9 NUMBER 60263 






• LATITUDE: 

30. 36 

♦ LONOITUOC 

-6. 

34 • 

ELEVATION 

: 1140 

MET 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

6 

6 

12 

9 

3 

4 

2 

9 

20 

18 

17 

13 

123 

TEMP AVERAGE 

9 | 

H 3 

14 7 

IB 2 

22 0 

24 6 

29 7 

29 1 

23 0 

19 3 

14 0 

9 3 

19 0 

TEMP MEAN MAX 

18. 2 

20 0 

23 2 

27. 1 

31 0 

36. 6 

40 0 

38 8 

33 a 

27. 1 

22 1 

17 1 

27. 9 

TEMP MEAN MIN 

1. 0 

3. 2 

6 . 6 

10 0 

13. 2 

17. 1 

20 0 

20 3 

14 6 

11.6 

7 1 

2 1 

10 . 8 

TEMP MEAN DAY 

12 8 

14 7 

17 9 

21 7 

23 3 

30 4 

33 3 

32 8 

28 2 

22 0 

17 1 

12 1 

22 4 

TEMP MN NIGHT 

7. 2 

9 3 

12 3 

13 9 

19 1 

23 4 

26 1 

23. 8 

21 3 

13 8 

IS. 1 

6 0 

16. 1 

VAPOUR PRESS 

3. 3 

3 6 

* 3 

6 6 

7 1 

9 0 

9 2 

11 . 3 

10. 7 

9 3 

7 3 

4 0 

7. 9 

WIND SPEED 2M 

1 3 

1 3 

1 3 

1 3 

1. 3 

1 3 

1 3 

1 3 

1 . 3 

1. 3 

1 3 

1 3 

1 . 3 

SUNSHINE X 

69 

74 

78 

SO 

77 

76 

68 

69 

72 

73 

73 

73 

73 

TOT RADIATION 

273. 

339 

433 

337 

372 

984 

340 

310 

461 

384 

312 

266 

437 

EVAPOTRANSP 

41 

33 

107 

137 

169 

183 

198 

183 

143 

102 

39 

34 

1417 


TYPE OF GROWING SEASON A» L YEAR RCXJND DRY 

DRY DAYS : 363 INTERM DAYS 0 WET DAYS 0 


Copyrighted material 



COUNT* Y MOROCCO 


• STATION 8101 IFNI 


♦ NUMBER 60060 






• LATITUDE 

29 22 

• LONG I TUDE 

: -10. 

11 • 

ELEVATION 

66 NET. 


JAN 

FEB 

tWR 

APR 

NAY 

s/JN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

24 

21 

19 

14 

2 

3 

1 

2 

B 

11 

30 

37 

168 

TEMP AVCRAQE 

19 6 

16. 4 

17. 4 

17 8 

19 2 

20 0 

20 0 

21. 0 

21. O 

20. 6 

19 0 

16 4 

18 B 

TEMP MIAN MAX 

19. 4 

20 2 

21 2 

21 2 

22. 0 

22 4 

23 7 

24 0 

24 1 

24. 1 

22 7 

20. 0 

22. 1 

TEMP MEAN MIN 

11 9 

12 9 

13. 7 

14 4 

16 3 

17. 9 

17. 9 

18. I 

18 0 

17 l 

19. 3 

12. 7 

19 9 

TEMP MEAN DAY 

17. 0 

17. 8 

10 8 

19 0 

20. 2 

20 B 

21, 8 

22 1 

22 1 

21 0 

20 3 

17. 6 

19 9 

TEMP NN NIGHT 

14 6 

19.3 

16 3 

16. 7 

18. 2 

19 1 

19 7 

19 8 

19 7 

19 0 

17 3 

14. 6 

17 9 

VAPOUR PRESS 

13 3 

13. 8 

19. 1 

16. 1 

18. 0 

19 6 

20 9 

21. 4 

20 9 

19. 4 

16 9 

14. 2 

17. 9 

WIND SPEED 2M 

2 4 

2 4 

2 4 

2 3 

2. 1 

2 0 

1. 8 

1. 8 

1. 7 

1. 7 

2 0 

2 2 

2. 1 

SUNSHIKC X 

67 

70 

63 

99 

93 

40 

42 

47 

93 

62 

62 

64 

96 

TOT RADIATION 

236 

399 

408 

496 

467 

422 

429 

421 

396 

360 

291 

260 

378 

EVAPÜTRANSP 

91 

63 

B9 

99 

111 

102 

106 

102 

90 

79 

97 

46 

999 


TYPE OF 0 ROM I NO SEASON INTERMEDIATE SEASON 

DRY DAYS 304 INTERN DAYS 61 WET DAYS J 0 


SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 12 NOV 

END Of SEASON ON 12 JAN 

TOTAL LENOTM OF SEASON IS 62 DAYS 


COUNTRY MOROCCO • STATION TAN-TAN • NUMBER 60289 






• LATITUDE 

28 27 

• LONOITUDE 

: -11. 

09 • 

ELEVATION 

1 : 200 MET 


JAN 

FEB 

MAR 

APN 

MAY 

JUN 

JJL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 


YEAR 

PRECIPITATION 

tl 

16 

7 

4 

1 

0 

1 

0 

2 

It 

23 

36 

112 

TEMP AVERAGE 

IS 4 

16 2 

18 4 

: ii - 

20 0 

21 2 

22 3 

23 6 

22 0 

21 4 

19 4 

19 6 


19 6 

TEMP MEAN MAX 

21 1 

21 8 

23 7 

23 8 

24 4 

29 7 

27 0 

29 1 

28 3 

27 3 

23 6 

21. 9 


24. 9 

TEMP MEAN H ( N 

9 6 

10. 9 

13. 0 

13 7 

19. 6 

16 6 

17 6 

18. 0 

17. 4 

19. 9 

13 3 

9 ■ 


14. 2 

TEMP MEAN DAY 

17. 9 

18 2 

20 3 

20 6 

21 6 

22 . a 

24 0 

29 9 

24 7 

23 4 

21 9 

17. 6 


21 3 

TEMP MN NIGHT 

13 7 

14 9 

16 7 

17 2 

18 9 

19. S 

20. 9 

21. 3 

20 9 

18. 7 

16. 6 

12 9 


17 6 

VAPOUR PRESS 

12. 2 

10 3 

118 

13 0 

13. 8 

14 9 

19 9 

19 4 

18 3 

19 8 

14 9 

12 6 


14. 4 

MIND SPEED 2M 

3 O 

3. 0 

3. 0 

2. 9 

2. 7 

2. 6 

2. 4 

2. 4 

2 3 

2. 3 

2. 6 

2 9 


2. 7 

SUNSHINE X 

66 

68 

64 

62 

97 

49 

42 

90 

96 

63 

62 

64 


SB 

TOT RADIATION 

291 

396 

416 

470 

484 

443 

424 

434 

410 

373 

298 

268 


389 

EVAP0TRAN5P 

61 

83 

118 

127 

141 

137 

140 

139 

117 

102 

77 

93 


1293 


TYPE OF 0R0WING SEASON INTERMEDIATE SEASON 

DRY DAYS 334 INTERN DAYS 31 WET DAYS 0 

SEASON NB 1 

SEASON BEGINS ON 30 NOV 

END OF SEASON ON 31 DEC 

TOTAL LENGTH OF SEASON IS 32 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY MOROCCO ♦ STATION CABO JUfll « NUMBER 60291 


♦ LAT 1 TUDE 



JAN 

ft fS 

MAR 

APR 

MAY 

RRECIRtTATlOAl 

6 

3 

3 

1 

0 

TEMP AVERAGE 

16 4 

1? X 

17 4 

18 3 

19 0 

TEMP MEAN MAX 

19 7 

20. 0 

20. 4 

20 9 

21 4 

TEMP MEAN MIN 

j : l 

14. 2 

14 4 

13 7 

16 7 

TEMF MEAN DAY 

1 7 6 

18 2 

18 3 

19 2 

19 9 

TEMP MN NIGHT 

13 3 

16 3 

16 3 

17 3 

18 2 

VAPOUR PRESS 

12 6 

13 6 

16 3 

16 8 

17 e 

WIND SPEED 2M 

4 O 

3. 7 

3. 6 

4 0 

3. 9 

SUNSHINE X 

66 

67 

63 

63 

60 

TOT RADIATION 

296 

338 

422 

483 

496 

EVAPOTRANSP 

77 

69 

93 

113 

124 

TYPI OP GROWING 

SEASON 

: ALL 

YEAR ROUND DRY 



DRY DAYS 3-6» INTERN DAYS 0 WET DAYS ! 


27 30 • LONGITUDE -13.00 ♦ ELEVATION 60 MET 


v/JN 

JUL 

AUG 

aep 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

0 

0 

0 

3 

3 

11 

8 

42 

20. 2 

20 6 

21 0 

21 2 

20 8 

19 4 

18 1 

19 1 

22 4 

22 8 

23 3 

23 8 

23 6 

22 6 

20 6 

21 B 

17. 9 

IB 3 

18 6 

18 3 

18 0 

16 3 

13 6 

16 4 

21 0 

21 3 

21 8 

22 1 

21 8 

20 3 

18 9 

20. 1 

19 3 

19 7 

20 0 

20 0 

19 3 

18 0 

16 9 

18 I 

19 9 

21. 1 

21 9 

22 1 

21 1 

18 3 

16 2 

18. 3 

3 9 

3. B 

3 6 

2 9 

2 7 

3 2 

3 3 

3 6 

30 

43 

33 

38 

67 

60 

64 

39 

464 

427 

447 

420 

383 

298 

273 

397 

118 

112 

111 

96 

84 

64 

60 

1121 


0 
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COUNTRY : NICER * STATION BILHA • NUMBER 61017 

• LATITUDE 18 41 • LONGITUDE 12 33 • ELEVATION 330 NET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

O 

0 

0 

0 

1 

1 

2 

11 

4 

2 

0 

0 

21 

TE t+ AVER ACE 

17 3 

20 0 

24 S 

28 8 

32 2 

33 0 

33 1 

32 7 

31. 3 

28. 0 

23 1 

18 3 

26. 9 

TEMP MEAN MAX 

23 6 

29 7 

34 0 

38 0 

41 0 

42. 0 

41 1 

40 3 

40 l 

36 2 

30 3 

27 7 

33. 3 

TEMP MEAN MlN 

6 1 

10. 7 

13. 6 

20 2 

22 3 

24 0 

24 6 

23 3 

23 1 

18. B 

12 0 

10 2 

17. 9 

TEMP MEAN DAY 

20 O 

23 7 

28 2 

32 3 

33 1 

36 2 

33 8 

33 3 

34 6 

30 3 

24 3 

22. 0 

29. 9 

TEMP MN N10HT 

14 1 

17 2 

21 B 

26 1 

28 3 

29 8 

29 7 

29 8 

28 2 

23 9 

17 4 

13 2 

23 3 

VAPOUR PRESS 

3 2 

3 3 

6 0 

6 0 

9 1 

10 0 

12 6 

16 8 

9 6 

8 0 

7 0 

3 2 

9 4 

WIND SPEED 2M 

2. 9 

2. 8 

2 9 

2 8 

2 8 

2 3 

2 0 

2 9 

2 6 

2 7 

2 7 

3 • 

2 a 

SUNSHINE X 

06 

87 

83 

77 

S3 

82 

83 

83 

03 

88 

91 

88 

84 

TOT RADIATION 

419 

479 

326 

343 

304 

381 

3B2 

371 

348 

303 

433 

409 

316 

EVAPOTRANSP 

1 SB 

166 

230 

231 

200 

239 

282 

234 

243 

223 

173 

133 

2674 


TYRE OF CROWING SEASON ALL YEAR ROUND DRY 

DRY DAYS : 363 INTERN. DAYS : 0 WET DAYS t 0 


COUNTRY : NICER ♦ STATION ACADEZ • NUMBER 61024 

• LATITUDE 16 38 • LONGITUDE : 739 * ELEVATION : 303 NET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

0 

0 

0 

2 

6 

9 

41 

74 

13 

0 

0 

0 

143 

TEMP AVERAGE 

20 O 

22 6 

27 0 

30 6 

33 0 

33 0 

31 2 

29 7 

30 6 

29 1 

24 3 

20 6 

27 6 

TEMP MEAN MAX 

28 1 

31 7 

33 7 

30 8 

40 7 

41 1 

39 3 

37. 7 

38 B 

36 8 

31 8 

29 7 

33 9 

TEMP MEAN MIN 

11. 3 

14. 3 

18 7 

23 3 

23 1 

26 1 

23 0 

24 0 

24. 3 

21. 7 

13 3 

13 3 

20 3 

TEMP MEAN DAY 

22 8 

26 2 

30 3 

33 9 

35 7 

36 3 

34 7 

33. 3 

34 1 

11 9 

26 3 

24 4 

30 9 

TEMP MN N10HT 

17. 1 

20 4 

24 4 

26 6 

30 2 

30 9 

29 4 

28. 2 

28 7 

26. 1 

20 3 

18 2 

23. 2 

VAPOUR PRESS 

6 0 

3. 3 

6. 7 

7. 3 

11. 3 

14 3 

21 0 

23 8 

19 3 

10 3 

8 2 

6 3 

n 7 

WIND SPEED 2N 

3- O 

3. 8 

3. 4 

3 4 

3. 3 

3. 3 

3 3 

3 6 

3. 1 

3. 3 

3. 6 

3. 6 

3 4 

SUNSHINE X 

» 3 

86 

79 

71 

77 

71 

73 

72 

77 

73 

88 

83 

78 

TOT RADIATION 

430 

486 

317 

319 

533 

329 

344 

324 

320 

467 

437 

414 

496 

EVAPOTRANSP 

176 

218 

263 

272 

2B9 

261 

249 

216 

222 

241 

213 

193 

2019 


TYRE OF CROW INC SEASON : ALL YEAR ROUND DRY 

DRY DAYS 363 INTERN DAYS 0 WET DAYS ; O 


Copyrighted material 


Tf f | 

COUNTRY : NICER • STATION TIlLABCRY • NUMBER 61036 

• LATITUDE 16. 12 • LONCITUOE 1 27 • ELEVATION 210 MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

0 

1 

2 

1 

10 

33 

132 

203 

86 

11 

0 

0 

309 

TEMP AVERAGE 

24. 6 

27 3 

30 B 

33 1 

34 0 

32 1 

29 1 

27 B 

2B 8 

30 3 

28 3 

23 3 

24 3 

TEMP MEAN MAX 

32 0 

36 3 

39 7 

41 3 

41 3 

39 0 

33 B 

33 7 

33 2 

30 3 

36 3 

33 0 

37 0 

TEMP MEAN MIN 

17. 0 

14 7 

22 8 

26 2 

27 7 

26 3 

23 0 

24 0 

24 2 

24 0 

20 2 

17. 7 

22 9 

TEMP MEAN DAY 

27 0 

31 2 

34 3 

36 3 

37 1 

33 0 

32 3 

30 6 

31. 6 

33 8 

31 1 

28 6 

32 » 

TEMP MN NIGHT 

22 3 

23 4 

20 4 

31 2 

32 2 

30. 3 

20 4 

27 0 

27 3 

28 3 

23 O 

22 4 

27. 4 

VAPOUR PRESS 

6 7 

7 0 

9 7 

13 1 

20 6 

24 3 

26 2 

27 6 

23. 0 

22 0 

12 3 

0 0 

16 4 

WIND SPEED 2M 

3 3 

3 3 

3 3 

3 2 

3 2 

3 3 

3 3 

3 2 

3 2 

3 2 

3 3 

3. 4 

3 3 

SUNSHINE X 

B3 

00 

76 

66 

74 

68 

66 

62 

66 

77 

82 

03 

73 

TOT RADIATION 

443 

402 

314 

49S 

336 

307 

494 

400 

481 

487 

437 

431 

404 

EVAPOTRANSP 

212 

231 

20« 

273 

236 

214 

181 

160 

170 

213 

228 

223 

2643 


TYPE OF CROWING SEASON NORMAL GROWING SEASON (WITH DRY PERIOD) 
DRY DAYS 2*0 INTERM DAYS 43 WET DAYS 32 

SEASON NR : 1 

SEASON BEGINS ON 2 JULY 

BEGIN HUMID ON 24 JULY 

MUM ID PERIOD < 33 DAYS) ENDS ON 30 AUO 
END OF SEASON ON 1» SEP 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 76 DAYS 


COUNTRY : NIGER • STATION TAHOUA ♦ NUMBER 61043 


• LATITUDE 14.34 • LONG I TUDE : 9 19 • ELEVATION 307 MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

1 

0 

0 

2 

IB 

43 

117 

144 

66 

14 

0 

0 

407 

TEMP AVERAGE 

23 6 

26 0 

30 1 

32 7 

33 3 

31 7 

30 0 

29 0 

30 0 

29 6 

27 6 

24 0 

29 0 

TEI4> MEAN MAX 

31 6 

33 1 

39 0 

41 1 

41 2 

34 1 

36 0 

34. 0 

36 0 

38 2 

33 0 

33 1 

36. 6 

TEMP MEAN MIN 

13. 0 

18 2 

22 3 

26. I 

27. 1 

26 0 

24 0 

24 0 

23 7 

23 3 

19 0 

17 0 

22 2 

TEMP MEAN DAY 

26 3 

29 7 

30 7 

36 3 

36 7 

34 9 

32 1 

30. 0 

32 0 

33 4 

29 8 

27 9 

32 0 

TEMP MN NIGHT 

20 6 

23 9 

27 9 

31. 0 

31 7 

30 2 

27 7 

27 1 

27 4 

27. 9 

23 7 

21. 7 

26 7 

VAPOUR PRESS 

4 6 

4 3 

3. 1 

8 3 

16 3 

21 3 

23 8 

23 6 

23 3 

13 3 

7 3 

3 6 

13. 6 

WIND SPEED 2M 

4. 1 

4. 1 

4 3 

4 2 

4 3 

4 | 

4 0 

4 2 

3 8 

3. 7 

4 0 

4 2 

4 2 

SUNSHINE X 

79 

81 

69 

38 

64 

66 

71 

66 

64 

79 

82 

82 

72 

TOT RADIATION 

427 

481 

483 

466 

496 

302 

321 

497 

492 

491 

432 

422 

477 

EVAPOTRANSP 

239 

261 

341 

306 

312 

263 

223 

143 

196 

240 

231 

236 

3101 


TYPE OF GROWING SEASON INTERMEDIATE SEASON 

DRY DAYS 313 INTERM. DAYS 32 WET DAYS : O 

SEASON NR ; 1 

SEASON BECJN5 ON 12 JULY 

END OF SEASON ON 2 SEP. 

TOTAL LENGTH OF SEASON IS 33 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY ; NIQER * STATION N'OUIQMI • NUMBER 61049 

♦ LATITUDE: 14.19 ♦ LONGITUDE 13.07 • ELEVATION ; 386 MET. 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

0 

0 

0 

0 

7 

8 

97 

141 

22 

O 

0 

0 

239 

TEMP AVERAGE 

21. O 

23. 3 

27. 9 

29 9 

31 3 

31. 2 

30 9 

28 1 

29 0 

28 1 

29 O 

21 3 

27. 2 

TEMP MEAN MAX 

28 5 

31 7 

39 3 

38 0 

38 e 

30 4 

37 2 

34. 6 

36 0 

36 1 

32 3 

30 3 

34 8 

TEMP MEAN MIN 

12 4 

19. 3 

19 9 

22 6 

24 0 

24 9 

24 6 

23 8 

23 3 

at. i 

16 9 

14. 0 

20. 2 

TEMP MEAN DAY 

23 4 

24 9 

30 3 

33 1 

34 1 

34 1 

33 1 

31 1 

31 9 

31. 2 

27 2 

29 0 

30 1 

TEMP MN NJQMT 

17 9 

20 8 

24 8 

27 7 

28. 8 

29 0 

2B 9 

27 1 

27 2 

29 6 

21 2 

18 8 

24 8 

VAPOUR PRESS 

7 7 

8 0 

10 9 

14. 0 

19 7 

22 8 

21 1 

26 3 

29 3 

17 1 

11 9 

B 8 

16 1 

WIND SPEED 2M 

3. 7 

3. 7 

3 4 

3 3 

3. 6 

3 0 

4 2 

4 0 

3 8 

3 3 

3.6 

3 9 

3 7 

SUNSHINE X 

82 

86 

79 

69 

79 

73 

67 

61 

71 

03 

86 

87 

76 

TOT RADIATION 

441 

903 

910 

911 

940 

928 

903 

476 

901 

909 

470 

443 

494 

EVAPOTRANEP 

197 

219 

296 

248 

298 

242 

239 

176 

188 

212 

204 

191 

2624 


TYPE OF OROWINO SEASON INTERMEDIATE SEASON 

DRY DAYS : 333 INTERM DAYS 32 WET DAYS O 

SEASON NR l 

SEASON BEGINS ON 30 JULY 

END OF SEASON ON 31 AU© 

TOTAL LENGTH OF SEASON IS 33 DAYS 


COUNTRY ; NICER ♦ STATION : NIAMEY • NUMBER 41092 

• LATITUDE 13 29 • LONGITUDE : 2. 10 ♦ ELEVATION : 224 MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

ML 

AUQ 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

precipitation 

0 

0 

2 

4 

33 

79 

199 

199 

99 

14 

0 

0 

973 

TEMP AVERAGE 

24. 6 

27 0 

31.0 

33 9 

33 3 

ao e 

28 2 

26 7 

20 0 

30. 0 

28 0 

29. 9 

28 9 

TEMP MEAN MAX 

32 8 

36 9 

39 9 

41 0 

40 9 

37 9 

34 3 

32. 6 

34 3 

37. 6 

36. 0 

34 1 

36 4 

TEMP MEAN MIN 

19. 6 

19. 1 

23 0 

27 0 

28 0 

29 7 

24 0 

23 0 

23 9 

24. 0 

19 9 

17 2 

S3 9 

TEMP MEAN DAY 

27 3 

31. 0 

34 2 

36 9 

36 9 

33 7 

31 0 

29 9 

30 B 

33 2 

30 7 

28 6 

31 9 

TEMP MN NIGHT 

21 4 

24. 9 

28 9 

31 6 

32 0 

29 9 

27 2 

29 9 

26. B 

28 1 

24. 4 

22 2 

26. 9 

VAPOUR PRESS 

6. 7 

4 0 

8 0 

13 9 

21 9 

24 9 

26 1 

27 0 

27. 1 

23 0 

12. 9 

8 0 

17 O 

WIND SPEED 2M 

3. 1 

3. 3 

3 0 

3 0 

3 4 

3. 2 

3 3 

3. 0 

2 9 

2 7 

2. 9 

3. 1 

3 1 

SUNSHINE X 

90 

82 

76 

69 

71 

67 

66 

97 

66 

79 

89 

83 

73 

TOT RADIATION 

473 

493 

916 

494 

921 

901 

496 

459 

402 

497 

472 

436 

486 

EVAP0TRAN6P 

219 

231 

274 

242 

242 

192 

172 

146 

194 

191 

210 

216 

2489 


TYPE OF CROWING SEASON : NORMAL GROWING SEASON (WITH DRY PERIOD) 
DRY DAY6 275 INTERM DAYS 4B WET DAYS 42 

SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 23 JUNE 

BEGIN HUMID ON 21 JULY 
HUMID PERIOD < 43 DAYS) ENDS ON 1 SEP 
END OF SEASON ON 21 SEP 
TOTAL LENOTM OF SEASON IS 91 DAYS 


Copyrighted material 


COUNTRY ; NICER 


♦ STATION BIRNI N'RONN] 


• NUMBER 61075 


♦ LATITUDE 13 40 • LONOITVDE : 3. 13 ♦ ELEVATION 274 MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

*WN 

JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

1 

0 

0 

2 

29 

72 

138 

232 

111 

13 

0 

0 

398 

TEMP AVERAGE 

24 I 

26 3 

30 6 

32 7 

33. 0 

31 0 

28 0 

26 7 

27 6 

2B 8 

27 3 

24 3 

28 4 

TEMP MEAN MAX 

32. 0 

33 7 

39 3 

41 0 

40 3 

30 0 

34. B 

33. 0 

34 7 

37 6 

33 0 

33 3 

36 2 

TEMP MEAN MIN 

13. 1 

18 1 

21 3 

23 0 

26 1 

23 2 

23 3 

22 3 

22 B 

21 6 

IB 3 

16 3 

21 4 

TEMP MEAN DAY 

26 6 

30 1 

33 6 

33 9 

33. 9 

33. 9 

31 2 

29 6 

30 9 

32 4 

29 7 

27 H 

31 3 

TEMP MN NIGHT 

20. 8 

24 0 

27 3 

30 3 

30 7 

29 3 

27 0 

23. 7 

26. 4 

26 4 

23 4 

21 3 

26 1 

VAPOUR PRESS 

7 7 

7 0 

9. 6 

14 3 

21 7 

24. 2 

28 B 

27 1 

27 3 

21 8 

12 0 

B 3 

17 3 

WIND SPEED 2M 

3. 9 

3 0 

3 2 

3 1 

3. 4 

3 6 

3. 3 

3 0 

2 7 

2 6 

2 8 

3. 4 

3 3 

SÜNSHiœ X 

83 

84 

76 

69 

73 

74 

67 

30 

71 

82 

07 

87 

76 

TOT RADIATION 

448 

498 

313 

311 

339 

331 

301 

463 

301 

307 

476 

446 

494 

EVAPOTRANSP 

242 

246 

278 

263 

261 

214 

163 

146 

131 

194 

201 

213 

2376 


TYRE OT GROWING SEASON NORMAL CROW 2 NO SEASON (WITH DRV PERIOD) 
DRY DAYS 277 INTERM DAYS 43 WET DAYS 43 

SEASON NR 1 

SEASON BE© INS ON 20 JUNE 

BEGIN HUMID ON 23 JULY 
HUMID PERIOD < 46 DAYS) ENDS ON 6 SEP 
END OP SEASON ON 24 SEP 
TOTAL LENGTH Of SEASON IS B9 DAYS 


COUNTRY : NIGER • STATION : MAR ADI * NUMBER . 41080 






* LATITUDE: 

13. 28 

# LONGITUDE 

7. 

03 • 

ELEVATION T, 

)2 MET 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUO 

8 CP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

0 

0 

0 

4 

32 

60 

164 

260 

110 

12 

0 

0 

642 

TEMP . AVERAGE 

22 2 

24 3 

29 2 

31 3 

31 B 

30 2 

27 0 

23 8 

26 8 

27. 3 

23 3 

22 3 

27 0 

TEMP MEAN MAX 

31 O 

34 7 

30 3 

40 2 

39 6 

37 3 

33. 7 

32 0 

33 3 

36 3 

34 0 

32 3 

33 3 

TEMP MEAN MIN 

12 3 

13 0 

19 3 

23 6 

23. 0 

24 3 

23 1 

22 0 

22 O 

19. 7 

13 3 

13 2 

19 4 

TEMP* MEAN DAY 

23 1 

28 4 

32 4 

34 9 

34 9 

33 3 

30 3 

2B 8 

29 8 

31 1 

28 0 

26 2 

30 3 

TEMP MN NIGHT 

18 6 

21 6 

23 7 

29 J 

29 7 

20 6 

26 4 

23 1 

23 3 

24 7 

21 0 

IB 9 

24 6 

VAPCX* PRESS 

6 1 

3. B 

7 2 

12. 0 

19. B 

23 2 

23 0 

26 3 

26 3 

20 3 

10 3 

7 2 

13 8 

WIND SPEED 2M 

2. 3 

2. 4 

2. 4 

2 3 

2 3 

2 4 

2 6 

2 3 

1 8 

1 7 

l 9 

2. 1 

2 2 

SUNSHINE X 

80 

81 

73 

63 

74 

74 

66 

38 

69 

81 

B2 

•0 

73 

TOT RADIATION 

440 

489 

304 

494 

334 

329 

496 

463 

494 

303 

462 

427 

486 

EVAPOTRANSP 

169 

179 

232 

231 

223 

183 

137 

133 

138 

166 

139 

134 

2130 


TYPE OF GROWING SEASON NORMAL CROWING SEASON (WITH DRY PERIOD) 
DRY DAYS 274 INTERM DAYS 34 WET DAYS 37 

SEASON NR : 1 

SEASON BEGINS ON 26 JUNE 

BEGIN HUMID ON 14 JULY 

HUMID PERIOD ( 38 DAYS) ENDS ON 9 SEP 
END OF SEASON ON 23 SEP 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 92 DAYS 


Copyrighted material 


COUNTRY ; NIOC# * STATION ZINDER • NUMBER 61090 

• LATITUOE 13.47 • LONOITUDE : H. 39 • ELEVATION 433 «T 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

0 

0 

0 

3 

27 

33 

133 

232 

71 

7 

0 

0 

340 

TEMP AVERAGE 

22 7 

27 l 

29 B 

32 3 

32 6 

31 0 

28 0 

26 4 

27 8 

29 3 

27 1 

23 3 

20 2 

TEMP MEAN MAX 

29 6 

33 1 

37 1 

39 3 

39 7 

38 0 

34 8 

32. 6 

33 O 

36 6 

32 7 

31 1 

33 O 

TEMP MEAN MIN 

14 1 

17 0 

21 1 

24 8 

23 7 

23 3 

23 6 

22 3 

23 1 

22 3 

18 0 

13. 3 

21 1 

TEMP MEAN DAY 

24 7 

28 0 

32 0 

34 7 

33 2 

33 9 

31 2 

29 3 

31 2 

32. 0 

27 9 

26 0 

30 3 

TEMP MN NI ONT 

19 3 

22 4 

26 4 

29 6 

30 2 

29 4 

27 1 

23 6 

26 7 

26 6 

22 4 

20 1 

23 3 

VAPOUR PRESS 

7 5 

8 2 

8 8 

It. 1 

18 7 

23 0 

23 2 

26 2 

23 » 

16 8 

10 3 

8 3 

id e 

WIND SPEED 2M 

2. 9 

3. 0 

3. 0 

2 9 

3 1 

3 0 

3 O 

2 7 

2 2 

2 2 

2 7 

2. 8 

2 8 

SUNSHINE X 

82 

83 

76 

69 

76 

73 

6e 

61 

73 

81 

83 

87 

76 

TOT RADIATION 

443 

302 

313 

311 

343 

333 

306 

476 

309 

304 

470 

447 

496 

EVAPOTflANBP 

181 

210 

230 

244 

243 

204 

171 

146 

133 

189 

180 

173 

2344 


TYPE OF QROWINQ SEASON NO# MAL OS OWING SEASON (WITH DAY PERIOD) 
DRY DAYS 289 INTERM DAYS : 33 WET DAYS 43 

SEASON N# ; 1 

SEASON BEGINS ON 29 JUNE 

BEGIN HUH ID ON 20 JULY 
HUMID PERIOD < 44 DAYS) ENDS ON I SCP 
END OF SEASON ON 13 SEP 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 77 DAYS 


COUNTRY : NIGER • STATION MAINE SOROA * NUMBER 61096 


• LATITUOE 13. 14 * LONGITUDE 1139* ELEVATION 339 ItT 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

0 

0 

0 

3 

13 

33 

106 

IB7 

60 

11 

0 

0 

413 

TEMP AVERAGE 

21 B 

24 1 

20 6 

31 3 

32. 3 

31 0 

2B 3 

26 8 

28 0 

28 6 

26 1 

22 3 

27 3 

TEMP )CAN MAX 

30. 2 

34 0 

30 1 

40 6 

41. 0 

39 3 

36. 2 

33 3 

33 7 

3B 0 

33 6 

32 0 

36 0 

TEMP MEAN MIN 

12. 6 

13. 3 

19 7 

23 3 

24. 7 

23 0 

23 8 

22 3 

22. 3 

21. 2 

16 3 

14 0 

20 1 

TEMP MEAN DAY 

24 6 

28 1 

32 2 

33 1 

33. 0 

34 7 

32 2 

29 8 

31 4 

32 6 

26 1 

26 2 

30 9 

TEMP MN NIGHT 

18. 3 

21 7 

23 a 

29 1 

30 0 

29 6 

27 7 

23 8 

26 3 

26 2 

21 6 

19 3 

23 2 

VAPOUR PRESS 

6 2 

6. 0 

7. 3 

10. 0 

17. 3 

22 0 

24 3 

26 0 

23 2 

13. 6 

0 7 

7 3 

14. 7 

WIND SPEED 271 

3. 1 

3. 4 

3 6 

3 0 

3. 7 

3 7 

3 9 

3 7 

3 6 

3 3 

3 9 

3 6 

3 6 

SUNSHINE X 

79 

81 

73 

69 

71 

76 

67 

61 

70 

80 

83 

84 

74 

TOT RADIATION 

439 

491 

312 

310 

321 

337 

300 

473 

498 

302 

473 

441 

491 

EVAPOTRANSP 

200 

218 

209 

307 

299 

240 

193 

139 

181 

240 

248 

212 

2788 


TYPE OF CROWING SEASON NORMAL CROWING SEASON (WITH DRY PERIOD) 
DRY DAYS 310 INTERM DAYS 27 WET DAYS : 28 

SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 13 JULY 

BEOIN HUMID ON 1 AUQ 

HUMID PERIOD I 29 DAYS) ENDS ON 29 AUG 
END OF SEASON ON 6 SEP 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 96 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY NIGER • STATION OAYA ♦ NUMBER 61099 

• LATITUDE 11.33 ♦ LONOITUDE ! 3 27 • ELEVATION 203 MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

9EP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

0 

0 

4 

14 

70 

112 

203 

282 

137 

24 

2 

0 

870 

TEMP AVERAGE 

23. e 

29 3 

32 5 

33 7 

32 5 

29 B 

27 B 

26 6 

27 3 

29 3 

27 B 

26 3 

29 1 

TEMP MEAN MAX 

32 7 

36 7 

39 3 

40 2 

36 1 

33. 1 

32 3 

31. 0 

32. 3 

33. 6 

33 2 

33 3 

33 2 

TEMP MEAN MIN 

18 8 

22. 1 

23. 3 

27 2 

26 7 

24. 3 

23 2 

22 2 

22 2 

23 0 

20 3 

19 1 

22 9 

TEMP MEAN DAY 

20 3 

32 1 

34 9 

36 t 

34. 3 

31 7 

29 3 

2B 2 

29 0 

31 3 

30 4 

28 8 

31. 2 

TEMP MN NIGHT 

23 4 

27. 0 

30. 1 

31 3 

30 4 

27. 9 

26 1 

24 9 

23 3 

26 8 

24 8 

23 4 

26 B 

VAPOUR PRESS 

9 0 

It 0 

12. 7 

18 2 

24 2 

26 1 

28 3 

20 7 

28 3 

23. 3 

10. B 

8 2 

19 3 

WIND SPEED 2M 

3 1 

3. 0 

1. 9 

1. 9 

1. 9 

2. 3 

l. 6 

1. 3 

1. 3 

1 6 

2 3 

2 3 

2. 1 

SUNSHINE X 

70 

77 

72 

70 

67 

70 

63 

32 

66 

79 

81 

78 

70 

TOT RADIATION 

419 

483 

304 

314 

300 

307 

479 

436 

4B4 

304 

469 

433 

477 

EVAPOTRANSP 

194 

208 

203 

202 

192 

173 

14B 

132 

140 

163 

179 

174 

2110 


TYPE OF GROWING SEASON NORMAL OR OU I NO SEASON (WITH DRY PERIOD) 
DRY DAYS 246 INTERM. DAYS 3? WET DAYS : BO 

SEASON NR : 1 

SEASON BE 01 NS ON 4 JUNE 

BEOIN MJMID ON 1 -JULY 

HUMID PERIOD ( B 1 DAYS) ENDS ON 19 SEP. 

ENO OF SEASON ON l OCT. 

TOTAL LE NOTH OF SEASON IS 120 DAYS 




Coi 


ïçjhted material 


nigeria 

nigéria 


Copyrighted material 




COUNTRY NIGERIA 


♦ STATION VELMA 


• NUMBER 63001 


♦ LATITUDE 10 33 • LONGITUDE 4 43 • ELEVATION 244 MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

UJN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

precipitation 

1 

0 

4 

26 

101 

118 

133 

263 

222 

82 

0 

0 

970 

TEMP AVERAGE 

23 6 

28 9 

31 2 

32 t 

30 2 

28 0 

26 7 

26 0 

26 3 

27 3 

26 1 

29 O 

27 8 

TEMP MEAN MAX 

33 7 

37 B 

39 0 

37 6 

33 l 

32 3 

30 7 

29 6 

30 9 

32 7 

39 9 

39 6 

34 4 

temp mean MIN 

13. 3 

19. 1 

23 6 

26 3 

2» 2 

23 9 

22. 7 

22 3 

22 1 

22 1 

17. 0 

14 2 

21 1 

TEMP MEAN DAY 

29 2 

31 a 

34. 1 

34 l 

31 9 

29 6 

28 1 

27 3 

27 8 

29 3 

29 9 

28 7 

30 1 

TEMP MN NIGHT 

22 1 

23 3 

28 7 

30 1 

28 4 

26 4 

29 2 

24 7 

24 7 

23 3 

22 6 

30 6 

29. 3 

VAPOUR PRESS 

to 0 

10 6 

13 3 

23 3 

26 3 

26 7 

26 9 

26 9 

26 7 

36 2 

18 0 

11 7 

20 7 

WIND SPEED 2M 

2 6 

2 9 

2 6 

2 7 

2 5 

2 4 

2 4 

2 3 

2 2 

2 1 

2 2 

2. 3 

2. 9 

SUNSHINE X 

79 

73 

69 

31 

31 

30 

41 

29 

37 

66 

78 

82 

98 

TOT RADIATION 

436 

474 

494 

436 

433 

423 

3B7 

342 

369 

439 

469 

493 

432 

EVAPOTRAN5P 

201 

2>0 

239 

192 

174 

146 

136 

123 

123 

147 

164 

183 

2048 


TYPE OF CROWING SEASON NORMAL GROWING SEASON (WITH DRY PERIOD) 
DRY DAYS 203 INTERN DAYS 78 WET DAYS 8^ 

SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 8 MAY 

BEGIN HUMID ON tO JULY 
HUMID PERIOD ( 83 DAYS) ENDS ON 2 OCT 
END OP SEASON ON 17 OCT 
TOTAL LENOTH OF SEASON I 8 163 DAYS 


COUNTRY NIGERIA • STATION 8CK0TO • NUMBER 63010 

• LATITUDE 13.01 ♦ LONGITUDE ». 13 * ELEVATION 302 MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

0 

0 

0 

It 

90 

93 

167 

290 

149 

14 

0 

0 

730 

TEMP AVERAGE 

24 3 

26. 9 

30 3 

33 3 

32 3 

30 0 

2B 0 

26 5 

27 3 

29 9 

27 9 

24 9 

28 4 

TEMP MEAN MAX 

33 0 

36 0 

39 0 

41 0 

39 0 

36 O 

33 0 

31 0 

33 0 

37 0 

36 0 

33 0 

39 6 

TEMP MEAN MIN 

16 0 

17. 0 

22. 0 

26 0 

26 0 

24 0 

23 0 

22 0 

22 0 

22 0 

19 0 

16 0 

21 3 

TEMP MEAN DAY 

27 6 

30 0 

33 6 

36 2 

34 a 

33 3 

39 0 

28 l 

29 9 

32. 1 

30 9 

27 3 

31 0 

TEMP MN NIGHT 

21 7 

23 4 

27. 6 

30 9 

30. 2 

27 6 

26 1 

34 ■ 

33 4 

26 9 

24 t 

21 0 

29 8 

VAPOUR PPESS 

3 3 

5 0 

7 7 

14 7 

20 9 

33 8 

39 0 

23 8 

29 7 

21 0 

9 7 

6. 3 

13 8 

WIND SPUD 2M 

2 3 

2. 3 

2. 3 

2 4 

2 4 

2 4 

2 1 

1 9 

1 6 

1 6 

2. 1 

2 2 

2 2 

SUNSHINE X 

79 

83 

76 

69 

71 

73 

38 

3t 

46 

83 

86 

84 

7 3 

TOT RADIATION 

440 

493 

917 

SlO 

320 

924 

463 

434 

483 

314 

478 

443 

483 

EVAP0TRAN5P 

192 

193 

233 

220 

210 

179 

133 

133 

140 

170 

178 

171 

2100 


TYPE OF «ROWING SEASON NORMAL GROWING SEASON (WITH DRY PERIOD! 
DRY DAYS 237 INTERM DAYS 40 WET DAYS 68 

SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 14 JUNE 

BEGIN HIP1ID ON 11 JULY 

HUMID PERIOD < 69 DAYS) ENDS 0)4 17 3CP. 

END OF SEASON ON 30 SEP 

TOTAL LENOTH OF SEASON IS 109 DAYS 


Copyrighted material 


COUNTRY NIGERIA 


* STATION OUBAU 


• NMMBER 63019 


• LATITUDE 12 10 • LONGITUDE 6.42 • ELEVATION 463 NET 



JAN 

FE8 

MAR 

APR 

NAY 

MN 

JU» 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PREC IP ! TAT 1 ON 

1 

1 

6 

14 

83 

123 

212 

303 

203 

24 

1 

1 

972 

TEMP AVERAGE 

22 a 

29 6 

28 6 

31 0 

30 2 

27 2 

29 3 

24 7 

29 6 

26 3 

24 3 

23 3 

26 3 

TENP NE AN MAX 

31 3 

34 7 

37 2 

37 8 

36 6 

32 6 

29 a 

28 7 

30 7 

33 9 

33 6 

33 0 

33 3 

TENP HE AN MIN 

14. 2 

16 9 

20 0 

24 0 

23 8 

22 0 

21 1 

20 7 

20 6 

19 l 

13. 0 

13. 7 

19 2 

TENP MEAN DAY 

26 0 

2B 9 

31. 7 

33 4 

32 3 

29 2 

27 0 

26 1 

27 4 

20 0 

27 6 

26 7 

20 0 

TENP MN NICHT 

20 0 

22 6 

29 7 

28 5 

27. 9 

29 4 

23 8 

23 2 

23 7 

23 4 

20. 6 

19 9 

23 7 

VAPOUR PRtS8 

6 1 

6 1 

9 O 

16 2 

21 3 

24 2 

29 1 

23 3 

29 7 

16 1 

It 0 

7, 0 

16 1 

WIND SPEED 2M 

3. 2 

3 3 

2 8 

2 3 

2 4 

2 4 

2 4 

2. 2 

l 9 

3. 1 

2. 6 

3. 1 

2. 7 

SUNSHINE X 

04 

«7 

69 

48 

93 

49 

20 

19 

37 

90 

73 

79 

96 

TOT RADIATION 

463 

918 

491 

424 

444 

407 

338 

303 

368 

424 

439 

434 

421 

EVAPOTRANSP 

214 

224 

290 

206 

189 

149 

124 

110 

1 IB 

194 

181 

206 

2161 


TYPE OF GROWING SEASON NORMAL GROWING SEASON (WITH DRY PER 1001 
DRY DAYS 230 INTERN DAYS 37 WET DAYS 98 

SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 20 NAY 

DEGIN HUN ID ON 22 JUNE 
HUN ID PERIOD ( «79 DAYS» ENOS ON 29 SEP 
END OF SEASON CN 2 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IB 136 DAYS 


COUNTRY NIGERIA • STATION KAOUNA * NUMBER 65019 

• LATITUDE 10.36 * LONGITUDE 7 37 • ELEVATION 645 NET 



JAN 

FEB 

NAR 

APR 

NAY 

JUM 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

0 

3 

19 

96 

16B 

180 

206 

310 

272 

94 

5 

0 

1309 

TENP AVERAGE 

23 3 

23 0 

27 7 

27 8 

26 2 

24 6 

23 3 

23 1 

24 0 

25 0 

24. 1 

23 0 

24 8 

TENP MEAN NAX 

31. 6 

33. 3 

33 0 

34 1 

31 3 

29 3 

27 3 

26 8 

29 0 

31 1 

32 6 

31 7 

31 1 

TENP MEAN MIN 

19 0 

16. 6 

20 3 

21 9 

20 8 

19 7 

19 3 

19 3 

19 0 

18 6 

13. 3 

14 2 

18 3 

TEMP MEAN DAY 

26 3 

28 0 

30 3 

30 1 

2B 1 

26 4 

24 9 

24 4 

23 8 

27 1 

27 1 

26 0 

27, 0 

TENP HN NICHT 

20 3 

22 1 

23 1 

29 6 

24. 2 

22 8 

21 9 

21 6 

22 1 

22 4 

20 7 

19 9 

22 4 

VAPOUR PRESS 

6 9 

7 0 

12 7 

19 8 

23 3 

23 7 

23 3 

23 3 

23 2 

21 0 

13 9 

0 0 

17. 1 

WIND SPEED 2N 

2. 6 

2 6 

2. 0 

2 0 

1 9 

1 8 

1 9 

1 7 

1 3 

1 2 

1 6 

2 9 

l 9 

SUNSHINE X 

/8 

79 

72 

66 

62 

93 

39 

32 

47 

67 

81 

83 

63 

TOT RADIATION 

494 

497 

907 

497 

477 

442 

379 

354 

409 

464 

477 

459 

491 

EVAPOTRANSP 

193 

192 

190 

168 

148 

125 

119 

108 

113 

131 

144 

170 

1799 


TYPE OF GROWING SEASON NQRHAL GROWING SEASON <UITH DRY PERIOD! 
DRY DAYS 1 86 INTERN DAYS 26 WET DAYS 133 

SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 25 APR 

BEGIN HUN ID ON B MAY 

HUN ID PERIOD <154 DAYS! ENDS ON 8 OCT 
EN® OF SEASON ON 21 OCT 
TOTAL LENOTH OF SEASON IS 180 OAYi 




Copyrighted material 



COUNTRY NIGERIA 


* STATION KAT5INA 


♦ r**iBER 93020 


• LATITUDE 13 01 • LONGITUDE 7 41 • ELEVATION 317 NET 

JAN FED NAR APP HAY J'JM JUL AUG SEP OCT NOV DEC YEAR 

PRECIPITATION 0 0 O 3 50 04 103 

TEW AVERAGE 21 1 23 6 S3 3 30 0 30. 7 20 0 26 O 

TEHP MEAN MAX 30. t 32 8 37 0 30 6 37 3 34 7 30 7 

TEHP MEAN MIN 12.0 14.3 19 6 23 0 24 1 23 0 21 0 

TEMP MEAN DAY 24 3 27 O 31 3 33 6 33. I 31 0 27 6 

TEMP NN NIGHT 18 1 20 6 23 4 28 t 28.4 24 7 24 0 

VAPOUR PRESS 60 52 6 3 117 193 223 240 

WIND SPEED 2M 1.6 1 8 1.3 10 22 2 3 20 

SUNSHINE X 82 79 66 62 67 71 64 

TOT RADIATION 430 433 478 482 304 313 487 

EVAPOTRANBP 133 130 182 197 190 160 143 


TYPE OF GROWING SEASON NORMAL CROWING SEASON <W(TH DRV PERIOD) 
DRV DAYS 260 INTERN DAYS 33 WET DAYS 72 

SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 16 ^JNE 

DEO IN HUMID ON 3 JULY 
HUMID PERIOD < 73 DAVg» ENDS OM 13 SEP 
END OF SEASON CN 29 SEP 
TOTAL LENGTH OF SEASON 18 106 DAYS 


COUNTRY NIGERIA • STATION SAMARU * NUMBER 63029 

• LATITUDE 11 11 • LONGITUDE 7.33 * ELEVATION 683 MET 

JAN FEB MAR APR MAY JJN JUL AUG SEP OCT NOV D€C YEAH 

PRECIPITATION O l B 33 122 16B 220 2B3 236 37 1 O 

TEW AVERAGE 22 3 24 2 27 3 28 7 30 0 23 2 23 B 23 3 24 1 24 3 23 7 22 3 

TEMP MEAN MAX 30 7 32 6 33 2 33 7 33 i 33 6 28 3 27 3 29 1 31 3 31 8 30 7 

TEMP MEAN MIN 14 O 13 8 19 3 21 6 26 6 19 B 19 3 19 2 19 O 17 3 13 6 14 0 

TEMP MEAN DAY 23 4 27 3 30 1 31.2 31.0 27 1 23 4 24.8 23 0 26 8 26 6 23 3 

TEMP MN NIOHT 19 3 21 4 24 3 26 2 28 7 23 2 22 1 21 0 22 1 21 3 20 3 19 O 

VAPOUR PRESS 7 6 7 3 10.0 IB 8 22 3 24 2 24 2 24 2 24 2 21 1 12 3 9 1 

WIND SPEED 2M 2 6 26 20 20 19 IB 19 17 13 12 16 23 

SUNSHINE X 78 01 73 63 63 62 49 40 36 76 83 82 

TOT RADIATION 430 302 317 493 490 472 420 307 443 496 48? 431 

EVAPOTRANflP 102 163 197 1B3 176 133 121 H4 110 132 142 162 


TYPE OF CROWING SEASON NORMAL GROWING SEASON «WITH DRY PERIOD) 
DRY DAYS 203 INTERN OAYS 39 WET DAYS 121 

SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 1 MAY 

BEGIN HJMID ON 2 JUNE 
HUMID PERIOD : 122 DAYS) ENDS ON l OCT 
END OF SEASON ON 8 OCT 
TOTAL LENQTM OF SEASON IS 161 DAYS 


1133 
25 0 
31 4 

18 3 
27 2 
22 6 
17 2 
1 9 
67 
467 
1843 


267 
24 7 
2B B 
20 3 
26. 1 

23 1 

24 B 
l 7 

30 

430 

120 


130 
23 7 
30 7 
20 6 
27 4 

23 7 

24 7 
1 3 

72 

306 

131 


10 
26 7 
34 O 
19 3 
29 3 

23 a 
18 6 
1 . 1 
82 
311 
143 


O 

24 3 
33 3 
13 3 
27 6 
20 7 
9 3 
I 2 
B 6 
47B 
120 


O 

21 . 2 
30 1 
12 2 
24 3 
17 3 
7 t 
1 4 
92 
469 
121 


737 
26 O 
33 2 
18 8 
28. 6 
23 3 
13 0 
1. 7 
72 
482 
1816 


Copyrighted material 


r f t 

COUNTRY NIGERIA • STATION KANO ♦ NUMBER 63046 

• LAtlTUOC 12 03 • LONGITUDE 8 32 • ELEVATION 476 NET 



JAN 

PER 

MAR 

APR 

MAY 

JJN 

Ml. 

AUG 

ser 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

0 

0 

1 

10 

68 

113 

202 

290 

134 

12 

0 

0 

832 

TeMP AVERAGE 

21. 3 

23. B 

28 1 

30 3 

30 1 

28 0 

23 7 

23 0 

23 B 

26 7 

24 7 

21. 7 

26 0 

TEMP MEAN MAI 

30 0 

33 0 

37 0 

3B Q 

37 0 

34 0 

31 0 

29 0 

31 0 

34 0 

33 0 

31 0 

33 2 

TEMP MEAN MIN 

13. 0 

19 0 

19 0 

24 0 

24 0 

23 0 

22 0 

21. 0 

21 0 

19 0 

16 0 

13. 0 

19 2 

TEN»» MEAN DAY 

24 6 

27 3 

31 3 

33 3 

32 8 

30 3 

28 t 

26 4 

27 a 

29 1 

27 3 

29 2 

28 7 

TEMP MN NIGHT 

18 7 

21 0 

24 9 

28 6 

28 2 

26 3 

24 8 

23 3 

24 1 

23 3 

21 1 

18 4 

23 6 

VAPOUR PRESS. 

7. 0 

7 1 

8 7 

13 7 

20 6 

23 3 

24 2 

29 1 

23 0 

20 0 

10 a 

8 1 

16 2 

WIND SPEED 2M 

2. B 

2 9 

2 8 

3 6 

3 9 

3 9 

3 3 

3. 0 

2 6 

2 4 

2 4 

2 3 

3 0 

SUNSHINE X 

77 

7B 

72 

68 

70 

68 

39 

48 

63 

BO 

04 

BO 

70 

TOT RADIATION 

441 

4B6 

304 

306 

313 

300 

463 

420 

480 

307 

478 

438 

479 

EVAPOTRANSP 

186 

196 

247 

247 

231 

183 

136 

136 

143 

173 

177 

169 

2248 


TYPE OF GROWING SEASON NORMAL GROWING SEASON 4 WITH DRV PERIOD) 
DRY DAYS 232 INTERM DAYS 41 WET DAYS 72 

SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 7 JUNE 

BEGIN HUMID ON 3 JULY 
HUMID PERIOD f 73 DAYS) ENDS Of* 13 SEP 
END OF SEASON ON 28 SEP 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 114 DAYS 


COUNTRY NIGERIA • STATION IAUCMI • NUMBER 63033 

• LATITUDE 10 17 • LONGITUDE 9 49 * ELEVATION 391 MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JJN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

0 


0 

6 

36 

89 

149 

230 

367 

101 

39 

1 

t , 

1099 

TEMP AVERAGE 

22 3 

23 

0 

28 2 

29 6 

29 6 

26 1 

24 7 

24 0 

24 3 

23 7 

23. 3 

22 3 

23 4 

TEMP MEAN MAI 

32 0 

34 

3 

36 3 

36 3 

34 7 

31 3 

29 5 

28 3 

29 6 

32 1 

31 8 

32 1 

32 4 

TEMP MEAN MIN 

13. 0 

13 

3 

19 9 

22 8 

22 6 

20 7 

20 0 

19 6 

19 3 

19 5 

14 B 

12 B 

19 4 

TEMP MEAN DAY 

23 9 

28 

4 

31 2 

32 O 

30 B 

29 0 

26 4 

23. 6 

26 3 

28 0 

26 3 

29 9 

27 9 

T F HP MN NIGHT 

19 3 

21 

8 

23. 3 

27 2 

26 9 

24 l 

23 0 

22 4 

22 6 

23 3 

19 9 

18 6 

22 a 

VAPOUR PRESS 

9 1 

3 

1 

B 0 

14 6 

19. 6 

22 3 

23 7 

23. 8 

23. 3 

18 6 

10 0 

6 2 

13 0 

WIND SPEED 2M 

3. 1 

3. 

9 

3 4 

3 2 

2 9 

2. 6 

2 3 

2 3 

2 6 

2. 9 

3 1 

2 9 

2 9 

SUNSHINE X 

78 

B2 

73 

61 

69 

62 

48 

41 

61 

73 

83 

84 

67 

TOT RADIATION 

436 

310 

311 

476 

48B 

469 

414 

390 

469 

493 

493 

464 

469 

EVAPOTRANSP 

213 

233 

277 

223 

193 

130 

132 

124 

139 

169 

197 

197 

2247 


TYPE OF GROWING SEASON f OR MAL GROWING SEASON (WITH DRY PERIOD! 

DRY DAYS 227 INTERM DAYS : 38 WET DAYS 100 

SEASON NR 1 

SEA50N BEGINS ON 19 MAY 

BEGIN HUMID ON 13 JUNE 
HUMID PERIOD <101 DAYS) ENDS ON 23 SEP 
END OF SEASON ON 4 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 139 DAYS 


Copyrighted material 


COUNTRY N I CEP IA ♦ STATION KQURU « NUMBER 63064 

♦ LATITUDE 12 S3 • LONGITUDE 10 28 ♦ ELEVATION 3*3 HET 



JAN 

FfcR 

MAR 

APR 

MAY 

JJN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

0 

0 

0 

3 

28 

61 

123 

236 

104 

10 

3 

0 

570 

TEMP AVERAGE 

21 8 

24 1 

2B 3 

30 e 

31 7 

30 3 

27 5 

26 1 

27 1 

27 8 

23. 8 

22. 3 

27 O 

TEMP Ml AN MA* 

31. 0 

33. B 

39. 0 

40 0 

39 2 

36 7 

32 3 

30 5 

32 3 

35 B 

33 1 

31 3 

3* 7 

TEMP MEAN MIN 

12 6 

14 3 

i8 a 

21 6 

24 l 

24 0 

22 3 

21 7 

21 8 

19 8 

16 3 

13. 2 

19 2 

temp MM Day 

23 1 

27 6 

31 9 

34 1 

34. 4 

32 6 

29 2 

2/ 7 

28 9 

30 6 

29 t 

23 4 

29 7 

TEMP MN NIGHT 

IB B 

20 e 

25 2 

27 6 

29 0 

28 0 

25 6 

24 4 

23. 0 

24. 6 

22 1 

18. 6 

24 1 

VAPOUR PRESS 

5 6 

6. 3 

7 0 

10 3 

IB 7 

22 3 

24 3 

25 7 

23 3 

18 0 

8 5 

6 6 

15 0 

WIND SPEED 2M 

0. B 

0 6 

0. 8 

l 0 

1. 5 

1 8 

2 2 

1 6 

0 8 

0 0 

O 9 

1 . 0 

1 2 

SUNSHINE X 

76 

76 

63 

61 

71 

70 

62 

33 

72 

82 

B6 

BB 

71 

TOT RADIATION 

432 

473 

466 

478 

320 

511 

478 

442 

507 

311 

479 

457 

479 

EVAPOTRANSP 

LOB 

114 

149 

168 

196 

172 

134 

129 

133 

144 

122 

112 

1701 


TYPE OF GROW INC SEASON NORMAL CROWING SEASON (WITH OR Y PERIOD* 
DRY DAYS 276 INTERM DAYS 44 WET DAYS *3 

SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 28 JWt 

BEGIN HUMID ON 2* JULY 
HUMID PERIOD C *6 DAYS! ENDS ON 7 SEP 
END OF SEASON ON 25 SEP 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 90 DAYS 


COUNTRY NIGERIA • STATION POTIEKUM • NUMBER 65073 

• LATITUOE: 11.42 ♦ LONGITUDE î 1 1 02 • ELEVATION 415 RET. 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 


JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

0 

0 

0 

10 

51 

41 

216 

239 

137 

23 

0 

0 

787 

TEMP AVERAGE 

21. 3 

23 7 

28. 2 

30 7 

30 7 

28 7 

26 2 

25 2 

26 0 

26 7 

24 7 

21 8 

26 2 

TEMP MEAN MAI 

31 3 

34 0 

37 8 

39 t 

37 3 

34 3 

30 B 

29 3 

31 0 

34 0 

34 3 

31 6 

33 8 

TEMP MEAN MIN 

It. 2 

13 5 

IB 6 

22. 3 

24. 0 

23 l 

21 6 

21 1 

21 1 

19 3 

15 0 

13 0 

18 6 

TEMP MEAN DAY 

24 9 

27 3 

31 7 

33 7 

33 2 

» 7 

27. B 

26. 7 

27 B 

29 2 

2B 2 

23 3 

2B 9 

TEMP MN NIGHT 

17 9 

20 3 

24 9 

27 8 

28 3 

26 7 

24 5 

23 6 

24 I 

23 7 

20 9 

17 9 

23 4 

VAPOUR PRESS. 

6 1 

5 6 

7 5 

12 3 

19 0 

22. B 

24 B 

25 7 

25 2 

19 7 

10 2 

7 5 

13 3 

WIND SPEED 2M 

1 3 

1 6 

1.6 

1 9 

2 4 

2 5 

2 2 

t. 6 

1 1 

0 9 

1 1 

1.2 

1 6 

SUNSHINE X 

70 

75 

70 

63 

74 

67 

5T 

46 

63 

03 

09 

87 

70 

TOT RADIATION 

420 

477 

496 

493 

329 

494 

434 

412 

472 

320 

40-* 

463 

477 

EVAPOTRANSP 

129 

146 

188 

2GS 

207 

166 

139 

118 

125 

141 

129 

120 

1016 


TYPE OF GROWING SCAGOn M3RMAL GROWING SEASON (WITH DRY PERIOD) 
DRY DAYS : 233 INTERM DAYS 30 WET DAYS 80 

SEASON NP 1 

5EA50N BEGINS ON 13 ^JNC 

BEGIN HUMID ON 30 JUNE 

HUMID PERIOD ( 81 DAYS) ENDS CN 18 SEP 
END OF SEASON ON 1 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS III DAYS 


Copyrighted material 


COUNTRY : NIGERIA 


* STATION MAXDUOURI 


• 

NIMBER 630B2 







• LATITUDE 

11 31 

• LONGITUDE 

13. 

03 * 

ELEVATION 

394 

MET 


VAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

0 

0 

0 

7 

39 

72 

174 

229 

106 

17 

0 

0 

644 

TEMP AVERAGE 

21 8 

24 t 

28 7 

31 3 

31 6 

29 7 

26 8 

23 8 

26 7 

27. 9 

23 2 

22 2 

26 B 

temp mean max 

32 O 

34 0 

39 0 

40 0 

38 0 

36 O 

32 O 

30 O 

33 O 

36 0 

33 0 

32 0 

34. 7 

teup mean min 

12 0 

14 0 

18 0 

22 0 

29. 0 

24 0 

23 0 

22 0 

22 0 

20. 0 

13 0 

12 0 

19. 1 

TEMP MIAN DAY 

23 6 

27 6 

31 6 

34 3 

33 8 

32 2 

29 1 

27 4 

29 3 

30 0 

28 3 

29 9 

29, 7 

TEMP MN NIOHT 

18 7 

20 7 

24 6 

27 9 

29 2 

27 8 

23 0 

24 3 

23. 4 

24 8 

21. 0 

18 0 

24. 0 

VAPOL* PRESS 

8 O 

7. 6 

8 0 

13 0 

20 7 

24 0 

26 2 

27 2 

26 7 

21. 0 

11 8 

9 9 

17 0 

WIND SPEED 2M 

1 3 

t 8 

1. 8 

l 7 

1 7 

1 7 

1 4 

1 1 

0 9 

1. 1 

1. 4 

1. 4 

1. 9 

SUNSHINE X 

82 

S3 

77 

71 

71 

69 

34 

48 

60 

79 

06 

84 

72 

TOT RADIATION 

439 

313 

924 

918 

917 

903 

443 

420 

460 

304 

486 

492 

483 

EVAPOTRANBP 

136 

134 

201 

204 

183 

160 

131 

117 

124 

149 

141 

127 

1829 

TYPE OF GROWING 

SEASON 

NORMAL CROWING SEASON (WITH DRY 

PERIOD) 







DRY DAYS 263 

INTERM BAYS ; 3» 

MET 

DAYS 

69 








SEASON NR î 1 














SEASON BEG INS ON 1G JUNE 












BEGIN 

HUMID ON 3 

JULY 











HUMID 

PERIOD 

( 70 DAYS! ENDS ON 

10 SEP 









END OF SEASON Ü* 

27 SEP . 












TOTAL LENGTH OF 

SEA50N 

IS 101 

DAYS 











COUNTRY NIGER I A 


• STATION ILORIM 


• 

NUMBER .69101 







• LATITUOC 

8 29 

• L0N01TUDE 

4. 

39 • 

ELEVATION : 308 

MET. 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

•JJM 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

precipitation 

6 

18 

99 

10O 

168 

192 

133 

136 

244 

162 

30 

8 

1236 

TEMP AVERAGE 

29 8 

28 3 

28 7 

28 0 

27 0 

26 0 

23 0 

24 7 

29 2 

23 8 

26 3 

26. 3 

26 4 

TEMP HE AN HAX 

33 3 

33 6 

39 2 

33 9 

32 3 

31 0 

29 1 

28 7 

29 8 

31 1 

33 3 

33 6 

32 2 

TEMP HE AN MIN 

IB 2 

21 t 

22 3 

22 3 

21 7 

21 1 

21. 0 

20 8 

20 7 

20. I 

19. 3 

19 I 

20 7 

TEMP MEAN DAY 

28 6 

31 0 

31. 1 

29 9 

28 9 

27 8 

26 3 

26 2 

M t 

27 6 

aa ■ 

28 9 

28 3 

TEMP HN NIOHT 

23 2 

23 9 

26 5 

23 9 

23 1 

24 3 

23 3 

23 3 

23 3 

23 3 

23 7 

23 9 

24. 3 

VAPOUR PRESS 

16 3 

19 3 

21 8 

23 2 

22. 3 

21. 3 

22 3 

22 0 

22 2 

21 3 

20 2 

18 9 

21 0 

MIND SPEED 2M 

1 3 

I 9 

1 9 

1 0 

1 0 

0 3 

0 3 

0. 3 

10 

1 0 

1. 3 

1 8 

1. 1 

SUNSHINE X 

A 4 

67 

63 

36 

33 

49 

34 

29 

34 

31 

64 

68 

92 

TOT RADIATION 

436 

479 

494 

479 

463 

433 

379 

367 

385 

431 

443 

438 

439 

EVAPOTRANSP 

146 

149 

163 

141 

138 

118 

110 

lOfl 

119 

126 

133 

139 

1987 

TYPE OF GROWING 

SEASON 

T.ORMAL ©ROWING SEASON (WITH DRY 

PERIOD) 







DRY DAYS 148 

INTERM DAYS : 41 

WET 

DAYS : 

176 








SEASON NR 1 














SEASON BEGINS ON 30 MAP 












BEGIN 

HUMID ON 2 

MAY 











HUMID 

PERIOD 

(177 DAYS» ENDS ON 

23 OCT 









END OF SEASON ON 2 NOV 












total LENGTH OF 

SEASON 

IS 218 

DAYS 
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COUNTRY NIGERIA 


♦ STATION MINNA 


* NUMBER 63123 


♦ LATITUDE 4 37 • LONGITUDE : 6 32 • ELEVATION 262 MET 



JAN 

FfcR 

MAR 

APR 

MAY 

JJN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PREC JP I TAT I ON 

1 

9 

18 

60 

191 

187 

200 

274 

303 

146 

4 

1 

1333 

TEMP AVERAGE 

27 O 

29 2 

30 3 

29 3 

27 8 

26 l 

23 3 

23 0 

23 3 

26 2 

26 6 

26 8 

27 1 

TEMP MEAN MAX 

34 2 

34 3 

36 8 

34 7 

32 3 

30 t 

29 0 

28 3 

29. 3 

31. 3 

34 1 

34 7 

32. 6 

TEMP MI AN MIN 

14 6 

22 1 

24 0 

24 3 

22 2 

22 1 

21. 7 

21 6 

21 3 

21 2 

14 1 

19 0 

21 6 

TEMP MEAN DAY 

29 6 

31 9 

32 7 

31 4 

29 3 

27 3 

26 7 

26. 1 

26 9 

28 0 

29. 3 

29 6 

29 1 

TEMP MN NIGHT 

24 6 

26 8 

28 2 

27 7 

26 2 

24 6 

24 0 

23 7 

23 B 

24. 3 

23. 7 

23 8 

23 1 

VAPOUR PRESS 

9 2 

11 7 

13 8 

22 2 

24 0 

24 2 

24 2 

24 3 

24 0 

23. 3 

17. 0 

11 6 

19. 3 

WIND SPEED 2M 

I 3 

1 3 

1 3 

1 0 

1 0 

0 8 

0 8 

O. B 

1. 0 

1 0 

1 3 

1 3 

1 2 

■UMM t m * 

73 

74 

71 

A3 

62 

33 

33 

31 

46 

71 

79 

78 

61 

TOT RADIATION 

43B 

498 

321 

303 

493 

432 

379 

376 

429 

4V0 

494 

461 

463 

EVAPOTFANSP 

133 

197 

178 

133 

146 

123 

112 

110 

119 

134 

143 

133 

1683 


TYPE OF GROWING SEASON NORMAL GROWING SEASON «WITH DRY PERIOD) 
DRY DAYS : 174 INTER* DAYS 33 WET DAYS 139 

SEASON NR ; 1 

SEASON 3ECINB ON 22 APR 

DEG2N HUMID ON 13 HAY 

HUMID PERIOD (139 DAYS) ENDS ON IB OCT 
END OF SEASON ON 30 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 192 DAYS 


COUNTRY ; NIGERIA # STATION : JOS • NUMBER 63134 


• LATITUDE: 9 32 ♦ LONGITUDE : B 34 ♦ ELEVATION 1293 ftT. 



JAN 

FfcR 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

1 

3 

19 

109 

176 

204 

317 

281 

241 

66 

2 

1 

1420 

TEMP AVERAGE 

20 3 

22 2 

24 3 

24 3 

23 0 

21 7 

20 3 

20 1 

21 0 

21. B 

21. 7 

20 3 

21 B 

TEMP MEAN MAX 

20 0 

24 0 

31 0 

30 0 

2B 0 

26 O 

24 o 

24 0 

26 0 

27 0 

2B 0 

27 O 

27 3 

TEMP MEAN MIN 

14 0 

13. 0 

18 0 

18 0 

10 0 

17 0 

17 O 

17 0 

17 0 

16. 0 

13 0 

14 0 

16. 3 

TEMP MEAN DAY 

23. 3 

24 3 

26 9 

26 2 

24 B 

23 1 

21 8 

21. 7 

23 t 

23 4 

23 B 

22 8 

23 8 

TEMP MN NIGHT 

18 6 

19 6 

22 3 

21 4 

21 2 

19 9 

19 2 

19 2 

14. B 

19 3 

IB 9 

17 9 

19 B 

VAPOUR P«ESS 

3 2 

3 3 

9 0 

13 7 

19 6 

14 6 

14 3 

19. 3 

19 0 

16 0 

9 1 

6 3 

13 7 

WIND SPEED 2M 

2. 6 

2 6 

2 0 

2 0 

1 9 

1. 8 

1 4 

1. 7 

1. 3 

1 2 

1 6 

2 3 

1 . 4 

SUNSHINE X 

83 

B3 

70 

30 

34 

33 

39 

33 

47 

66 

B4 

BO 

63 

TOT RADIATION 

494 

328 

317 

484 

463 

433 

402 

384 

433 

4B0 

304 

491 

469 

EVAPQTRANSP 

132 

134 

163 

143 

130 

114 

104 

lOO 

107 

119 

122 

132 

1342 


TYPE OF GROWING SEASON NORMAL QROWINC SEASON (WITH DRY PERIOD) 
DRY DAYS 16B INTERM. DAYS 37 NET DAYS 160 

SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 2 APR 

BEGIN HUMID ON 27 APR 

HUMID PERIOD <161 DAYS) ENDS ON 4 OCT 
END OF SEASON ON 16 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 190 DAYS 


Copyrighted material 


COUNTRY NIGERIA 


* STATION IBI 


• 

NUHBER 63143 







♦ LAT I TUBE 

8 11 

» LONGITUDE 

9. 

43 • 

ELEVATION 

1 : 111 MET 


VAN 

Ft* 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

2 

3 

28 

91 

160 

104 

138 

136 

223 

133 

10 

3 

1137 

TEHP AVERAGE 

26 3 

28 3 

30 3 

29 3 

28 0 

26 3 

26 0 

26. 0 

23 8 

26 6 

26 3 

23 6 

27 2 

TEHP HE AN MAX 

34 3 

36 6 

37 3 

34 B 

32 6 

30 7 

29 8 

29 6 

29 0 

31 1 

33 3 

34 1 

32 9 

TEHP HE AN HIN 

18 3 

20 1 

23 3 

24 2 

23 2 

22. 2 

22 2 

22 2 

22 0 

rV :: 

19 6 

17 2 

21 4 

TEHP MEAN DAY 

29 3 

31 3 

32 9 

31 4 

29 6 

28 O 

27 4 

27. 2 

27 3 

28 2 

28 9 

20 6 

29 2 

TEMP HN NIGHT 

33 6 

23 3 

23 0 

27 6 

26 2 

24 9 

24 6 

24 3 

24 4 

24 8 

23 8 

22 4 

23 0 

VAPOUR PRESS 

17 7 

IB 3 

24 3 

23 6 

36 2 

23 2 

23 3 

23 7 

23 2 

23 3 

21 B 

IB 8 

23 3 

WIND SPEED 2M 

1 1 

1. 1 

1 0 

l 0 

0. 7 

0 6 

0 3 

O. 3 

0 6 

0 7 

1 0 

1 0 

0 B 

SUNSHINE X 

73 

77 

68 

60 

64 

32 

44 

39 

49 

66 

73 

76 

61 

TOT RADIATION 

*67 

316 

313 

490 

496 

442 

413 

404 

441 

M 9 

484 

466 

468 

EVAPQTRANSP 

142 

149 

167 

149 

142 

120 

116 

113 

118 

131 

129 

131 

1609 

TYPE OF GROW» NO 

SEASON 

NORMAL CROWING SEASON (WITH DRY 

PERIOD) 







DRY DAYS 139 

INTERM DAYS : 43 

1 WET 

DAYS 

163 








SEASON NR 1 














SEASON BEGINS ON B APR 












BEGIN 

HUH ID ON 7 

HAY 











HUH I D 

PERIOD 

(164 

DAYS» ENDS CN 

17 OCT 









END OF SEASON ON 31 OCT 












TOTAL LENOTM OF 

SEASON 

IB 207 DAYS 











COUNTRY NIGERIA 


• STATION : YOLA 


» 

NUMBER 63167 







• LATITUDE: 

9 14 

« LONGITUDE 

12 

28 • 

ELEVATION 191 «T 


JAN 

Ft* 

MAR 

APR 

HAY 

«AJN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

1 

0 

a 

48 

123 

136 

172 

197 

197 

82 

6 

0 

992 

TEHP AVERACE 

23 3 

28 0 

31 3 

31 3 

30 2 

27 3 

26 7 

26 2 

26 3 

27 3 

26 6 

23 0 

27 7 

TEHP MEAN MAX 

33 0 

37 2 

39 3 

37 7 

33 8 

32 0 

31 0 

30 2 

30 8 

32 8 

34 0 

33 0 

34 3 

TEHP MEAN MIN 

16 0 

IS 8 

23 3 

23 3 

24 6 

22 7 

22 3 

22 1 

22 0 

22. 1 

18 3 

13 0 

21 1 

TEHP MEAN DAY 

28 9 

31 3 

34 4 

33 7 

32 2 

29 0 

28 3 

27 6 

28 0 

29. 3 

29 3 

28 3 

30 1 

TEHP NIGHT 

22. 3 

24 9 

23 7 

29 3 

28 2 

23 7 

23 2 

24. 6 

24 7 

23 4 

23 3 

21 1 

23 3 

VAPOUR PRESS. 

6 3 

7 1 

9 8 

17 7 

23 3 

24 0 

24 3 

24 3 

24 6 

24 2 

13 1 

8 0 

17 4 

WIND SPEED 2H 

2 0 

2 0 

I 7 

l. 3 

1. 1 

1 0 

0 7 

0 7 

10 

1 3 

2. 0 

2 0 

1. 4 

SUNSHINE X 

78 

•2 

72 

63 

69 

62 

31 

43 

32 

73 

83 

84 

67 

TOT RADIATION 

476 

MO 

326 

302 

318 

483 

444 

420 

432 

307 

311 

403 

487 

EVAPOTRANSP 

IB3 

186 

208 

178 

164 

136 

127 

taa 

127 

149 

173 

173 

1930 

TYPE OF CROWING 

SEASON 

NOR HAL. GROW I NO SEASON CWITM DRY 

PERIOD) 








DRY DAYS |93 INTERH DAYS 98 WET DAYS 123 

SEASON N* 1 

SEASON BEGINS ON 30 APR 

BEGIN MUNXD ON 1 JUNE 
HUMID PERIOD (193 DAYS > ENDS ON 1 OCT 
END OF SEASON ON 17 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 171 DAYS 


C<ô|Ly righted material 


country Nigeria * station lagqs- jhfja • number 6*203 

* LATITUDE t 27 « LONGITUDE 3. 24 * ELEVATION 38 MET 



JAN 

PfcR 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

26 

43 

96 

143 

231 

413 

232 

68 

131 

196 

66 

23 

1732 

TEMP AVERAGE 

26. 6 

27 3 

27 6 

27 3 

26 6 

25 3 

24 3 

24 2 

23 0 

33 3 

36 7 

26. 7 

26. 1 

TEMP MEAN MAX 

31 0 

33. 0 

33 0 

32 0 

31. 0 

29 0 

27 0 

27 0 

28 0 

29 0 

31 O 

32 0 

30 3 

TEMP MEAN MIN 

22. 0 

23 0 

23 0 

23 0 

22 0 

22 0 

22 O 

21 0 

33 0 

33 0 

33 0 

22 0 

22 3 

TEMP MEAN DAY 

28 1 

29 B 

29 a 

29 1 

2B 1 

26 8 

23 4 

23 1 

26 1 

26 7 

28 4 

28 0 

27 7 

TEMP MN NIGHT 

24 9 

26 3 

26 2 

23 9 

24 9 

24 2 

23 6 

23 9 

23 9 

24 2 

33 3 

23 1 

34 8 

VAPOUR PRESS 

27 2 

28 0 

20 0 

20 0 

26 3 

26 3 

26 2 

24 8 

36 3 

36 3 

37 7 

26 7 

26 8 

WIND SPEED 2M 

1 » 

1. 3 

1 0 

t G 

1 0 

0 7 

0 7 

0 3 

0. 7 

1 0 

1 1 

1. 3 

1 0 

SUNSHINE X 

30 

37 

33 

32 

43 

32 

23 

24 

26 

41 

33 

36 

43 

TOT RADIATION 

401 

43? 

439 

430 

420 

363 

333 

343 

333 

400 

423 

412 

401 

EVAPOTRANSP 

119 

taw 

133 

129 

123 

101 

93 

97 

99 

113 

116 

120 

1367 


TYPE OF CROWING SEASON NORMAL ©ROWING SEASON (WITH DRY PERIOD» 
DRY DAY'S 103 INTERP1 DAYS B3 WET DAYS 179 
SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 28 FEB 

BEGIN HUMID ON 9 APR 

HUMID PERIOD <117 DAYS» ENOS ON 3 AUG 
BEGIN HJMID ON 31 AUC 
HUMID PERIOD < 64 DAYS» ENOS ON 2 NOV 
END OP SEASON ON 17 NOV. 

TOTAL LENGTH OF SEASON IS 263 DAYS 


COUNTRY : NIOERIA • STATION : IBADAN • NUMBER 6*208 

* LATITUDE: 7 26 ♦ LONGITUDE 3 *4 • ELEVATION 228 MET 



JAN 

FEN 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

sM. 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

10 

22 

89 

139 

149 

189 

160 

86 

178 

133 

42 

10 

1229 

TEMP AVERAGE 

26 7 

27 7 

20 3 

20 0 

26 6 

23 7 

24 3 

24 3 

23 1 

33 6 

26 3 

26 3 

26 3 

TEMP MIAN MAX 

33 a 

34 1 

34 3 

33 3 

31 3 

29 7 

27 8 

27 7 

29 2 

30 3 

31 8 

32 3 

31. 3 

TEW MEAN MIN 

20 6 

21 3 

22 3 

22 3 

22 1 

21 6 

21 0 

21. 0 

21 0 

20 0 

21 0 

30 6 

21 3 

TEMP MEAN DAY 

38 9 

30 0 

30. 3 

30 0 

2B 3 

27 1 

35 6 

23 3 

26 6 

27 2 

20 3 

28 3 

28 1 

TEMP MN NIGHT 

24 6 

23 3 

26 3 

26 1 

23 1 

24 2 

23 1 

23 t 

23 3 

23 7 

24 3 

34 2 

24 3 

VAPOUR PRESS 

22 0 

23. 3 

26 0 

25 8 

33 6 

23 1 

24 2 

24 2 

24 2 

24 0 

34 2 

23 3 

24 4 

WIND SPEED 2M 

1 2 

1 2 

l 0 

0 B 

0. B 

0 8 

0 3 

0. 8 

0 8 

0 8 

1 0 

1 0 

0 9 

SUNSHINE X 

36 

39 

33 

49 

49 

41 

24 

19 

as 

43 

38 

39 

44 

TOT RADIATION 

415 

433 

438 

447 

438 

400 

339 

328 

331 

412 

431 

416 

407 

EVAPOTRANSP 

126 

12U 

143 

132 

137 

111 

98 

1O0 

104 

117 

tie 

110 

1431 


TYPE OF GROW INC SEASON NORMAL GROWING SEASON (WITH DRV PERIOD» 
DRY DAYS 120 INTERN DAYE 70 WET DAYS 173 
SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 7 MAR 

BEGIN HUMID ON 9 APR. 

HUMID PERIOD (113 DAYS» ENOS ON 1 AUG 
BEGIN Hl*1ID ON 29 AUO 
HUMID PERIOD ( 62 DAYS» ENOS ON 29 OCT 
END OP SEASON ON 7 NOV. 

TOTAL LENGTH OF SEASON IS 246 DAYS 


Copyrighted material 


COUNTRY NIGERIA 


• STATION : BENIN 


» 

NUMBER 65229 







• LATITUDE 

6 19 

• LONGITUDE 

9 

36 • 

ELEVATION : 1 

79 MET. 


VAN 

FtR 

MAR 

APR 

MAY 

JJN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

prec imitation 

19 

32 

92 

16B 

200 

306 

312 

205 

303 

840 

76 

19 

1976 

TEMP AVERAGE 

26 2 

27 9 

27 7 

27 9 

26 8 

29 7 

24 5 

24 2 

29 0 

25 6 

26 7 

26. 5 

26 2 

TEMP MEAN MAX 

31 0 

32 6 

32 B 

32 3 

31 2 

29 6 

27 7 

27 6 

28 2 

29 6 

31 5 

31 9 

30 9 

TEMP MEAN MIN 

21 5 

22 1 

22 6 

22 6 

22 3 

21 B 

21 3 

20 e 

21 6 

21 9 

22 0 

21 9 

21 a 

TEMP MEAN DAY 

20 0 

29 2 

29 9 

29 2 

2B 4 

27 1 

29 6 

29 4 

26 1 

27. 0 

28 4 

20 3 

27 7 

TEMP MN NIGHT 

24 6 

29 9 

29 9 

29 7 

29 1 

24 3 

23 3 

22 9 

23 7 

24 0 

84 t 

24 6 

24 5 

VAPOUR PRESS 

24 3 

25 0 

26 1 

26 1 

26 0 

29 1 

24 9 

24 0 

29 1 

25 0 

25. 5 

29. 0 

29 2 

WIND SPEED 2M 

0 7 

0. 7 

0 7 

0 6 

0. 6 

0. 6 

0. 7 

0 7 

0 6 

0. 9 

O 9 

0 6 

0 6 

SUNSHINE X 

49 

93 

46 

40 

46 

3B 

26 

40 

22 

40 

94 

9B 

43 

TOT RADIATION 

39B 

taa 

433 

442 

423 

385 

344 

404 

340 

397 

423 

419 

403 

EVAPOTRANSP 

113 

116 

131 

126 

122 

106 

99 

109 

90 

111 

113 

114 

1390 

TYPE OP GROWING 

SEASON 

NORMAL 0R0W1N0 SEASON «WITH DRY 

PERIOD» 







DRY DAYS 103 

INTERN DAYS 42 

LET 

DAYS 

220 








SEASON NR : I 














SEASON BEGINS ON 3 MAR 












BEGIN 

HUMID ON 30 

MAR 











HUMID 

PERIOD 

«2^1 

DAYS ) ENDS ON 

9 NOV 









END OP SEASON ON 20 NOV 












TOTAL LENGTH OF 

SEASON 

IS 263 DAYS 











COUNTRY NIGERIA 


• STATION . LOAQJA 


• 

NUMBER 69243 







♦ LATITUDE: 

7 49 

• LONQITVDE 

6. 

44 ♦ 

ELEVATION : * 

41 MET 


VAN 

FE» 

MAR 

APR 

MAY 

VUN 

AL 

AUG 

SEP 

OCT 

NO V 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

9 

13 

44 

101 

140 

166 

170 

172 

211 

: as 

14 

2 

1164 

TEMP AVERAGE 

26 8 

29 3 

33 9 

29 3 

2B 2 

27 0 

26 5 

24 1 

24 2 

27 0 

27 0 

26 7 

27 6 

TEMP MEAN MAX 

33 9 

39 6 

36 0 

34 2 

32 e 

31 1 

30 3 

29 B 

30 2 

31 3 

33 1 

33 9 

32 6 

TEMP MEAN MIN 

20 2 

23 1 

24 8 

24 9 

23 6 

22 7 

22 6 

22 3 

22 3 

22 9 

20 7 

20 1 

22 3 

TEMP MEAN DAY 

29 3 

31 6 

32 4 

31 1 

29 9 

20 4 

27 B 

27 4 

27 7 

2B 6 

29 1 

29 2 

29 4 

TEMP MN NIGHT 

24 6 

27 2 

2B 4 

27 6 

26 9 

25 4 

25 0 

24 6 

24 e 

29 3 

24 5 

24 2 

29 7 

VAPOUR PRESS 

20. 6 

23 9 

26 0 

29 2 

25 7 

29 2 

25 3 

24 B 

29 9 

23 7 

22 7 

21 2 

24 3 

WIND SPEED 2M 

1. 0 

0 7 

0 7 

0 7 

0 7 

0 7 

0 7 

0 7 

0 7 

O 7 

0 7 

1. 0 

0 0 

SUNSHINE X 

67 

69 

62 

94 

95 

47 

39 

33 

41 

54 

69 

70 

39 

TOT RADIATION 

490 

439 

491 

467 

461 

423 

399 

3B1 

411 

443 

A 66 

449 

443 

EVAPOTRANSP 

132 

132 

194 

14 

137 

120 

117 

119 

116 

126 

124 

128 

1942 

TYPE OF CROWING 

SEASON 

NORMAL GROWING SEASON «WITH DRY 

PERIOD) 







DRY DAYS : 191 

INTERM DAYS 90 

• WET 

DAYS 

144 








SEASON NR 1 














SEASON BEGINS ON l APR 












BEGIN 

HUMID ON 8 

MAY 











HUMID 

PERIOD 

C 169 

DAYS) ENDS ON 

19 OCT 









END OF SEASON ON 1 NOV 












TOTAL LENGTH OF 

SEASON 

IS 219 DAYS 
























y righted material 


COUNTRY NIGERIA 


• STATION PCRT HARCOURT 


• NUMBER 69290 







« LATITUDE 

4 91 

* LONGITUDE : 

7 

01 ♦ 

ELEVATION 18 

MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JJN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

precipitation 


30 

39 

126 

192 

290 

338 

329 

313 

394 

271 

140 

46 

2404 

TEMP AVERAGE 


27 0 

27 0 

28 0 

27 6 

27 0 

26 2 

29. 9 

29 9 

25 8 

26 1 

26 7 

27 0 

26 7 

TEMP MEAN MAT 


31 9 

32 5 

32 3 

31 7 

30. a 

29 3 

20 2 

28 6 

29 0 

29 7 

20 É 

31 1 

30 5 

TEMP ML AN MIN 


22 9 

23 0 

23. 9 

23 9 

23. 1 

23 0 

22 9 

22 2 

22 9 

22 9 

22 7 

22 7 

22 B 

TEMP MEAN DAY 


28 6 

29 9 

29 3 

29 1 

28 3 

27 4 

26. 4 

26 9 

26 9 

27 4 

28 1 

28 4 

28 0 

TEMP MN NIGHT 


25 4 

26 1 

26 3 

26 1 

29 6 

23 1 

24 3 

24 2 

24 9 

24 7 

29 2 

23 3 

29 2 

VAPOUR MM 


25 7 

26 7 

27 6 

27 6 

27 0 

26. 6 

26 0 

29 3 

26 0 

26 2 

26 9 

26 3 

26 9 

MIND SPEED 2M 


1 0 

1 0 

0. 7 

0 6 

0 6 

0 6 

0 6 

0 6 

0 6 

0 7 

1 O 

1 0 

0. B 

SUNSHINE X 


49 

91 

39 

49 

40 

27 

20 

20 

17 

29 

39 

47 

34 

TOT RADIATION 


392 

437 

400 

410 

397 

340 

318 

327 

322 

360 

377 

391 

373 

EVAPOTRANSP 


119 

120 

127 

119 

117 

99 

96 

too 

98 

109 

111 

117 

1332 

TYPE OF CROWING 

SEASON 

NORMAL GROWING SEASON <WITH DRY 

PERIODI 







DRY DAYS 69 

INTERM DAYS 44 

WET 

DAYS : 

292 








SEASON NR 

1 














SEASON 9EGINS 

ON 19 FEB. 












BEGIN 

HUMID ON 16 

MAR 











HUMID 

PERIOD 

<233 

DAYS) ENDS ON 

23 NOV 









END OF SEASON 

ON 8 DEC 












TOTAL LENGTH OF 

SEASON 

IS 297 DAYS 











COUNTRY : NIGERIA 


* STATION EMUOO 


• 

NUMBER 69297 








* LATITUDE 

6 28 

• LONOITUDE 

7. 

33 • 

ELEVATION 140 

MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 


19 

19 

81 

209 

193 

166 

182 

190 

282 

284 

53 

23 

1661 

TEMP AVERAGE 


26 3 

27 7 

28 8 

28 0 

27 1 

36 1 

23 3 

24 3 

25 6 

26 1 

26 7 

26 1 

26 5 

TEMP MEAN MAX 


32 0 

33 0 

33 0 

33 O 

31 0 

29 0 

28 0 

27 0 

29 0 

It. 0 

32 0 

32 0 

30 8 

TEf8> MEAN MIN 


22 0 

23 0 

24 0 

23 0 

23 0 

22 0 

22 0 

22 0 

22 0 

22 0 

22 0 

at. o 

22. 3 

TEMP MEAN DAY 


28 8 

29 8 

30 1 

29 e 

20 4 

26 B 

26 1 

25 4 

26 7 

28 1 

28 e 

28 5 

28 1 

TE*P> MN NIOHT 


29 3 

26 3 

26 9 

26 2 

23 6 

24 2 

23 9 

23 6 

24 2 

24 8 

29 1 

24 4 

25. 0 

VAPOUR PRESS 


20 0 

20 3 

23 3 

27 6 

27 3 

26 7 

23 7 

29. 9 

26 9 

26 7 

26 0 

22 6 

25 1 

WIND SPEED 2H 


1. O 

1 0 

0 7 

0 6 

0. 6 

0 6 

0 6 

0 6 

0 6 

0 7 

1 0 

1 O 

O. 8 

SUNSHINE X 


57 

61 

31 

32 

52 

42 

32 

27 

32 

47 

60 

63 

40 

TOT RADIATION 


424 

467 

432 

498 

446 

400 

366 

356 

378 

422 

443 

435 

420 

EVAPOTRANSP 


123 

127 

140 

130 

126 

ice 

109 

100 

109 

118 

120 

120 

1424 


TYRE OF ©ROM I NO SEASON NORMAL OR OWING SEASON (WITH DRY PERIOD) 
DRY DAYS 121 INTERN. DAYS 26 WET DAYS : 218 

SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 13 MAR 

BEGIN HUMID ON 29 MAR 

HUMID PERIOD <219 DAYS) ENDS ON 2 NOV 
END OF SEASON ON 12 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 245 DAYS 


COUNTRY NIGERIA « STATION MAHLRDI • NUMBER 69271 

♦ LATITUDE: 7 41 ♦ LONGITUDE : B 37 • ELEVATION ; 97 r*T, 



JAN 

FED 

H4R 

APR 

MAY 

MH 

UUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

a 

10 

32 

no 

193 

207 

192 

221 

247 

144 

io 

1 

1377 

TEMP AVERAOE 

26 2 

29 0 

30 3 

29 :• 

27 8 

26 6 

26. 0 

26 0 

23 8 

26 9 

26 1 

26 1 

27 1 

TEMP MEAN MAH 

34 3 

36 8 

36 3 

34 0 

32 3 

31 0 

29 B 

29 7 

30 0 

31 1 

32. 8 

33. 6 

32 7 

TEMP MEAN MIN 

IB 2 

21 1 

24 3 

24 t 

23. 2 

22 2 

22 2 

22 2 

21 7 

21 8 

19 9 

18 3 

21 6 

TEMP MEAN DAY 

29 2 

31 8 

32 9 

30 8 

29 3 

28 2 

27 4 

27 3 

27 3 

28 1 

28 3 

28 7 

29 1 

TEMP MN NIGHT 

23 9 

26 2 

28 2 

27 3 

26 2 

23 0 

24 6 

24 9 

24 3 

24 7 

23 6 

23 1 

29 1 

VAPOUR PRESS 

16 7 

IS 3 

24 3 

23 6 

26 2 

23 2 

23 3 

23 7 

29 2 

23 3 

21 0 

19 B 

23 3 

WIND SPEED 2N 

1 0 

1 0 

0 7 

0 6 

0 6 

0 6 

0. 6 

0 6 

0 6 

0 7 

1 . 0 

1 0 

0 8 

SUNSHINE X 

67 

71 

62 

36 

37 

46 

38 

31 

40 

94 

61 

64 

93 

TOT RADIATION 

490 

497 

491 

474 

468 

419 

391 

373 

407 

444 

440 

430 

440 

EVAPOTRANSP 

140 

143 

133 

139 

133 

116 

113 

III 

112 

124 

123 

129 

1940 


TYPE OF GROWING SEASON NORMAL CRDM1NC SEASON (WITH DRY PERIOD) 
DRY DAYS 191 INTERM DAYS 36 WET DAYS : 1 76 

SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 1 APR 

DEO IN MUM) D ON 25 APR 

HUMID PERIOD (179 DAYS) ENDS 0)4 20 OCT 

END OP SEASON ON 1 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 213 DAYS 





sâo tomé and principe 
saint thomas et prince 


Copyrighted material 

















country saq tome * principe • station sao tone ♦ number 6i93i 


* LATITUDE: 0 23 * LONGITUDE 6. 43 * ELEVATION 13 NET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JJU 

M. 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

Bl 

BB 

127 

130 

123 

IB 

0 

0 

21 

106 

102 

98 

096 

TEH* AVEHADE 

25. B 

26 I 

26 3 

26 3 

26 0 

24 6 

23 7 

24 0 

23 0 

23 1 

23 3 

23 3 

23 3 

TEMP MEAN MAX 

29 3 

29 8 

30 1 

30 0 

29 2 

28. 0 

27 2 

27 6 

28 5 

28 6 

29 0 

29 0 

28 9 

TEMP MEAN MIN 

22 3 

22 3 

22 5 

22 3 

22 3 

21 3 

20 3 

20 3 

21. 2 

21 7 

22. 0 

22 0 

21. 8 

TEMP MEAN DAY 

27 1 

27 3 

27 7 

27 6 

27. 1 

23 9 

23 0 

23. 3 

26. 2 

26. 4 

26. B 

26 8 

26 6 

TEMP MN NIGHT 

24 3 

24 0 

24 9 

24 9 

24. 6 

23. 4 

22 3 

22 8 

23 3 

23 9 

24 2 

24 3 

24 0 

VAPOUR PRESS. 

20 0 

26 3 

20 1 

28 3 

27 8 

24 2 

22 3 

23. 0 

23 0 

26 2 

27. 3 

27 3 

26 4 

WIND SPEED 2M 

1. 3 

1. 4 

1 4 

l 3 

t. B 

2 0 

1 0 

1. 6 

I 4 

1 6 

1. 6 

1 3 

1 6 

SUNSHINE X 

39 

39 

37 

34 

39 

46 

44 

40 

33 

31 

36 

39 

3B 

TOT RADIATION 

391 

406 

404 

381 

378 

38S 

3B6 

390 

380 

373 

384 

383 

3B7 

EVAPOTRANSP 

113 

106 

120 

111 

113 

109 

110 

113 

110 

112 

109 

110 

1336 


TYPE OP OROMING SEASON NORMAL GROWING SEASON <WITH DRY PERIOD! 
DRY DAYS : 119 INTERN DAYS 133 WET DAYS 93 


SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 29 SEP 

BEGIN HUMID ON 17 OCT. 

HUMID PERIOD ( 15 DAYS! ENDS ON 31 OCT 
BEOIN HUMID ON 5 MAR 

HJMID PERIOD ( SO DAYS) ENOS ON 23 MAY 
END OF SEASON ON 2 JUNE 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 247 DAYS 


COUNTRY SAO TOME S. PRINCIPE * STATION SANTO ANTONIO* NUMBER .61934 

• LATITUDE 1 39 • LONGITUDE 7 25 • ELEVATION : 3 MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

8CP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

113 

103 

186 

233 

229 

B9 

21 

36 

146 

□98 

174 

142 

1872 

TEMP AVERAGE 

23 3 

23 7 

23 7 

23 7 

23 3 

24 1 

23 3 

23 7 

24 2 

24 3 

24 7 

23 1 

24 B 

TEMP MEAN MAX 

29 0 

29. 3 

29 3 

29 3 

28. 7 

27 3 

26 7 

27 0 

27 3 

27 3 

2B 1 

28. 3 

2B 2 

TEMP MEAN MIN 

22. 0 

22 0 

22 0 

22 1 

22. 0 

20 7 

20 1 

20 3 

21 1 

21 2 

21 3 

21. 7 

21 4 

TET9» MEAN DAY 

26 0 

27 1 

27 1 

27 0 

26 6 

23 3 

24 6 

24 9 

23 3 

23 3 

23 9 

26 3 

26 0 

TEMP MN NIGHT 

24 2 

24 4 

24 4 

24 4 

24. 1 

22 9 

22 2 

22 6 

23 1 

23 2 

23 4 

23. B 

23 6 

VAPOUR PRESS 

27. 3 

27. 3 

28 3 

28 8 

2B 3 

23 0 

24 0 

24 3 

26 0 

27 1 

27 3 

27. 8 

26 9 

WIND SPEED 2M 

1. 3 

l 3 

l 3 

1 3 

l 3 

2 1 

2 0 

1 7 

1. 4 

13 

1. 3 

1 3 

1 3 

SUNSHINE X 

39 

39 

37 

34 

39 

46 

44 

40 

33 

31 

36 

39 

38 

TOT RADIATION 

386 

403 

403 

3B3 

3B3 

394 

391 

393 

381 

373 

379 

379 

387 

EVAPOTRANSP 

no 

106 

113 

106 

105 

103 

106 

toe 

102 

102 

100 

104 

1269 


TYPE Of GROW I NO SEASON : NORMAL GROWING SEASON (WITH DRY PERIOD! 
DRY DAYS : SB INTERM. DAYS 6! WET DAYS 246 


SEASON NR : 1 

SEASON BEGINS ON 24 AUG 

BEGIN HUMID ON B SEP 

HUMID PERIOD <134 DAYS) ENOS ON 19 JAN 
BEGIN HJMID ON 17 FEO 

HUMID PERIOD <114 DAYS) ENDS ON 10 JUNE 
END OF SEASON ON 27 JUNE 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 300 DAYS 


Copyrighted material 



Senegal 

Sénégal 

Copyrighted material 











righted material 


COUNTRY SENEGAL • STATION ST LOUIS * NUMBER 61600 

• LATITUDE 16 03 ♦ LONOITUDE -16 27 • ELEVATION : 4 NET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

1 

1 

0 

0 

1 

7 

AA 

161 

97 

29 

2 

3 

346 

TEMP AVERAGE 

22 8 

21 e 

22 3 

23 3 

24. 3 

26 1 

27 2 

20 0 

26. 2 

28 3 

26 0 

23 3 

25 2 

TEMP MEAN MAX 

29 J 

27 6 

2B 3 

29 1 

29 7 

30 2 

30 3 

31 2 

31. 8 

33 6 

32 3 

30 a 

30 4 

TEMP MEAN MIN 

16. 3 

16 1 

16 0 

17 9 

19 0 

22. 1 

24 1 

24 6 

24 7 

23 3 

19 6 

16. 0 

20 0 

TEMP MEAN DAY 

29. 1 

23 9 

24 6 

29 4 

26 3 

27 6 

2S 3 

29 1 

29 3 

30. 3 

20 3 

26 0 

27 0 

TEMP HN NIGHT 

20 8 

20 0 

20 7 

21 3 

22. 3 

24 7 

26 0 

26 6 

26 B 

26 3 

23 4 

20 3 

23 3 

VAPOUR PRESS 

14. 8 

16. 3 

17. 3 

19 0 

22 B 

27 3 

29 2 

30 3 

31 3 

28 3 

22 3 

16 6 

23 0 

MIND SPEED 2M 

3. 4 

3 9 

3 4 

3 7 

3. 7 

3 6 

3. 6 

3. 3 

3. 2 

2. 9 

3. 0 

3. 3 

3 4 

SUNSHINE X 

59 

67 

76 

79 

68 

60 

37 

33 

62 

66 

67 

52 

64 

TOT RADIATION 

356 

426 

50B 

332 

313 

4SI 

467 

434 

463 

439 

396 

323 

448 

EVAPOTRANSP. 

139 

119 

149 

159 

154 

143 

130 

149 

143 

1 40 

129 

142 

1724 


TYPE OF GROWING SEASON NORMAL GROWING SEASON (WITH DRY PERIOD) 
DRY DAYS : 303 INTERN. DAYS 36 MET DAYS 26 

SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 27 JULY 

UEO IN HUMID ON 5 AUO 

HUMID PERIOD ( 27 DAYS) ENDS ON 31 AUG 
END OF SEASON ON 27 SEP 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 63 DAYS 


COUNTRY 9ENE0AL * STATION CUEDE * NUMBER 61610 

• LATITUDE. 16 32 • LONGITUDE -14.47 • ELEVATION : 8 NET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

0 

0 

0 

0 

3 

20 

93 

118 

02 

31 

2 

0 

311 

TEMP AVERAGE 

21. 3 

22 3 

29 3 

27 0 

30 7 

32 0 

o 

n 

29 7 

30 1 

30 0 

23 7 

22. 3 

27 3 

TEMP MEAN MAX 

31. 1 

32 0 

34 1 

36 3 

39 2 

39 6 

36 1 

33 0 

36 0 

37 a 

34. 6 

31. 1 

33 2 

TEMP MEAN MIN 

11 7 

12. 8 

16 5 

16 3 

22 3 

24 l 

24 1 

24 3 

24 3 

22 3 

16 8 

14 0 

19 2 

TEMP MEAN DAY 

24 9 

25 9 

28 5 

30 0 

33 6 

34 6 

32 2 

31. 6 

32 2 

32 8 

28 B 

23 3 

30 1 

TEMP NN NIGHT 

18 3 

19 3 

22 4 

23 1 

27 8 

29 0 

27 8 

27. 7 

27. 8 

26 9 

22. 0 

19. 0 

24 3 

VAPOUR PRESS 

7 1 

8 0 

9. 3 

10 3 

12 0 

14 2 

14 3 

26 1 

24 7 

10. 7 

11 7 

9 2 

13 8 

WIND SPEED 2M 

1. 6 

1 7 

19 

2 0 

2 3 

2 7 

2 8 

2 1 

1 7 

1 4 

1 2 

1. 3 

1 9 

SUNSHINE X 

70 

84 

80 

63 

80 

75 

70 

69 

72 

70 

75 

78 

76 

TOT RADIATION 

41 1 

402 

922 

368 

366 

949 

922 

311 

301 

480 

41B 

397 

493 

EVAPOTRANSP 

132 

137 

188 

208 

246 

230 

208 

173 

161 

168 

128 

117 

2116 


TYPE OF CROW I NO SEASON INTERMEDIATE SEASON 

DRY DAYS 317 INTERN DAYS : 48 WET DAYS 0 

SEASON NR 1 

SEASON B tO INS ON 31 JULY 

END OF SEASON ON 17 5EP 

TOTAL LENOTM OF SEASON IS 49 DAYS 


Copyrighted material 


COUNTRY SENEGAL 


• station pqoor 


• NUMBER 61612 


1 


• LATinrot 16 39 • LONGITUDE : -14 30 ♦ ELEVATION 7 MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

, 

2 

1 

0 

3 

16 

6B 

133 

B4 

23 

3 

2 

336 

TEMP AVERAOE 

23 0 

23 3 

27 6 

2? 6 

31 8 

32 3 

31. 2 

30 3 

30 3 

30 6 

27. 6 

23 3 

28 7 

TEMP MEAN MAX 

31. 3 

34 3 

36 6 

38 6 

41 0 

40 e 

38 1 

36 3 

36 3 

37 3 

35 0 

31. 1 

36 4 

TFHP MEAN MIN 

14 6 

16 3 

18 3 

20 6 

22 6 

24 1 

24 2 

24 6 

24 7 

24 0 

20 3 

16. 0 

20 9 

TEMP MEAN DAY 

26 1 

28 6 

30 0 

32 ? 

33 1 

33 3 

33. 6 

32 7 

32 7 

33 0 

30 2 

26 2 

31 3 

TEMP MN NIGHT 

20 3 

22 6 

24 6 

26 6 

28 6 

29 4 

28 3 

20 2 

20 3 

27 ? 

24 6 

20 4 

23 8 

VAPOUR PRESS 

a 7 

9 3 

10 3 

10 6 

14 3 

20 2 

23. 3 

27 2 

20 0 

24 6 

IB 3 

10. 3 

17 3 

WIND SPEED 2M 

1 9 

17 

10 

0 ? 

0 7 

1 . 0 

1 . 0 

0 9 

0 7 

0 3 

1.0 

l 7 

12 

SUNSHINE X 

83 

76 

78 

84 

77 

71 

71 

67 

71 

74 

73 

77 

73 

TOT RADIATION 

426 

434 

314 

372 

354 

320 

326 

303 

497 

463 

411 

393 

MA 

EVAP0TRAN5P 

147 

149 

13B 

166 

173 

163 

191 

130 

146 

138 

114 

129 

1859 


TYPE OF GROWING SEASON INTERMEDIATE SEASON 

DRY DAYS 30? INTERN DAYS 36 WET DAYS 0 

SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 28 JULY 

END OF SEASON ON 22 SEP 

TOTAL LENOTH OF SEASON IS 37 DAYS 


COUNTRY : SENEGAL • STATION LINGUERE • NUMBER 61627 






• LATITUDE: 

19 23 

♦ LONGITUDE 

: -13. 07 • 

ELEVAT ion 

21 «T, 


JAN 

FED 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

0 

2 

2 

0 

4 

31 

101 

209 

136 

43 

4 

2 

336 

TEMP AVERAGE 

24 1 

26 3 

28 3 

30 1 

31 3 

31 6 

30 1 

29 1 

29 0 

29 0 

27 8 

24 7 

28 6 

TEMP MEAN MAX 

34 0 

36 0 

30 0 

3? 3 

40 7 

39 3 

36 2 

34 3 

34 3 

37 1 

36 3 

33 2 

36 6 

TEMP MEAN MIN 

14 3 

17 0 

IB B 

20 7 

22 0 

23 7 

24 0 

24 0 

23 3 

22 3 

19 0 

16 1 

20 3 

TEMP MEAN DAY 

27 7 

30 0 

31 9 

33 3 

34 7 

34 4 

32 3 

31. O 

30 9 

.1? A 

30 8 

27 6 

31 4 

TEMP MN NIGHT 

21 0 

23 4 

23 2 

26 ? 

2B 0 

20 7 

27 8 

27 1 

26 S 

26 B 

24 2 

21 1 

23 6 

VAPOUR PRESS. 

8 1 

9 a 

10 3 

13. 3 

20 O 

23 0 

27 3 

29 0 

29 6 

23 7 

17 6 

II 0 

18 S 

WIND SPEED 2M 

1 4 

1 . 0 

0. 7 

I 2 

0 7 

0 8 

10 

0 3 

0, 3 

0 4 

0 6 

0 8 

0 B 

SUNSHINE X 

74 

82 

73 

74 

70 

62 

37 

4B 

64 

73 

63 

68 

67 

TOT RADIATION 

407 

4B2 

499 

331 

322 

487 

463 

424 

472 

467 

393 

376 

460 

6VAP0TRANSP 

136 

127 

140 

100 

171 

162 

132 

129 

129 

133 

113 

108 

1690 


TYPE OF GROWING SEASON NORMAL GROWING SEASON (WITH DRY PERIOD) 
DRY DAYS 276 INTERM. DAYS 38 \ÆT DAYS 31 

SEASON NR 1 

SEASON DEO INS ON 8 JULY 

BEGIN HUMID ON 2? JULY 
HUMID PERIOD < 32 DAYS) ENDS ON IB SEP 
END OF SEASON ON 3 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IB 90 DAYS 



COUNTRY SENEGAL » STATION NATAN * NUMBER 61630 

♦ LATITUDE: 15 39 • LONGITUDE : -13. ID • ELEVATION 17 MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

1 

1 

0 

0 

4 

30 

129 

202 

122 

22 

2 

2 

333 

TEMP AVERAGE 

23 0 

26. 7 

29 3 

32 1 

34. 3 

34 0 

31 2 

29 3 

29 7 

30 7 

28 0 

24 8 

29. 3 

TEMP MEAN MAX 

31 a 

36 7 

39 2 

41 2 

42 3 

40 0 

37 0 

34. 3 

33 0 

37 2 

36 0 

33 6 

37 1 

TEMP MEAN MIN 

14 1 

16 7 

19 3 

23 0 

26 1 

27 1 

25 3 

24 3 

24 3 

24 1 

20 1 

16 0 

21 e 

TEMP MEAN DAY 

36 2 

30. 3 

32 9 

33 4 

37. 3 

36 4 

33. 3 

31 3 

31 3 

32 9 

30 8 

27 9 

32 2 

TEMP MN NIGHT 

20 1 

23 3 

26 1 

29 0 

31. 4 

31 » 

29 I 

27 6 

27 3 

28 0 

24 B 

21. 1 

26 6 

VAPOUR PRESS 

10 5 

11. 6 

11. 0 

12. 1 

16. 2 

21. 0 

26 6 

2B 8 

28 0 

23 3 

IB 6 

110 

18. 4 

WIND SPEED 2M 

0 9 

0. 7 

0 7 

0 4 

0 B 

0 7 

0 B 

0 6 

0 3 

0 4 

0 4 

0. 4 

0 6 

SUNSHINE X 

01 

B4 

79 

B4 

7B 

67 

71 

66 

70 

77 

74 

78 

73 

TOT RADIATION 

42B 

407 

321 

372 

356 

30S 

324 

498 

493 

4B1 

421 

404 

491 

EVAPOTRANSP 

no 

117 

152 

131 

IB9 

16H 

164 

147 

137 

140 

108 

92 

1673 


TYPE OF CROWING SEASON NORMAL CROWING SEASON 'WITH DRY PERIOD! 
DRY DAYS 272 INTERN DAYS 4* WET DAYS 44 

SEASON r* 1 

SEASON BEGINS ON 2 V JUNE 

BEGIN HUMID ON 23 JULY 
HUMID PERIOD < 43 DAYS! ENOS ON 10 SEP 
END OF SEASON ON 30 SEP 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 94 DAYS 


COUNTRY SENEGAL « STATION DAKAR- YOFF « NUN8ER 61641 

♦ LATITUDE 14 44 • LONGITUDE : -17 30 * ELEVATION 24 NET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

O 

2 

0 

0 

1 

13 

8B 

249 

163 

49 

3 

6 

378 

TEMP AVCRAGC 

21 2 

20 3 

20 6 

21 3 

23 3 

26 0 

27 0 

27 0 

27 3 

27. 3 

26 1 

23 3 

24 3 

TEMP MEAN MAX 

23 3 

24 7 

24 7 

23 0 

23 0 

28 3 

29 6 

30 2 

30 3 

31 7 

28 8 

26 3 

27 6 

TEMP MEAN MIN 

16 6 

17. 0 

17 2 

18 1 

19. 8 

22 6 

24 2 

24 3 

24 3 

24 3 

22. 2 

19 2 

20 9 

TEMP MEAN DAY 

22 7 

22 3 

22 3 

22 8 

23 9 

26 6 

27 9 

28 4 

20 3 

29 4 

26 7 

24 1 

23 3 

TEMP MN NIGHT 

19 7 

19 6 

19 7 

20 4 

21 7 

24 3 

23. 9 

26 2 

26 2 

26 6 

24 2 

21 3 

23 O 

VAPOUR PRESS 

17 2 

17. B 

18 3 

19 3 

22. 3 

23 3 

27 0 

28 1 

29 3 

20 7 

24 3 

18 3 

23 1 

WIND SPEED 2M 

3. 0 

3 2 

5 4 

3 6 

4 6 

4 2 

3 9 

3 3 

3 4 

3 4 

4 7 

3 1 

4 3 

SUNSHINE X 

71 

73 

02 

85 

74 

67 

33 

47 

61 

70 

70 

64 

69 

TQT RADIATION 

402 

461 

336 

376 

337 

303 

433 

419 

461 

439 

440 

368 

468 

EVAPOTRANSP 

130 

117 

147 

137 

157 

138 

136 

142 

143 

146 

144 

140 

1737 


TYPE OF GROWING SEASON NORMAL GROWING SEASON <UITH DRY PERIOD! 
DRY DAYS 2B0 INTERN DAYS 31 WET DAYS : 34 

SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 14 JULY 

BEGIN HUMID ON 29 JULY 
HUMID PERIOD ( 33 DAYS) ENDS ON 21 SEP 
END OF SEASON ON 7 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 86 DAYS 


Copyrighted material 



NUMBER Al 643 


COUNTRY SE NEC AL • STATION : TM I ES 






* LATITUDE: 

14. 48 

♦ LONGITUDE 

-14 

37 • 

ELEVATION . 76 

MET 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

0 

2 

0 

0 

2 

24 

122 

273 

206 

37 

3 

3 

694 

TEMP . AVERAGE 

23 2 

23 7 

23 1 

23 2 

26 3 

27 3 

27 2 

26 6 

27 0 

27 1 

26 1 

23 3 

23 7 

TEMP MEAN MAX 

31. 3 

31 7 

33 2 

32 6 

32 3 

33 t 

31 6 

30. 3 

31. 1 

32. 3 

33. 3 

31 1 

32 1 

TEMP MEAN MIN 

13. 0 

16 0 

16 7 

17 6 

19 2 

21 8 

23 0 

22 7 

22 3 

21. 8 

18 6 

13 3 

19. 2 

TEMP MEAN DAY 

26 3 

26 7 

27 9 

27 8 

28 2 

29 3 

28 B 

28 0 

28 3 

29 0 

28 7 

26 0 

27 9 

TEMP MN NIGHT 

20 6 

21 3 

22 2 

22 3 

23 3 

23 4 

23 7 

23 1 

23 1 

23 0 

23 0 

20 1 

23. 3 

VAPOUR PRESS 

12. 0 

13 7 

14 1 

16 1 

20 1 

24 3 

26 7 

20 3 

29 2 

27. 3 

21 0 

14 0 

20 6 

WIND SPEED 2M 

2 3 

2 9 

3. 1 

3 2 

2 3 

1 8 

1. 8 

1 2 

i, 2 

0 9 

1 2 

1 3 

2. 0 

SUNSHINE X 

73 

SO 

87 

B8 

78 

70 

39 

46 

39 

72 

79 

70 

71 

TOT RADIATION 

413 

478 

333 

389 

334 

318 

472 

413 

433 

466 

443 

386 

478 

SVAPOTRANSP 

163 

162 

219 

202 

161 

132 

143 

120 

123 

123 

119 

119 

1828 


TYPE OF CROWING SEASON NORMAL GROWING SEASON (WITH DRV PERIOD) 
DRY DAYS 263 INTER* DAYS 2» WET DAYS 73 


SEASON NR 1 

SEASON BEO INS ON 3 tAJLY 

BEGIN HUH ID ON 20 JULY 
HUMID PERIOD < 74 DAYS) ENDS ON 1 OCT 
END OF SEASON ON 13 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 103 DAYS 


COUNTRY SENEGAL 

JAN FEB 

MAR 

• STATION : C 

• LATITUDE: 

APR MAY 

R.A. BAMBEY • 

1442 • LONGITUDE 

JUN JUL AUO 

NUMBER 61630 

-16 28 • ELEVATION } 

BEP OCT NOV DCC 

17 MET 
YEAR 

PRECIPITATION 

0 

0 

0 

0 

2 

32 

120 

263 

198 

34 

3 

0 

672 

TEMP AVERAGE 

23 3 

24. 3 

26. 0 

26 7 

27. 8 

28. 7 

28 3 

27 3 

27 2 

28 1 

26 6 

23 7 

26 6 

TEMP MEAN MAX 

33 2 

34 7 

36 3 

37 0 

37 0 

33 2 

34 0 

32 7 

32 6 

33 0 

33 3 

33 0 

34 7 

TEMP MEAN MIN 

13 e 

14 3 

13 6 

16 3 

18. 7 

21 7 

22 6 

22 3 

21 8 

at. i 

17. 7 

14 6 

18 4 

TEMP MEAN DAY 

27 O 

28. 3 

29 7 

30 3 

31. 2 

30. 9 

30. 3 

29 3 

29 1 

30 3 

29 7 

27 0 

29 3 

TEMP MN NIQHT 

20 3 

21 3 

22 3 

23 3 

24. 6 

26 0 

26 2 

23 3 

23. 1 

23 2 

23. 0 

20. 0 

23 6 

VAPOUR PRESS 

10 0 

II. 1 

11. 3 

14 6 

17. 3 

21 8 

26 0 

28 3 

M A 

26 3 

18 3 

116 

IB 8 

WIND SPEED 2M 

2 0 

2 3 

2 7 

2 7 

3. 0 

2. 9 

2. 3 

2 1 

I 3 

1 7 

2 2 

2 0 

2 3 

SUNBHir« X 

71 

72 

76 

79 

73 

62 

36 

49 

36 

62 

73 

71 

66 

TOT RADIATION 

403 

431 

312 

332 

341 

4B3 

439 

428 

441 

430 

424 

390 

439 

EVAPOTRANBP 

133 

164 

220 

217 

233 

180 

138 

136 

123 

140 

136 

147 

2041 


TYPE OF QROMINO SEASON NORMAL G ROW I NO SEASON (WITH DRY PERIOD) 
DRY DAYS : 269 INTERN. DAYS 20 WET DAYS : 68 


SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 6 JULY 

BEO IN HUMID ON 24 JULY 
HUMID PERIOD I 69 DAYS* ENDS ON 30 SEP 
EM) OF SEASON ON 10 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 97 DAYS 


Copyrighted material 


COUNTRY SENT© AL 


* STATION DIOURBEL 


■ NUMBER 61666 






■ LATITUDE 

14 39 

• LONGITUDE 

: -16 

14 ♦ 

ELEVATION : 

9 MET. 


JAN 

FEB 

NAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

0 

1 

0 

0 

6 

40 

140 

260 

189 

33 

3 

4 

700 

TENP AVERAGE 

24. 1 

24 1 

27 7 

29 0 

30 0 

30 7 

29 6 

28 6 

28 3 

29 3 

27 3 

24 3 

28 0 

TENP MEAN MAX 

34. 1 

34 1 

38 0 

39 2 

39 3 

3B 3 

33 3 

33 3 

33 6 

36 1 

36 1 

33 3 

36 1 

TENP MEAN MIN 

14 1 

16. 1 

17 5 

18 8 

20 3 

23 0 

23 8 

23 8 

23 2 

22 3 

18 7 

13 3 

19 8 

TENP MEAN DAY 

27. 7 

29 7 

31 3 

32 7 

33 4 

33 3 

31 6 

30 4 

30 4 

31 7 

SO 9 

27 7 

30 9 

TEN P MN NIOMT 

20 0 

22. B 

24 3 

25 3 

26 3 

27 9 

27 4 

26 8 

26 4 

26 3 

23 9 

20. B 

23. 0 

VAPOUR PRESS 

7. 7 

9 6 

It 8 

14 0 

IB 3 

23 3 

26 6 

29 0 

28 3 

23 8 

13 7 

9. 7 

10 o 

MIND SPEED 2« 

0 9 

0 9 

1 2 

1 4 

0 7 

0. 7 

0. 7 

O 3 

0 4 

0 3 

0. 3 

0. 7 

0. 7 

SUNSHINE X 

71 

72 

76 

79 

73 

62 

36 

49 

36 

62 

73 

71 

66 

TOT RADIATION 

402 

450 

312 

352 

341 

483 

439 

428 

441 

429 

423 

389 

439 

EVAPOTRANSF. 

110 

123 

169 

183 

167 

134 

142 

127 

123 

123 

112 

106 

1631 


TYPE Of «ROM I NO 

SEASON 

NORMAL GROWING 

SEASON «WITH DRY PERIOD) 

DRV DAYS 260 

INTERN 

DAYS : 29 

WET DAYS 76 

SEASON NR 1 




BEASON BEGINS ON 29 JUNE 



BEGIN 

HUMID ON 

16 JULY 


HUMID 

PERIOD < 

77 DAYS) ENDS 

ON 30 SEP 

END OF SEASON ON 12 GCT. 



TOTAL LENOTM OF 

SEASON 18 106 DAYS 



COUNTRY SENEGAL 


• STATION KAOLACK 


* 

NUMBER 61679 







• LATITUDE 

14. 08 

• LONGITUDE 

-14 

04 • 

ELEVATION 

7 MET 


JAN 

FEB 

NAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

1 

1 

0 

0 

B 

61 

160 

293 

201 

64 

4 

3 

798 

TENP AVERACE 

23. 1 

27 0 

28 3 

29 6 

30 2 

JO 1 

29 0 

28 2 

28 1 

29 3 

28 0 

23 3 

28. 2 

TENP MEAN MAX 

33 0 

37. 0 

38 6 

39 6 

39 3 

37 0 

34 2 

32 7 

33 2 

33 3 

36 2 

34 2 

36 0 

TENP MEAN MIN 

13 2 

17 0 

18. 2 

19 6 

21 1 

23 3 

24. 0 

23 6 

23 1 

23 1 

19 6 

16 3 

20. 3 

TENP MEAN DAY 

28. 7 

30 6 

32 1 

33 2 

33 3 

32 6 

30 9 

29 8 

29 9 

31 3 

30 8 

28 4 

31 0 

TENP NN NIGHT 

21 9 

23 7 

23 0 

26 2 

27 0 

27 7 

27 2 

26 4 

26 2 

26 8 

24 3 

21 6 

23 3 

VAPOUR PRESS 

10. 3 

11 7 

12 7 

14 3 

19. 2 

23 0 

27 6 

29 3 

29 0 

27 3 

20 8 

12 2 

20. 0 

WIND SPEED 2N 

1. 9 

1 7 

t 9 

1 3 

t. 4 

1 5 

1 3 

0. 3 

0 6 

0 4 

0 7 

1. 7 

1 3 

SUNSHINE X 

75 

83 

78 

82 

76 

64 

38 

30 

64 

72 

69 

67 

70 

TOT RADIATION 

419 

493 

322 

564 

344 

491 

466 

464 

473 

469 

414 

381 

473 

EVAPOTRANSP 

160 

137 

202 

193 

194 

163 

149 

132 

128 

132 

119 

143 

1074 

TYPE OF CROWING 

SEASON 

NORMAL CROWING SEASON (WITH DRY 

PERIOD) 








DRY DAYS : 232 INTERN DAYS : 34 MET DAYS : 79 

SEASON NR 1 

SEASON DEC I NS ON 23 AWE 

BEGIN HUN ID ON 13 JULY 
HUN ID PER 1 00 ( BO DAYS) ENDS ON 30 5EF 
END OF SEASON ON 14 OCT 
TOTAL LENOTM OF SEASON IS 114 DAYS 


COUNTRY SENEGAL 


• STATION TAMBACOUNDA 


* NUMBER : 616B7 


! 


• LATITUDE: 13. 46 • LONGITUDE -13 41 • ELEVATION SO NET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

0 

1 

0 

1 

17 

111 

198 

238 

229 

66 

2 

0 

883 

TEMP AVERAGE 

24 8 

27 0 

29 7 

31 7 

32 9 

30 0 

27 1 

26 3 

26. 8 

27 6 

27 7 

29 3 

28 1 

TEMP MEAN MAX 

33 7 

37 2 

39 2 

40 2 

40 0 

36 0 

32 1 

31 0 

32 1 

34 6 

36 0 

34 2 

33. 3 

TEMP MEAN MIN 

14 3 

19. 2 

21. B 

24 6 

26 0 

24 6 

23 0 

22 7 

22 3 

22 0 

19 0 

16. 6 

21 3 

TEMP MEAN DAY 

27 3 

31. 9 

33 7 

39 2 

33 3 

32 3 

29 2 

2B 3 

28 9 

30 3 

30 3 

2B 9 

31 0 

TEf#» MN NIGHT 

20 8 

23 3 

27 6 

29 7 

30. 3 

2B 2 

29 8 

23 2 

23 3 

29. 8 

24 1 

21 8 

29 8 

VAPOUR PRESS 

6 2 

9. 2 

lO. 3 

13 1 

17. B 

24 7 

27 7 

28 2 

29 0 

28 0 

22 0 

II. 8 

19. 2 

WIND SPEED 2M 

2. 4 

2 9 

2. 4 

2 3 

2 7 

2 9 

2 1 

2. 1 

1 7 

1. 6 

1 7 

2 1 

2. 2 

SUNSHINE X 

61 

71 

80 

BO 

70 

33 

43 

39 

91 

62 

70 

93 

61 

TOT RADIATION 

377 

432 

331 

996 

318 

443 

411 

386 

422 

434 

420 

340 

441 

EVAPOTRANSP 

192 

196 

240 

233 

238 

173 

138 

128 

126 

136 

147 

168 

2117 


TYPE OF GROWING SEASON NORMAL CROWING SEASON (WITH DRY PERIOD! 
DRY DAYS 237 INTERM DAYS 33 UCT DAYS 43 

SEASON NR 1 

SEASON BE0IN6 ON 0 JUNE 

BEGIN HUMID ON 24 JUNE 
HUMID PERIOD ( 96 DAYS ) ENDS ON 3 OCT 
END OP SEASON ON 14 OCT. 

TOTAL LENOTH OF SEASON IS 124 DAYS 


COUNTRY : SENEGAL • STATION ZIOUINCHOR • NUM8E* 61699 

« LATITUDE 13 33 • LONGITUDE : -16 16 • ELEVATION 23 MET 




JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JJH 

M. 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

oec 

year 

PRECIPITATION 

0 

1 

0 

0 

10 

123 

363 

932 

361 

146 

8 

i 

1347 

TEMP 

AVERAGE 

23. 3 

23 6 

27 2 

28 0 

28 3 

28 3 

27 0 

26 3 

27 0 

27 7 

27. 0 

23. 0 

26 9 

TEMP 

MEAN MAX 

33 0 

33 3 

37 0 

37 2 

33 6 

33 8 

31 6 

30 6 

31. 2 

32 7 

33. 3 

32 6 

33 0 

TEMP 

MEAN MIN 

13 B 

16 0 

17 0 

18 6 

20 7 

22 8 

23 0 

22 B 

22 9 

22 3 

20 0 

17 3 

19 9 

TEMP 

MEAN DAY 

26 9 

29 3 

30 6 

31 3 

30 8 

30 3 

28 B 

28. 1 

28 4 

29 4 

29 0 

27 7 

29 4 


TEMP MN NIGHT 23 3 22 9 23 6 24 7 29.9 26 3 23 7 
VAPOUR PRESS 16. 9 17 7 19 2 21 0 23 0 27 B 2* 1 
WIND SPEED 2M 22 28 29 33 37 30 2 0 
SUNSHINE X 39 69 70 00 69 44 31 
TOT RADIATION 370 431 326 333 311 404 331 
EVAPOTRANSP 161 170 213 233 212 191 126 


TYPE OF OROWING SEASON NORMAL GROWING SEASON (WITH DRY PER 1 00) 
DRY DAYS 220 INTERM DAYS : 23 WET DAYS : 120 

SEASON NR : 1 

SEASON BEGINS ON 7 JUNE 

BECIN HUMID ON 19 JUNE 

HUMID PERIOD (121 DAYS) ENDS ON 17 OCT 
END OF SEASON ON 30 OCT 
TOTAL LENOTH OF SEASON IS 146 DAYS 


Copyrighted material 

ti 


29 2 

23 2 

23 6 

24 0 

22 0 

24 4 

29 0 

29 3 

29 7 

27 3 

20. 1 

24. 3 

2 6 

2 2 

1. 9 

1 9 

2 0 

2 6 

24 

42 

96 

68 

30 

33 

324 

388 

416 

420 

338 

421 

116 

124 

132 

123 

129 

1896 



COUNTRY : SENEGAL * STATION KOLDA • NUMBER : 61698 

• LATITUDE 12. 93 • LONGITUDE : -14. 38 • ELEVATION : 10 NET. 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AOO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

0 

0 

0 

0 

20 

149 

296 

399 

303 

116 

12 

1 

1296 

TEMP AVERAOE 

24. 9 

26 9 

28 7 

30 6 

31 0 

29 3 

27 9 

26 8 

26 8 

27. 9 

26 9 

23 3 

27 4 

TEMP MEAN MAX 

34 0 

37.2 

39 O 

39 9 

38 7 

39. 0 

31. 6 

30 7 

31 1 

32 9 

34. 1 

33. 9 

34 7 

TEMP MEAN MIN 

19. 1 

19. 8 

18 9 

21 6 

23 3 

23 6 

23 1 

23 0 

22 3 

22. 3 

18 6 

13 2 

20 1 

TEMP MEAN DAY 

28 0 

30 4 

32 9 

33 B 

33 8 

31. 3 

28 9 

28 2 

28 3 

29 2 

29 t 

26. 9 

30. 0 

TEMP MN NIGHT 

21 4 

23 0 

23. 3 

27 9 

28 3 

27 2 

23. 0 

23. 4 

29. 1 

29. 4 

23. 2 

19 2 

24 7 

VAPOUR PRESS. 

13. 9 

13 3 

13 7 

17. 9 

22. 9 

26 9 

27 8 

28 9 

28 3 

29 0 

23 2 

16. 0 

22 0 

WIND SPEED 2M 

1. 0 

1. 9 

1 0 

10 

1. 3 

1 8 

1. 3 

1 7 

1, 0 

1. 3 

S. o 

l 3 

1 3 

SUNSHINE X 

BO 

84 

78 

83 

76 

66 

61 

96 

61 

71 

76 

73 

72 

TOT RADIATION 

444 

303 

929 

960 

340 

493 

474 

434 

463 

470 

449 

419 

483 

EVAPQTRANSP 

127 

191 

170 

182 

199 

16k 

144 

138 

129 

136 

121 

121 

1779 


TYPE Of OR OU 1 NO SEASON NORMAL OROU1NO SEASON (WITH DRY PERIOD) 
DRY DAYS 218 INTERN DAYS 31 WET DAYS 116 

SEASON NR l 

SEASON BEQ1NS ON 1 JUNE 

BEGIN HUMID ON 17 JUNE 

HUMID PERIOD 1117 DAYS) ENDS ON ll OCT. 

END OF SEASON ON 26 OCT. 

TOTAL LENGTH OF SEASON IS 140 DAYS 


COUNTRY : SEPCGAL * STATION : KEDOUQOU • NUMBER 61699 

• LATITUDE 12 34 • LONGITUDE : -12. 13 • ELEVATION 167 MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DCC 

YEAR 

PRECIPITATION 

2 

4 

9 

7 

47 

171 

298 

320 

307 

129 

17 

2 

1269 

TEMP. AVERAOE 

28 1 

29 3 

31. 7 

33 1 

32 9 

29 2 

27 3 

26 3 

26 6 

27 3 

27 9 

23 9 

20 B 

TEMP MEAN MAX 

33. 0 

37 3 

39 1 

29 8 

30 9 

34 1 

32 2 

30 9 

31 3 

33 2 

34. 6 

33 6 

33. 0 

TEMP MEAN MIN 

21 3 

21 6 

24 3 

26 9 

26. 3 

24 2 

22 6 

22 1 

21 8 

21. 8 

20 3 

17 ? 

22 9 

TEMP MEAN DAY 

30 6 

32 4 

34 4 

39 6 

34 6 

30 9 

29 1 

27 8 

28 2 

29 3 

30 0 

28 3 

31. 0 

TEMP MN NIGHT 

29 9 

26 9 

29 2 

30 9 

30 2 

27 4 

29 6 

24 7 

24 7 

23. 2 

24. 6 

22 1 

26 4 

VAPOUR PRESS 

8 1 

II 6 

14 7 

16. 0 

23. 6 

27 9 

27 7 

28 0 

28 2 

26 3 

10 6 

11 1 

20 1 

WIND SPEED 2M 

0 7 

0 7 

0 8 

0 9 

1 . 1 

0. 6 

0 7 

0 4 

0 4 

0 4 

0 4 

0 8 

0 7 

SUNSHINE X 

82 

06 

78 

81 

69 

63 

37 

32 

62 

72 

76 

76 

71 

TOT RADIATION 

434 

912 

926 

999 

911 

481 

437 

437 

467 

473 

447 

421 

478 

EVAPQTRANSP 

116 

129 

167 

176 

181 

143 

136 

124 

129 

130 

116 

120 

1663 


TYRE OF GROWING SEASON NORMAL CROWINO SEASON «WITH DRY PERIOD) 
DRY DAYS 210 INTERM DAYS : 26 WET DAYS 129 

SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 20 MAY 

BEGIN HUMID ON 8 JUNE 
HUMID PERIOD <130 DAYS) ENDS ON 19 OCT 
END OP SEASON ON 30 OCT 
TOTAL LENQTH OP SEASON IS 196 OAYS 
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COUNTRY SIERRA LEONE * STATION : LIMOI • NUMBER 61856 

• LATITUDE 8 37 • LONGITUDE : -13.12 ♦ ELEVATION 27 MET. 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

9EP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

precipitation 

B 

3 

23 

81 

237 

446 

843 

876 

638 

301 

140 

33 

3633 

TEMP AVERAGE 

26 3 

27. 0 

27 3 

27 7 

27. 2 

26. 3 

23 1 

23 0 

23 3 

26 0 

26 3 

26 3 

26. 4 

TEMP MEAN MAX 

30 3 

30 3 

30 6 

31 0 

30 6 

30 1 

27 6 

27 1 

20 1 

29 2 

29 8 

30 2 

29 6 

TEMP MEAN MIN 

22 2 

23. 3 

24 1 

24 3 

23 7 

23 0 

22 6 

22 7 

23 7 

22 3 

22 8 

22. 6 

23 1 

TEMP MEAN DAY 

27 7 

20 2 

28 3 

28 9 

28 4 

27 8 

26 0 

23 7 

26 4 

27. 0 

27 3 

27. 7 

27 3 

TEMP MN NIGHT 

24 9 

25 7 

26 2 

26 6 

23. 9 

23 3 

24 2 

34 1 

24 4 

24 3 

24 9 

24 9 

23 1 

VAPOUR PRESS 

26 3 

27 0 

27 3 

28 1 

29 0 

29 0 

20 O 

28 0 

28 6 

28 3 

29 0 

27. 3 

20 0 

WIND SPEED 2M 

i. o 

l 0 

o a 

0 8 

0 8 

0 7 

0 7 

0. 7 

0 7 

o. e 

0 9 

10 

0 B 

SUNSHINE X 

67 

69 

68 

62 

30 

42 

23 

20 

32 

31 

36 

37 

49 

TOT RADIATION 

443 

406 

312 

498 

443 

407 

346 

333 

377 

430 

418 

402 

424 

EVAPOTRANSP 

119 

120 

142 

137 

127 

110 

97 

93 

101 

116 

108 

110 

1382 


TYPE Of GROWING SEASON NORMAL GROWING SEASON (WITH DRY PERIOD) 
DRY DAYS : 126 1NTERM DATS 30 WET DAYS 30* 

SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 12 APR 

BEGIN HUMID ON 28 APR 

HUMID PERIOD <210 DAYS) ENDS ON 23 NOV 
END Of SEASON ON 7 DEC 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 240 DAYS 


COUNTRY : SIERRA LEONE • STATION FREETOWN (FALCON B) « NUMBER 61860 

• LATITUDE: 8.30 • LONGITUDE : -13 14 • ELEVATION : 11 MET. 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

9 

B 

17 

38 

161 

343 

843 

836 

336 

268 

121 

40 

3260 

TEMP AVERAGE 

26. 6 

27 0 

27. 3 

27 6 

27. 3 

26. 3 

23 3 

23 3 

23 8 

26 2 

26 6 

26 8 

26 6 

TEMP MEAN MAX 

29 1 

29 3 

30 0 

30 2 

30 1 

29 3 

28 1 

27 6 

20 3 

29 1 

29 3 

29 1 

29 2 

TEMP MEAN MIN 

24. 1 

24. 3 

24 7 

23 l 

24 7 

23 6 

23 0 

23 0 

23 2 

23 3 

24 0 

24 5 

24 0 

TEMP MEAN DAY 

27 5 

27. 8 

28 3 

28 6 

28 4 

27 6 

26 3 

26 1 

26 7 

27 2 

27 6 

27. 6 

27. 3 

TEMP MN NIGHT 

23 7 

26. 0 

26 4 

26 8 

26 4 

23. 3 

24 6 

24 4 

24 8 

23 1 

25 6 

23 9 

23 6 

VAPOUR PRESS. 

27. 1 

27 3 

28 3 

29 0 

30. 0 

29 3 

28 3 

28 3 

29 1 

29 1 

29 6 

28 2 

28 7 

WIND SPEED 2M 

10 

1 0 

0 8 

O. 7 

O. 6 

0 6 

0 6 

0. 6 

0. 6 

0 7 

0 8 

10 

0. 8 

SUNSHINE X 

68 

68 

66 

3B 

30 

40 

23 

19 

34 

32 

38 

64 

30 

TOT RADIATION 

449 

483 

303 

48.3 

445 

400 

339 

329 

383 

434 

423 

423 

423 

EVAPOTRANSP 

120 

120 

140 

132 

126 

108 

97 

93 

103 

116 

no 

113 

1382 


TYPE OF GROWING SEASON NORMAL GROWING SEASON (WITH DRY PERIOD) 
DRY DAYS 133 INTERM. DAYS 3* WET DAYS 193 

SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 19 APR 

BEGIN HUMID ON 9 MAY 

HUMID PERIOD (194 DAYS) ENDS ON 18 NOV 
END OF SEASON ON 7 DEC 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 233 DAYS 


Copyrighted material 





COUNTRY SIERRA LEONE • STATION BONTHE • NUMBER : 61066 






« LATITUDE: 

7 32 

• LONGITUDE 

: -12. 30 * 

ELEVATION 

8 MET 


JAN 

FE8 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

10 

19 

44 

113 

277 

580 

813 

721 

607 

357 

175 

55 

3771 

TEMP AVERAOE 

27 0 

27 6 

2B 0 

2B 1 

27 6 

26 3 

25 2 

29 , 0 

25 6 

26 5 

26 8 

27 0 

26 7 

TEMP MEAN MAX 

30 7 

31. S 

32 5 

32 2 

31 3 

29 3 

27 7 

27 2 

26 3 

29 7 

30 3 

30. 5 

30 1 

TEMP MEAN MIN 

23. 0 

23 3 

23 6 

34 0 

23 8 

23 2 

22 7 

22 7 

22 B 

23 0 

23 3 

23. 3 

23 2 

TEMP MEAN DAY 

28 2 

29 1 

29 7 

29 6 

28 9 

27 3 

26 1 

25 a 

26 5 

27 5 

28 0 

28 2 

27 9 

TEMP MN NIGHT 

25. 5 

26 1 

26 5 

26 7 

26 2 

25 1 

24 3 

24 1 

24 5 

25. 1 

25. 4 

25. 0 

25 4 

VAPOUR PRESS. 

28 1 

28 5 

29 2 

29 5 

30 5 

29 5 

28 5 

28 3 

29 2 

29 6 

29 8 

29 0 

29 1 

WIND SPEED 2M 

1. 0 

1 0 

0 8 

0 7 

0 6 

O. 6 

0. 6 

0. 6 

0 6 

0 7 

0 8 

1 . 0 

0 8 

SUNSHINE X 

55 

56 

53 

48 

40 

31 

17 

15 

23 

41 

47 

50 

39 

TOT RADIATION 

413 

444 

458 

444 

405 

364 

314 

313 

344 

397 

393 

386 

389 

EVAPOTRANSP 

117 

116 

134 

127 

118 

100 

90 

90 

95 

111 

106 

109 

1313 


TYPE OF GROWING SEASON NORMAL GROWING SEASON (WITH DRY PERIOD) 
DRY DAYS 104 INTERN DAYS 34 WET DAYS 225 

qrAcnu >,p « 

SEASON BEGINS ON 29 MAH 

BEGIN HUMID ON 19 APR 

HUMID PERIOD (336 DAYS) ENDS ON 30 NOV 
END OF SEASON ON 15 DEC 
TOTAL LENGTH OF SEASON 18 343 DAYS 


COUNTRY SIERRA LEONE • STATION BO • NUMBER 41881 

* LATITUDE 7,57 • LONG I TUDE : -11.46 * ELEVATION 93 MET 

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC YEAR 

PRECIPITATION 11 35 69 136 354 348 453 537 496 354 183 

TEMP AVERAOE 34 0 37 1 27 8 27 6 27.1 26 0 25 0 34 6 35 5 36 0 36 3 

TEMP MEAN MAX 32 O 33.6 34.0 33 1 33.0 30 3 28 3 27 6 29 1 30 6 31 0 

TEMP MEAN MIN 19 8 20 5 31 6 22 0 22. 2 31 7 21 6 21 6 21 7 21 3 21 6 

TEMP MEAN DAY 30 1 29 4 30,0 29 6 29 9 27 5 26 1 25 7 26 7 37 7 28 0 

TEMP MN NIGHT 23 8 24 8 25 6 25 6 25 3 24 4 23 7 23 5 24.0 24.3 24 5 

VAPOUR PRESS 24 5 24 6 26 3 27 8 29 0 28 5 27 7 27 6 28 1 38 2 28 6 

WIND SPEED 2M 1.0 1 0 0 8 0 7 0 6 0.6 0 6 0 6 0 6 0.7 O B 

SUNSHINE X 53 55 54 47 42 33 20 18 29 45 50 

TOT RADIATION 405 441 461 440 412 370 325 324 366 412 402 

EVAPOTRANSP 115 120 137 126 119 101 93 92 lOO 113 106 


TYPE OF GROWING SEASON NORMAL CROWING SEASON (WITH DRY PERIOD) 
DRY DAYS 95 INTERN DAYS : 38 WET DAYS : 232 

SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 16 MAR 

BEGIN HUMID ON 12 APR 

HUMID PERIOD <233 DAYS) END® ON 30 NOV 
END OF SEASON ON 11 DEC 
TOTAL LENQTM OF 8EAS0N IS 271 DAYS 



COUNTRY SIERRA LEONE 


* STATION K AB ALA 


• NUMBER 6186-6 


• LATITUDE: 9.33 ♦ LONGITUDE : -II 33 • ELEVATION 464 «T 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

8 

13 

46 

101 

19B 

320 

314 

373 

396 

329 

120 

19 

2237 

TEMP AVERAGE 

24 6 

26 7 

27 7 

27 3 

26 2 

23. 0 

24. 0 

23 7 

24 3 

29 0 

23 1 

23 B 

23 3 

TEMP MEAN MAX 

32. 3 

34 3 

34 6 

33 1 

31 2 

29 2 

27 6 

27 0 

2B 3 

29 B 

30 3 

31.0 

30 0 

TEMP MEAN MIN 

16. 6 

19 1 

20 7 

21. 3 

21. 2 

20 3 

20 3 

20 3 

20 2 

20 0 

If • 

16 6 

19 7 

TEMP MEAN DAY 

27. 4 

29 3 

30 2 

29 4 

20 0 

26 4 

23 3 

24 B 

23 8 

26 6 

27 0 

26. 3 

27 2 

TEMP MN NIGHT 

21. B 

24 I 

23 3 

23 3 

24 4 

23 3 

22 6 

22 4 

22 8 

23 O 

22 9 

21 0 

23 2 

VAPOUR PRESS. 

19 3 

17. 3 

20 3 

23 1 

23 3 

23 3 

23 0 

23 2 

23 9 

23 3 

24 6 

18 I 

22 6 

WIND SPEED 2M 

l 0 

1. 0 

0 0 

0 7 

0. 6 

0 6 

0 6 

0 6 

0 6 

0 7 

o a 

1. 0 

0 8 

SUNSHINE X 

70 

72 

71 

64 

33 

43 

33 

26 

39 

32 

39 

64 

94 

TOT RADIATION 

448 

492 

321 

307 

466 

413 

386 

337 

403 

431 

423 

4 1 B 

438 

EVAPOTRANSP 

127 

132 

130 

130 

120 

108 

103 

98 

109 

114 

106 

112 

1421 


TYRE OF CROW INC SEASON NORMAL CROW I NG SEASON (WITH DRY PERIOD» 
DRY DAVE 122 IN1ERM DAYS ! 40 WET DAYS 203 

SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 2 APR 

BEGIN HUMID ON 28 APR 

HUMID PERIOD (204 DAYS) ENDS ON 17 NOV 
END OF SEASON ON 1 DEC 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 244 DAYS 


COUNTRY : SIERRA LEONE » STATION : DARU • NUMBER 41691 

* LATITUDE: 7 59 • LONQITUDE : -10.31 • ELEVATION 106 MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

sAJ* 

JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

9 

33 

101 

176 

273 

309 

313 

36B 

420 

320 

191 

49 

2366 

TEM*» AVERAGE 

23 1 

27. 0 

27 3 

27 3 

27 0 

26 2 

23 1 

24 R 

23 6 

26 0 

26 0 

23 2 

26 I 

TEMP MEAN MAX 

31 2 

33 3 

33 9 

32 7 

32 0 

30 6 

28 7 

28. 1 

29 6 

30 7 

30 7 

30 1 

31 0 

TEMP MEAN MIN 

19 0 

20 3 

21 3 

21 8 

22 1 

21 B 

21 9 

21 3 

21. 6 

21 3 

21 3 

20 3 

21 2 

TEMP MEAN DAY 

27 3 

29 3 

29 6 

29 2 

26 0 

27. B 

26. 4 

26 0 

27 0 

27 7 

27 7 

26 9 

27. B 

TEf*> MN NIOHT 

23 0 

24 6 

29 3 

23 3 

29 3 

24 6 

23 0 

23 6 

24 1 

24 2 

24 2 

23 3 

24 □ 

VAPOUR PRESS 

23 2 

23. 7 

26 0 

27 3 

28 3 

27. 6 

27 0 

27 0 

27 3 

27 3 

27 3 

23 3 

26 3 

WIND SPEED 2M 

1 0 

1.0 

0 B 

0. 7 

0. 6 

0 6 

O. 6 

0 6 

0 6 

0 7 

0 8 

1 0 

0 B 

SUNSHINE X 

32 

34 

39 

47 

44 

33 

22 

19 

29 

43 

30 

30 

41 

TOT RADIATION 

399 

433 

463 

440 

421 

390 

334 

329 

366 

410 

401 

383 

396 

EVAPOTRANSP 

112 

120 

137 

124 

120 

109 

96 

93 

102 

114 

106 

104 

1333 


TYPE OF CROWING SEASON NORMAL GROWING SEASON (WITH DRY PERIOD) 
DRY DAYS 79 INTERM DAYS 39 WET DAYS 247 

SEASON NR : 1 

SEASON BEGINS ON 2 MAR 

BE01N HUMID ON 29 MAR 

HUMID PERIOD <248 DAYS) END5 ON 1 DEC 
END OF SEASON ON 13 DEC 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 2B7 DAYS 


Copyrighted material 



I! f 









Copyrighted material 


Somalia 

Somalie 


Copyrighted material 



righted material 


COUNTRY SOMALIA » STATION GERBERA ♦ NUMBER : 63160 


♦ LATITUDE 10 29 ♦ LONGITUDE 49.01 • ELEVATION 0 HET 



JAN 

FEB 

NAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

8CP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

B 

2 

3 

12 

e 

1 

0 

2 

O 

2 

9 

9 

90 

TEMP AVERAGE 

24. 9 

29 2 

26 3 

28 3 

31. 0 

39 7 

36 3 

39. 7 

34. 1 

28 8 

26 3 

24. 6 

29 7 

TEMP MEAN MAX 

20 0 

28 e 

30 0 

31 6 

39 9 

41 4 

41 6 

41 0 

39 3 

33 2 

31 0 

29 3 

34 3 

TEMP MEAN NIN 

20. 0 

21 6 

22 7 

23 0 

26 6 

30 0 

31 0 

30 9 

26 8 

24. 3 

21 6 

20 0 

29 2 

TEMP MEAN DAY 

26 0 

26 9 

27 7 

29 9 

32 7 

37 9 

38 2 

37 6 

39 9 

30 3 

29 0 

26 3 

31 4 

TEMP MN NIGHT 

22 9 

24 0 

29 1 

27 2 

29 3 

33 7 

34 3 

33 7 

32 0 

27 0 

24 4 

22. 8 

28 1 

VAPOUR PRESS 

20. 2 

22 3 

23 0 

28 1 

28 0 

21 9 

20 2 

19 2 

20 6 

23. 8 

21. 0 

19. 9 

22 4 

WIND SPEED 2N 

3 1 

4 7 

9 2 

4 9 

3 1 

0 7 

7 7 

B 8 

3 2 

4 2 

3. e 

3 7 

9 6 

SUNSHINE X 

BO 

SO 

SO 

33 

83 

07 

60 

87 

87 

87 

87 

80 

83 

TOT RADIATION 

462 

902 

939 

966 

961 

969 

942 

376 

969 

940 

499 

490 

931 

EVAPOTRANSP 

162 

149 

106 

191 

233 

363 

360 

413 

281 

200 

160 

144 

2886 


TYPE OF GROW I NO SEASON ALL YEAR ROUND DRY 

DRY DAYS : 369 INTERN DAYS : O WET DAYS : 0 


COUNTRY SOMALIA • STATION MAROC ISA • NUMBER 63170 

• LATITUDE 9 30 • LONGITUDE : 44 03 • ELEVATION 1326 NET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

sAJL 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

3 

9 

29 

41 

61 

90 

42 

01 

98 

10 

8 

1 

416 

TEMP AVERACE 

10 0 

19 6 

21 8 

23 0 

24 1 

24 9 

23. 2 

23 2 

23 a 

21 9 

19 6 

10 0 

21 7 

TEMP MEAN MAX 

24 3 

26 6 

28 8 

29 3 

30 3 

31 0 

29 3 

29 3 

30 9 

28 2 

26. 0 

23 8 

28. 1 

TEMP MEAN MIN 

11 6 

12 7 

19 0 

16 6 

17 7 

17 7 

17 1 

17. t 

17 1 

19 0 

13 2 

12 1 

19 2 

TEMP MEAN DAY 

20 3 

22 2 

24 4 

29. 2 

26 4 

26 7 

23 4 

29. 4 

26 2 

23. 9 

21 9 

20 0 

24. 0 

TET«» NN NIGHT 

19. 8 

17 3 

19 3 

20 7 

21 8 

21 9 

20 9 

20 9 

21 2 

19 0 

17. 1 

19 6 

19 3 

VAPOUR PRESS 

117 

12 0 

13 3 

14. 7 

13 8 

14 0 

14. 0 

14. 0 

14. 0 

12. 3 

12 1 

12 9 

13 3 

WIND 5PEEO 2N 

7. 3 

6 9 

6 8 

6. 9 

6. 9 

10. 1 

11 4 

11. 2 

a o 

6 3 

7 3 

7 6 

8 1 

SUNSHINE X 

90 

73 

90 

73 

64 

73 

64 

64 

73 

80 

60 

80 

73 

TOT RADIATION 

468 

460 

941 

924 

481 

909 

479 

481 

914 

917 

460 

437 

493 

EVAPOTRANSP 

170 

109 

234 

222 

aov 

312 

309 

307 

269 

227 

190 

190 

2824 


TYPE OF GROWING SEASON ALL YEAR ROUND DRY 

DRY DAYS 369 INTERN DAYS 0 WET DAYS 0 


Copyrighted material 



country Somalia 


« STATION B0SA50 


• NUMBER 63210 


• LATITUDE It. 17 * LONOITUDE : 49 1 1 • ELEVATION 2 NET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

sA m 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

0 

0 

1 

2 

3 

0 

0 

0 

0 

3 

7 

3 

19 

TFrt? AVERAGE 

24. 7 

29 2 

26 I 

28 7 

as. o 

39 1 

39. 3 

33 0 

33. 3 

27. 6 

29. 0 

24 6 

29. 3 

T EN> MEAN MAX 

24 2 

30 1 

31 0 

34 1 

37 0 

41 0 

40. 6 

40 1 

39 0 

32 7 

30 0 

29 3 

34 9 

TirG* MEAN NIN 

20. 2 

20 3 

21 1 

23 3 

29 0 

24 t 

30 1 

29 1 

27 6 

22 9 

19 8 

19 • 

24 0 

TERR MEAN DAY 

26. 3 

27 0 

27 S 

30 7 

33 2 

37 2 

37. 2 

36 6 

39. 3 

29 4 

26 7 

26 2 

31. 1 

TEMP MN NIGHT 

23 2 

23 6 

24 4 

26 S 

28 9 

32 9 

33 4 

32 9 

31. 1 

29. 6 

22 9 

22 6 

27 3 

VAPOUR PRESS 

2». 2 

29 2 

26 » 

31 6 

32 7 

34 7 

33 0 

34 0 

31. 9 

at. 2 

30 8 

26 7 

30 3 

WIND SPEED 2M 

4 2 

4 2 

4 5 

3. 8 

3 9 

9 2 

6. 4 

9 6 

4. 2 

3. 4 

3 9 

4 1 

4. 4 

SUNSHINE X 

80 

80 

07 

00 

80 

80 

00 

BO 

00 

90 

00 

80 

00 

TOT RADIATION 

496 

490 

96» 

994 

992 

949 

946 

949 

940 

910 

464 

444 

919 

EVAPOTRANSP 

129 

132 

170 

172 

197 

293 

291 

271 

224 

190 

109 

tl* 

2210 


TYPE OF OR ON I NO SEASON ALL YEAR ROUND DRY 

DRY DAYS 36» INTERN DAYS 0 MET DAYS ! 0 


COUNTRY SOMALIA • STATION SCUSC1USAN * NUMBER 63220 






• LATITUDE 

10. IB 

♦ LONGITUDE 

90. 

14 • 

ELEVATION 

344 MET 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

0 

0 

3 

22 

21 

2 

0 

9 

7 

6 

9 

l 

72 

TEMP AVERAGE 

23 8 

24 0 

26. B 

29 9 

32 0 

33 3 

31 9 

si e 

ai. s 

28 7 

25 7 

29. 0 

20 6 

TEMP MEAN MAX 

29 0 

30 1 

33 6 

36 0 

40 0 

39 9 

37. 7 

38 3 

39 0 

36 2 

32 9 

31 3 

33 4 

TEMP MEAN MIN 

17 7 

17 0 

20 0 

22 6 

24 0 

29 2 

29 1 

29 2 

24. 7 

21. 2 

19 1 

18 9 

21 8 

TEMP MEAN DAY 

29-9 

26 2 

29 3 

31. 7 

34 9 

34 9 

33 7 

34 2 

34 4 

31. 4 

20 2 

27 2 

31 0 

TEMP MN NIOHT 

21 7 

21 9 

24 9 

27 o 

29 1 

29 8 

29. 0 

29 3 

29 | 

29 a 

23 2 

22 4 

26 1 

VAPOUR PRESS 

20 1 

21 1 

23 0 

29 0 

29 2 

26 3 

26 0 

26 3 

26. 3 

24 2 

22 0 

21 0 

23 9 

WIND SPEED 2H 

9. 6 

4.2 

3 9 

3. 0 

4. 4 

7 9 

7. 4 

7 9 

6. 9 

3 4 

3 9 

4. 9 

9 1 

SUNSHINE X 

78 

81 

at 

77 

74 

S2 

00 

77 

77 

77 

79 

73 

70 

TOT RADIATION 

496 

906 

943 

941 

944 

948 

942 

939 

929 

903 

498 

420 

911 

EVAPOTRANSP. 

169 

143 

144 

199 

278 

333 

299 

317 

298 

190 

193 

199 

2724 


TYRE OF OR DM I NO SEASON ALL YEAR ROUND DRV 

DRY DAYS : 36» INTERN DAYS 0 MET DAYS 0 


Cop'/pghted material 
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COUNTRY SOMALIA * STATION CARDO • NUMBER .63325 

♦ LATITUDE 9 31 • LONGITUDE 4? 05 • ELEVATION : B12 MET 



JAN 

PE8 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

1 

0 

3 

19 

33 

3 

1 

0 

3 

16 

2 

3 

96 

TEMP AVERAGE 

213 

21 1 

23 a 

26 1 

27 6 

27 I 

26 1 

26 3 

27 1 

25 2 

22 1 

21 5 

24 6 

TEMP MEAN MAX 

2V 2 

30 0 

32 5 

33 5 

34 6 

33 2 

31 3 

32 6 

34 3 

33 1 

30 6 

29 3 

32 0 

TEMP MEAN HIN 

13. 3 

13. 3 

15 2 

IB 5 

20. 3 

21 1 

20 3 

20 2 

20 0 

17. 3 

13 3 

13 5 

17 3 

TEMP MEAN DAY 

24. 1 

24 7 

27 0 

20 7 

30 1 

29 3 

20 0 

28 6 

29 7 

20 1 

23 1 

24 2 

27 3 

TEMP MN NIGHT 

18. 5 

19 0 

20 9 

23 4 

23 0 

23 0 

24. 0 

24. 0 

24 4 

22 3 

18 7 

18 3 

21 9 

VAPOUR PRESS 

16 2 

10 2 

19 5 

19 0 

22 3 

19 0 

22 0 

20 0 

22 0 

20 0 

20 0 

18 2 

20 0 

WIND SPEED 2M 

3. 3 

4. 0 

3 6 

2 B 

4 2 

7 4 

7 4 

7 4 

6 3 

3 2 

3 3 

4 4 

3 0 

SUNSHINE X 

82 

04 

SI 

73 

69 

80 

74 

79 

BO 

78 

82 

82 

78 

TOT RADIATION 

475 

522 

545 

532 

302 

337 

313 

341 

342 

310 

407 

463 

514 

EVAPOTRANSP 

180 

143 

186 

178 

210 

231 

208 

246 

243 

179 

138 

148 

2310 


TYPE OF GROWING SEASON ALL YEAR ROUND DRY 

DRY DAYS : 365 INTfRM DAYS ; O WET DAYS 0 


COUNTRY SOMALIA ♦ STATION CALCAIO « NUMBER 63230 

♦ LATITUDE 6 31 * LONGITUDE . 47 16 ♦ ELEVATION 302 MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AOO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

0 

2 

0 

23 

34 

1 

0 

1 

1 

40 

13 

0 

137 

TEMP AVERAOE 

23 1 

26 1 

27 3 

29 0 

20 8 

28 3 

27 1 

27 5 

28 0 

27 7 

26 7 

26. 0 

27 3 

TEMP MEAN MAX 

32 3 

33 3 

34 8 

36 0 

33 1 

34 0 

32 3 

33 0 

34 2 

33. 3 

33 3 

33 0 

33 8 

TEMP MEAN MIN 

17 8 

10 6 

20 3 

22 1 

22 6 

22 3 

21 8 

21 8 

21 7 

22. 0 

20. 0 

19. 1 

20 9 

TEMP MEAN DAY 

27 8 

28 7 

30 2 

31 6 

31 1 

30 3 

29 1 

29 4 

30 2 

29 0 

29 2 

20 3 

29 7 

TEMP MN NICHT 

22. 6 

23 3 

23 0 

26 6 

26 6 

26 2 

23 2 

23 3 

23 6 

23. 3 

24. 2 

23. 4 

23 O 

VAPOUR PRESS 

19 0 

21 ? 

19 3 

21 8 

23 6 

20 6 

20 6 

21 0 

22 3 

23 2 

24 3 

16 0 

21 4 

WIND SPEED 2M 

2 B 

2 B 

2. 7 

2 1 

2 9 

4 6 

3 0 

4. 7 

3. 8 

1. 8 

1. 9 

2, 4 

3 1 

SUNSHINE X 

80 

00 

77 

60 

66 

71 

61 

66 

72 

63 

74 

77 

71 

TOT RADIATION 

4B7 

320 

334 

301 

481 

499 

433 

403 

311 

461 

474 

466 

408 

EVAPDTRANSP 

163 

138 

196 

174 

179 

198 

193 

199 

190 

144 

138 

130 

2092 


TYPE OF GROW INC SEASON ALL YEAR ROUND DRY 

DRY DAYS 365 INTERM DAYS 0 WET DAYS 0 


Copyrighted material 



COUNT* V SOMALIA 


II 

• STATION 08 B I A • NUMBER 6323» 


* LATITUDE 9 20 • LONGITUDE 40 34 * ELEVATION 12 MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

9 

2 

26 

21 

46 

0 

0 

0 

1 

24 

49 

21 

199 

TEMP AVERAGE 

25 7 

26 5 

27 8 

29 0 

27. 8 

26 1 

29 2 

23 1 

23 3 

26 3 

27. 1 

26 3 

26 6 

TENP MEAN NAX 

29 3 

30 I 

31 5 

33 2 

31. 3 

29 3 

28 6 

20 5 

28 8 

30 0 

31. 0 

30 0 

30 2 

TENP MEAN NIN 

22 2 

23 0 

24 1 

24 8 

24 3 

• 22 7 

21 6 

21. 7 

22 1 

23 2 

23 3 

22 7 

23 0 

TENP MEAN DAY 

27 0 

27 e 

29 I 

30 3 

29 2 

27 3 

26 4 

26 3 

26 6 

27 8 

28 3 

27 7 

27 9 

TENP NN NIGHT 

24 5 

25 3 

26 5 

27. 5 

26. 6 

24 9 

23 8 

23 8 

24. 2 

23. 3 

25 7 

23 0 

25 3 

VAPOUR PRESS 

20 0 

29 5 

30 7 

32 8 

32 e 

28 2 

27 1 

27 2 

28 5 

29. 8 

30 9 

29 3 

29 6 

MIND SPEED 2M 

7 4 

6. e 

6. 3 

5 8 

7 0 

B 0 

7 7 

B 3 

7. 7 

6. 1 

6 1 

7 0 

7, 0 

SWSHINE X 

76 

90 

80 

77 

74 

00 

78 

80 

80 

79 

74 

74 

77 

TOT RADIATION 

4SI 

526 

54B 

533 

307 

317 

313 

335 

543 

912 

482 

464 

513 

EVAP0TRAN8P 

149 

150 

189 

181 

163 

167 

162 

169 

160 

159 

130 

14B 

1945 


TYPE OF GROWING SEASON ALL YEAR ROUND DRY 

DRY DAYS 365 INTERN DAYS O MET DAYS 0 


COUNTRY SOMALIA 


* STATION EL 

-BUR 



• NUMBER 63237 







* LATITUDE 

4 42 

• LONGITUDE 

46 

37 • 

ELEVATION 

173 NET 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AU© 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

4 

1 

19 

44 

33 

1 

9 

2 

8 

33 

19 

7 

174 

TE AVERAGE 

26 8 

27 5 

2V : 

30 0 

29 3 

28 9 

27 9 

27 3 

28 2 

28 3 

27 3 

26 • 

28 1 

TENP MEAN MAX 

34 2 

35 2 

37. 0 

37. 9 

36 3 

33 0 

33 3 

33. 8 

33 0 

33. 2 

34 7 

34 O 

39. 1 

TEW* MEAN NIN 

19 6 

19 7 

21. 1 

22 9 

22 B 

22 3 

21 3 

21 0 

21 3 

21. 9 

20 0 

19 7 

21. 1 

TENP MEAN DAY 

29 5 

30 2 

31 9 

32 7 

32 0 

30 9 

29 7 

29 7 

30 7 

30 8 

30 0 

29 4 

30 6 

TENP MN NIGHT 

24. 3 

24 7 

26. 2 

27 3 

27 l 

26 3 

23 3 

29 0 

25 7 

29 B 

24 6 

24 1 

23. 3 

VAPOUR PRESS 

26 7 

26 8 

28. 0 

34 0 

33 6 

32 3 

29 0 

27 8 

27 2 

29 2 

29 2 

28 3 

29 3 

MIND SPEED 2M 

6 8 

3 6 

4 3 

4 3 

3 3 

7 2 

7. 7 

7. 7 

7. 0 

3. 3 

4. 0 

3 4 

3 8 

SUNSHINE X 

79 

82 

77 

30 

38 

97 

32 

36 

60 

34 

62 

83 

64 

TOT RADIATION 

497 

337 

937 

437 

442 

426 

411 

439 

463 

431 

441 

301 

463 

EVAPOTRANSP 

206 

199 

221 

176 

174 

164 

171 

196 

213 

163 

133 

174 

2214 


TYPE OP G ROW I NO SEASON ALL YEAR ROUND DRY 

DRY DAYS 365 INTERN DAYS O MET DAYS 0 




Copyrighted material 





• NUMBER : 63240 


COUNTRY SOMALIA • STATION BELET UEN 






• LATITUDE 

4 42 

• LONGITUDE 

: 43. 

13 « 

ELEVATION : 

173 

MET 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 


YEAR 

PRECIPITATION 

0 

1 

3 

48 

39 

6 

3 

3 

8 

31 

17 

3 


206 

TEMP AVERAGE 

28 1 

2B 6 

30 0 

30. 3 

29 l 

28 3 

27 6 

27 6 

29 0 

28 6 

28 3 

28 3 


28 7 

TEMP MEAN HAÏ 

34 3 

35 3 

36 6 

34 o 

34 S 

34 0 

33 0 

33. 7 

33 2 

34 3 

34. 7 

34 3 


34 e 

TEMP HE AN MIN 

22 0 

22 0 

23 3 

23 8 

23 3 

22 7 

22 3 

21 3 

22 6 

22 3 

22 2 

22 2 


22 6 

TEMP MEAN DAY 

30 3 

31 1 

32. 3 

32 6 

31 1 

30 4 

29 6 

29. B 

31 2 

30- 3 

30 7 

30 3 


30 9 

TEMP MN NIGHT 

26 0 

2.'. 3 

27 6 

28 0 

27 0 

26 3 

25 8 

23 3 

26 5 

26 2 

24. 1 

26. 0 


26 4 

VAPOUR PRESS 

24 8 

22 8 

26 0 

28. 2 

28. 8 

27 0 

27 0 

26 0 

23 0 

26 6 

26 8 

26 0 


26 3 

WIND SPEED 2M 

2 6 

2 3 

1 . 9 

1 3 

2 0 

3. 2 

3 7 

3 6 

3 0 

1 7 

1 8 

2 3 


2. 3 

SUNSHINE X 

80 

79 

63 

33 

34 

41 

34 

42 

42 

37 

60 

69 


43 

TOT RADIATION 

300 

323 

4BB 

437 

427 

442 

418 

443 

471 

443 

433 

430 


438 

EVAPOTRANSP 

143 

166 

174 

140 

143 

130 

130 

167 

173 

144 

138 

132 


1870 

TYPE OF CROW I NO 

SEASON 

ALL 

YEAR ROUND DRY 











DRY DAYS 345 

INTERN DAYS 

0 WET 

on 

> 

s 

0 









COUNTRY SOMALIA 


• STATION : 

HOD DUR 



• NUMBER : 63243 








* LATITUDE 

4 11 

♦ LONGITUDE 

43. 

32 • 

ELEVATION 

497 

MET 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 


YEAR 

PRECIPITATION 

2 

1 

11 

108 

69 

2 

3 

1 

9 

100 

30 

3 


363 

TEMP AVER ACE 

25 3 

27 J 

26 7 

28 6 

27 2 

26 3 

23 2 

23 6 

24 7 

26 3 

26 0 

23 7 


26 6 

TEMP MEAN MAX 

34 3 

36 I 

37 3 

36 2 

33 7 

32 8 

29 7 

33 0 

33. 7 

33 1 

33 1 

33 4 


33 9 

TEMP MEAN MIN 

17 0 

IB 1 

20 2 

21 0 

20 7 

19 8 

19 1 

19 6 

19. 7 

20. 0 

20 0 

17 7 


19 4 

TEMP MEAN DAY 

28 9 

30 3 

32 0 

31 3 

29 3 

28 4 

26 3 

28 0 

29. 2 

28 9 

20 9 

28 3 


29 2 

TEMP MN NIGHT 

22. 7 

23 9 

23 8 

23 9 

24 8 

23 9 

22 4 

23. 3 

24. 1 

24. 1 

24 1 

22- 6 


24 0 

VAPOUR PRESS 

16 6 

IS 7 

18 1 

23 6 

23 3 

20 1 

18 8 

18 3 

10 B 

21 7 

20 1 

18 3 


19. 3 

WIND SPEED 2M 

2 6 

2 3 

2. 0 

2. 6 

2 0 

3 3 

3 8 

3 7 

3. 0 

1. B 

1 7 

2 0 


2. 6 

SUNSHINE X 

S3 

82 

QO 

73 

49 

74 

44 

70 

76 

62 

69 

80 


73 

TOT RADIATION 

313 

339 

330 

317 

483 

493 

442 

492 

327 

464 

470 

494 


300 

EVAPOTRANSP 

1 86 

187 

202 

1B8 

132 

164 

164 

181 

184 

149 

139 

138 


2036 


TYPE OF CRON INC SEASON INTERMEDIATE SEASON 

DRY DAYS 297 INTERN DAYS *8 WET DAYS 0 

SEASON NR I 

SEASON BEGINS ON 3 APR 

END or SEASON ON 12 NAY 

TOTAL LENGTH OF SEASON IS 37 DAYS 

SEASON NR 2 

SEASON BEGINS ON 2 OCT 

Era) OF SEASON QN 2 NOV 

TOTAL LENGTH OF SEASON IS 31 DAYS 


Copyrighted material 



COUNT»! V SOMALIA • STATION DULO BOAT I • NUMBER 63246 

♦ LATITUDE 3 19 • LONGITUDE : 45 34 • ELEVATION 156 NET. 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JU_ 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

3 

3 

11 

70 

64 

3 

3 

3 

8 

90 

61 

7 

328 

TEMP AVERAQE 

28 6 

29 3 

30 A 

30 3 

28 0 

27 6 

26 8 

27 O 

28 2 

28 7 

28 8 

28 3 

28 6 

TEMP MEAN MAI 

35 5 

37 3 

30 3 

37 6 

33 0 

32 8 

31 8 

32 3 

34 2 

34 8 

33 3 

33 1 

34 4 

TEMP MEAN MIN 

21. B 

21 7 

23 0 

23. 3 

23 3 

22 3 

21 8 

21 6 

22 3 

22 3 

22 3 

22 0 

22 3 

TEMP MEAN DAY 

31 1 

32 3 

28 0 

33 1 

31 3 

29 4 

28 6 

29 0 

30 4 

30 8 

31 3 

30 9 

30 3 

TEMP MN NIGHT 

26 2 

26 7 

23 3 

28 0 

27 0 

23 6 

23 0 

23 0 

26 0 

26 4 

26 4 

26 1 

26 2 

VAPOUR PRESS 

IV 6 

18 2 

19 3 

23 6 

23 0 

22 3 

20 0 

20 3 

20 3 

23 3 

23. O 

19 8 

21. 4 

WIND SPEED 2M 

2 5 

2 3 

2 3 

2. 0 

2 0 

2 3 

2 6 

2 6 

2. 3 

2 1 

2 0 

2 0 

2 3 

SUNSHINE X 

78 

84 

78 

68 

73 

71 

37 

63 

72 

62 

69 

72 

70 

TOT RADIATION 

502 

331 

343 

493 

302 

472 

424 

463 

311 

466 

474 

470 

489 

evapcitpansp 

184 

197 

197 

183 

134 

130 

149 

160 

170 

164 

160 

166 

2034 


TYPE OF GROWING SEASON INTERMEDIATE SEASON 

DRY DAYS : 339 INTERN DAYS 26 UET DAYS 0 


SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 7 OCT 

END OF SEASON ON 2 NOV 

TOTAL LENGTH OF SEASON IS 26 DAYS 


COUNTRY SOMALIA * STATION ISCIA BAIDOA ♦ NUMBER 63247 


♦ LATITUDE 3 04 • LONGITUDE 43 40 • ELEVATION 487 MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

1 

6 

23 

131 

118 

12 

»9 

7 

13 

141 

80 

14 

383 

TEMP AVERAGE 

27 2 

28 0 

28 2 

27 3 

26 0 

23 0 

24 0 

24 2 

23 1 

23 3 

26 0 

26 3 

26 1 

TEMP MEAN MAX 

34 2 

35 6 

33 7 

34 0 

31. 3 

30 3 

28 7 

29. 2 

30 7 

30. 8 

31. 3 

32. B 

32 1 

TEMP MEAN MIN 

19 8 

20 2 

20 a 

21. 0 

20 7 

20 0 

19 2 

19 3 

19 6 

20 3 

20 1 

20 1 

20 1 

TEMP MEAN DAY 

29 6 

30 7 

30 9 

29 a 

28 0 

27 0 

23 7 

26 0 

27 1 

27 4 

27 8 

28 7 

28 2 

TEMP MN NIGHT 

24 4 

23 2 

25 6 

23 2 

24 1 

23 3 

22 2 

22 4 

23 1 

23 6 

23 7 

24 I 

23 9 

VAPOUR PRESS. 

22 0 

23 3 

23. 6 

26 7 

26 6 

24 0 

23 2 

22 7 

22 7 

23. 3 

26 3 

23 2 

24 3 

WIND SPEED 2M 

2 8 

2 7 

2. 6 

2 1 

2 1 

3 0 

3 1 

3 0 

2 6 

2 1 

1 . 8 

2. 3 

2 3 

SUNSHINE X 

78 

81 

73 

62 

63 

36 

42 

33 

60 

32 

66 

73 

63 

TOT RADIATION 

502 

339 

322 

471 

436 

416 

367 

431 

463 

427 

463 

482 

461 

EVAPOTRANSP 

177 

174 

187 

144 

130 

123 

113 

130 

136 

123 

123 

143 

1709 


TYRE OF GROWING SEASON NORMAL CROWING SEASON (WITH DRY PERIOD) 
DRY DAYS 243 INTERM DAYS 60 WET DAYS 57 
SEASON NR I 

SEASON BEGINS ON 30 MAR 

BEGIN HUMID ON 10 APR 

HUMID PERIOD ( 32 DAYS) ENDS ON 11 MAY 
END CF SEASON ON 31 MAY 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 62 DAYS 
SEASON NR 2 

SEASON BEGINS ON 2* SEP 

BEGIN HUMID ON 5 OCT 

HUMID PERIOD < 27 DAYS) ENDS ON 31 OCT 
END OF SEASON ON 23 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 55 DAYS 


Copyrighted material 


COUNTRY SOMALIA • STATION : LU© QANAME * NUMBER 63249 

• LATITUDE: 3. 45 • LONOITUOE 42.35 • ELEVATION : 193 MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

BEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

2 

4 

28 

113 

40 

1 

3 

0 

1 

47 

56 

15 

DIO 

TEMP AVERAGE 

31. 3 

32 3 

33 2 

31 B 

30 3 

29 5 

28 2 

2B 2 

29 6 

30 3 

30 5 

30 3 

DO. 3 

TEMP rC AN MAX 

38 6 

39 6 

40 5 

30 3 

36 0 

35 0 

33 5 

33 B 

36 0 

37 1 

37 5 

37 8 

37 0 

rCTP MEAN MIN 

23 8 

24 5 

25 3 

25 0 

24 B 

23 B 

23 1 

22 6 

23 5 

23 7 

23 7 

23 0 

23 9 

TEMP MEAN DAY 

33 4 

34 8 

35 6 

34 0 

32 4 

31 4 

30 2 

30 2 

32 0 

32 8 

33 1 

3D 0 

32 8 

TLMP MN NIOHT 

28 6 

29 4 

DO 2 

29 3 

28 4 

27 4 

26 4 

26 1 

27 4 

27 9 

28 O 

27 6 

28 0 

VAPOUR PRESS 

23. 5 

23 5 

23 5 

20 ? 

28 0 

25 2 

24 0 

24 0 

23 5 

25 5 

26 6 

23 8 

23 0 

WIND SPEED 2M 

3 0 

2 0 

1. B 

1 3 

2 6 

3 8 

3 B 

3 0 

2. B 

2 0 

2 0 

2. 0 

2 3 

SUNSHINE X 

83 

86 

BO 

69 

73 

73 

64 

69 

76 

67 

73 

90 

7* 

TOT RADIATION 

517 

556 

550 

500 

497 

482 

452 

488 

327 

483 

487 

497 

303 

EVAPOTRANSP 

221 

194 

217 

172 

174 

180 

173 

170 

187 

179 

168 

181 

2216 


TYPE Of ©ROW IN© SEASON INTERMEDIATE SEASON 

DRY DAYS 336 INTERM DAYS 29 WET DAYS 0 

SEASON ‘JR 1 

SEASON BEGINS ON 1 APR 

END Of SEASON ON DO APR 

TOTAL LENGTH OF SEASON IS 29 DAYS 


COUNTRY SOMALIA 


STATION BARDERA 


NUMBER : 63250 


* LATITUDE 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

PRECIPITATION 

6 

6 

22 

93 

33 

TEMP AVERAGE 

29. 6 

DO. 3 

31 3 

DO. 3 

29 0 

TEMP MEAN MAX 

3* 1 

39 2 

41 3 

38 0 

33 5 

TEMP MEAN MIN 

21 3 

22 0 

22 8 

22 8 

22. 3 

TEMP MEAN DAY 

32. 7 

33 7 

33 4 

33 1 

31 3 

TEMP HN NIGHT 

26. 7 

27 3 

28 7 

27 7 

26 6 

VAPOUR PRESS. 

22 2 

22 3 

24 2 

27 2 

27 0 

WIND SPEED 2M 

3. 4 

2. 4 

2 2 

1 3 

3. 0 

SUNSHINE X 

80 

80 

73 

33 

33 

TOT RADIATION 

314 

538 

523 

442 

422 

EVAPOTRANSP 

234 

198 

217 

158 

162 


2 21 

• LONGITUDE 

42 

IB * 

ELEVATION 

118 MET 

JUN 

JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

15 

23 

7 

6 

63 

37 

29 

384 

27 6 

26 1 

26 7 

20 1 

29 0 

28 7 

29 0 

28 8 

34 0 

33 3 

33 0 

34 8 

36 0 

33 e 

36 6 

36 2 

21. 2 

20 □ 

20 8 

21 3 

22 O 

21 6 

21. 3 

21 7 

29 9 

26 6 

29 1 

30 3 

31 5 

31 2 

31 0 

31 6 

23 3 

24 2 

24 7 

23 7 

26 4 

26 1 

26 2 

26 3 

24 2 

22 0 

22 3 

23 0 

27 O 

27 2 

23 1 

24 6 

4 2 

4 4 

4. 6 

3 9 

2 8 

2 3 

2 3 

3 I 

33 

33 

33 

64 

33 

64 

73 

63 

409 

4t3 

429 

478 

440 

439 

479 

462 

163 

169 

182 

193 

167 

161 

177 

2105 


TYPE OF GROW I NO SEASON INTERfCDIATE SEASON 

DRY DAYS 336 INTERM DAYS 27 WET DAYS 0 

SEASON NR l 

SEASON BEGINS ON 4 APR 

END OF SEASON ON 1 MAY 

TOTAL LENGTH OF SEASON IS 27 DAYS 


Copyrighted material 





COUNTRY SOMALIA 


* STATION 

AFGOI 



• NUMBER 63238 







« LATITUDE 

2 09 

• LONOITUDT 

43 

• 

o 

o 

ELEVATION 

83 MET 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

3 

0 

3 

B2 

83 

63 

41 

19 

7 

32 

79 

33 

467 

TEMP AVERAOE 

27 5 

28 0 

28 Q 

29 0 

28 0 

26 7 

26 0 

26 2 

26 8 

27. 0 

27 0 

27 3 

27 4 

TEMP MEAN MAI 

33 5 

34 1 

33 0 

34 3 

32 B 

31 2 

30 3 

31 1 

32 0 

32 2 

32 3 

33 0 

32 7 

TEMP MEAN MIN 

21 6 

21 B 

23 0 

23 5 

23 I 

22 6 

21 3 

21 3 

21 7 

22. 0 

21 8 

21 6 

22 1 

TEMP MEAN DAY 

29 7 

30 2 

31. 2 

30 B 

29 7 

28 4 

27 6 

28 0 

28 7 

28 9 

28 9 

29 3 

29 3 

TEMP MN NIGHT 

25 4 

25 7 

26. B 

26 9 

26 2 

23 3 

24 3 

24 3 

24 9 

23 2 

23 t 

23 2 

23 3 

VAPOUR PRESS 

24 0 

26 6 

27 2 

28 6 

28 6 

27 8 

23 1 

23 6 

23 0 

23 5 

24 0 

23. 8 

26 0 

WIND SPEED 2H 

♦ 0 

4. 2 

3 B 

2. 5 

2 3 

3 0 

3 O 

3 1 

3 1 

2. 8 

2 1 

3 2 

3 1 

SUNSHINE X 

74 

86 

B3 

69 

39 

37 

73 

73 

79 

70 

63 

62 

70 

TOT RADIATION 

493 

563 

564 

497 

437 

415 

479 

506 

338 

300 

436 

440 

490 

EVAPOTRANSP 

176 

177 

194 

13B 

141 

123 

143 

151 

161 

137 

138 

133 

1876 


TYPE OF GROW! NO SEASON INTERMEDIATE SEASON 

DRV DAVS 271 INTERN l/AVS 94 WET OATS : 0 


SEASON NR l 

SEASON BEGINS ON 12 APR 

END OF SEASON ON 17 JUNE 

TOTAL LENGTH of SEASON IS 66 DATS 

SEASON NR 2 

SEASON BEGINS ON 31 OCT 

ENC OF SEASON ON 28 NOV 

TOTAL LENGTH OF SEASON IS 2B DAYS 


COUNTRY SOMALIA 


• STATION 

CIGMAR 



* NUMBER 63259 







• LATITUDE 

2 46 

• LONGITUDE 

43 

30 • 

elevation 

108 MET 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

6 

1 

22 

94 

87 

23 

26 

16 

12 

104 

84 

21 

498 

TEMP AVERAGE 

27 3 

28 3 

as b 

29 3 

28 3 

26 6 

23 3 

23 8 

26 B 

27 3 

27, 2 

27 1 

27 3 

TEMP rCAN MAX 

34 0 

33 2 

36 2 

33 7 

33 6 

31 3 

30 1 

31 0 

32 3 

32 8 

32 6 

32 3 

33 1 

TEMP MEAN MIN 

21 1 

21 3 

22. 3 

23. 2 

23 0 

2t 6 

20 8 

20 B 

21 3 

22 0 

21 8 

21 3 

21 8 

TEMP PCAN DAY 

29 9 

30. 8 

31 8 

31 7 

30. 2 

28 3 

27 1 

27 7 

2B. B 

29 3 

29 l 

29 0 

29 3 

TEMP MN NIGHT 

23 2 

23 9 

26 9 

27 2 

26 4 

24 7 

23 7 

24 0 

24 0 

23 4 

23 2 

24 9 

23 4 

VAPOUR PRESS 

23 l 

23 3 

24. a 

26. 2 

26. 8 

23 2 

23 3 

23 1 

23 B 

23 8 

26 0 

24 3 

24 7 

WIND SPEED 2M 

2 0 

2. 1 

19 

1. 3 

1 3 

1. 9 

1. 6 

I 3 

1. 3 

2 0 

2 0 

2 3 

1 B 

SUNSHINE X 

73 

81 

76 

39 

37 

49 

49 

38 

67 

’ 38 

66 

69 

63 

TOT RADIATION 

486 

341 

333 

43B 

431 

3B3 

388 

442 

491 

431 

463 

462 

461 

EVAPOTRANSP 

134 

161 

181 

146 

133 

114 

116 

128 

139 

144 

136 

147 

1699 


TYPE OF GROW 1 NO SEASON INTERMEDIATE SEASON 

DRY DAYS 252 iNTfKH DAYS U3 WET DAYS 0 


SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 3 APR 

END OF SEASON ON 30 MAY 

TOTAL LENGTH OF SEASON IS 57 DAYS 

SEASON NR 2 

SEASON BEGINS ON 1 OCT 

END OF SEASON ON 26 NOV 

TOTAL LENGTH OF SEASON IS 56 DAYS 

Copyrighted material 


a 


COUNTRY SOMALIA * STATION MOGADISCIO « NUMBER : 63260 

* LATITUDE 2 02 * LONGITUDE ! 49.21 • ELEVATION 9 MET. 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

\AJU 

JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

0 

0 

B 

62 

33 

81 

37 

39 

22 

27 

33 

8 

394 

TEMP AVERAGE 

26 3 

26 7 

27 8 

28 8 

28 0 

26 3 

23 8 

23 7 

26 3 

27 2 

27. 3 

27 0 

27 0 

TEMP MEAN MAX 

30 1 

30 1 

30 B 

32. 1 

31 1 

29 3 

28 3 

28 3 

29 3 

30 1 

30 3 

30 6 

30 1 

TEMP MEAN MIN 

23. 0 

23 3 

24 8 

23 3 

24 B 

23 6 

23 0 

23. 0 

23 3 

24. 2 

24 1 

23 3 

23 8 

T»_MI MAN UA Y 

87 8 

27 9 

28 9 

30 0 

29 1 

27 6 

26 7 

26 7 

27 4 

28 2 

28 4 

26 3 

20 1 

TEMP WN NIGHT 

23 3 

25 3 

26 7 

27. 6 

26. B 

23 3 

24 7 

24. 7 

23 2 

26. 1 

26 1 

23 7 

25 8 

VAPOUR PRESS 

27 0 

27 3 

28 8 

30, 3 

30. 0 

28 2 

26 6 

24 7 

28 0 

28 3 

28 3 

28 0 

28 3 

WIND SPEED 2M 

4 e 

4 3 

4 0 

3. 0 

3 7 

4 4 

4 6 

4. 6 

4 2 

3. 4 

3. 4 

4 2 

4 1 

SUNSHINE X 

72 

74 

73 

71 

72 

39 

39 

67 

72 

72 

72 

70 

69 

TOT RADIATION 

486 

316 

323 

303 

4B6 

422 

426 

473 

310 

309 

491 

470 

4M 

EVAPOTRANSP 

133 

149 

172 

139 

136 

133 

139 

14B 

130 

137 

14B 

132 

1818 


TYPE OF GROWING SEASON INTERMEDIATE SEASON 

DRY DAYS 333 INTERN DAYS 32 WET DAYS 0 


cpACp/u UR 1 

SEASON BEGINS ON 31 MAY 

END OF SEASON ON 2 JULY 

TOTAL LENGTH OF SEASON IS 32 DAYS 


COUNTRY SOMALIA • STATION GENAlC * NUMBER 63241 


♦ LATITUDE t . 30 * LONGITUDE : 44 43 ♦ ELEVATION : 69 NET. 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

- AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

2 

0 

4 

76 

74 

81 

53 

47 

22 

33 

33 

26 

473 

TEMP AVERAGE 

26 3 

27 1 

28 1 

28 2 

27 3 

23 6 

24 8 

23 0 

23 7 

26 3 

26 3 

26 3 

26 3 

TEMP MEAN MAX 

32. 2 

32. 6 

33. 3 

33. 0 

31 3 

29 3 

28 5 

28 B 

29 3 

30 3 

31 0 

31 3 

31 0 

TEPN* MEAN MIN 

21. 0 

21 3 

22 0 

23 3 

23 2 

21 7 

21 3 

21. l 

22 0 

22 6 

22 1 

21 3 

22 0 

TEMP MEAN DAY 

28 6 

29 0 

30. 1 

30 0 

28 B 

27 0 

26 2 

26 3 

27 1 

28 O 

28 1 

28 3 

28 1 

TEMP MN NIGHT 

24. 6 

23. 1 

26 2 

26. 3 

23. 8 

24. 2 

23 6 

23 3 

24 4 

23 1 

24 9 

24 6 

24 9 

VAPOUR PRESS 

26. 6 

26 6 

28 7 

30 0 

30 0 

27 1 

26 0 

23 3 

23 8 

27 3 

20 3 

28 0 

27 3 

WIND SPEED 2M 

I. B 

2 l 

l 4 

0. 9 

l 4 

1 7 

1. B 

2 1 

2 0 

1. 4 

0 7 

1 4 

l 6 

SUNSHINE X 

7B 

78 

70 

68 

63 

54 

32 

62 

70 

63 

61 

69 

63 

TOT RADIATION 

310 

332 

311 

493 

431 

403 

399 

433 

302 

473 

430 

468 

470 

EVAPOTRANSP 

141 

139 

144 

133 

126 

107 

108 

124 

134 

132 

116 

127 

1338 


f vPE OF GROW I NO SEASON : INTERNED l ATE SEASON 


DRY DAYS : 266 INTERN DAYS 99 WET DAYS 0 

SEASON NR ; I 

SEASON BEGINS ON B APR 

ENO OF SEASON ON 16 JULY 

TOTAL LENGTH OF SEASON IS 99 DAYS 


Copyrighted material 



I 

COUNTRY sortit ï A * STATION EL HUGN€ • NUMBER 63262 

• LATITUDE I 43 • LONGITUDE : 44 46 • ELEVATION 12 MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

0 

0 

0 

57 

28 

70 

18 

26 

20 

13 

19 

0 

251 

TEMP AVERAGE 

24 0 

25 7 

27 0 

27 3 

26 5 

25 5 

24 7 

24 7 

25 3 

26 1 

26 2 

26. 3 

25 9 

TEMP MEAN MAX 

30. 1 

29. 8 

31. 0 

31. 5 

30. 5 

29 3 

27 8 

28 2 

28 6 

29 5 

30 3 

30 5 

29 n 

TEMP MEAN MIN 

21. 8 

21 7 

23 1 

23 5 

22 6 

21 4 

21 5 

21 3 

22 0 

22 7 

22. 2 

22 1 

22 2 

TEW MEAN DAY 

27. 4 

27. 2 

28 5 

28 9 

28 0 

27 0 

25 8 

26. 0 

26. 5 

27. 3 

27 7 

27 S 

27 3 

TEMP MN NIGHT 

24 5 

24 3 

25 6 

26 1 

25 1 

24 1 

23 5 

23 5 

24 1 

24 B 

24. 8 

24 7 

24 6 

VAPOUR PRESS 

27. 5 

28 3 

30 3 

31. 6 

31 6 

28 5 

26 5 

26 7 

27 5 

29 0 

30 1 

29 2 

28 9 

WIND SPEED 291 

4. 0 

4 1 

3 8 

2 5 

2. 5 

3. 0 

3 0 

3.0 

3 0 

2. 8 

2 1 

3. 0 

3 1 

SUNSHINE X 

75 

75 

75 

69 

76 

67 

44 

67 

73 

74 

73 

78 

72 

TOT RADIATION 

499 

521 

532 

496 

500 

450 

451 

474 

514 

517 

497 

502 

494 

EVAPOTRANSP 

148 

134 

157 

134 

131 

117 

120 

126 

135 

142 

127 

138 

1611 


TYPE OF CROWING SEASON INTERMEDIATE SEASON 

ORY DAYS 338 INTERM DAYS 27 WET DAYS : 0 

SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 1 JUNE 

END OF SEASON ON 28 JUNE 

TOTAL LENGTH OF SEASON IS 27 DAYS 


COUNTRY SOMALIA • STATION BRAVA * NLP1BER 63263 


• LATITUDE I 06 ♦ LONGITUDE 44 02 ♦ ELEVATION 6 MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OCC 

YEAR 

PRECIPITATION 

0 

0 

3 

46 

81 

94 

66 

23 

17 

14 

20 

to 

376 

TEMP AVERAGE 

26. 2 

25 8 

27. 0 

27. 8 

27 2 

26 0 

25 2 

25 0 

25 2 

26 2 

26 6 

26 6 

26 2 

TEMP MEAN MAX 

28 7 

2» 3 

29 5 

30 2 

29 7 

28 1 

27 6 

27 6 

27 6 

28 6 

29 0 

29. 1 

28 7 

TEW MEAN MIN 

23 6 

23 7 

24. 6 

25. 5 

24. 7 

23 7 

22 7 

22 0 

22 7 

23. 5 

24 1 

24 0 

23 7 

TEW MEAN DAY 

27. 1 

27 0 

27 9 

28 7 

28 1 

26 7 

26 0 

25 8 

26 0 

27. 0 

27 4 

27. 3 

27 1 

TEMP MN NIGHT 

25 2 

25 2 

26 2 

27 0 

26 3 

25 1 

24 3 

23 e 

24 3 

25 1 

23 6 

23 6 

23 3 

VAPOUR PRES6. 

29. 1 

29. 5 

31. 0 

31. 8 

30. 7 

27 9 

26 3 

26 5 

27 2 

30. 3 

31. 0 

30 0 

29 3 

WIND SPEED 2M 

2. 5 

2 3 

2 2 

2 0 

2 0 

2 0 

2 5 

2 5 

2 4 

2. 0 

2. 1 

2 1 

2 2 

SUNSHINE X 

79 

76 

77 

71 

69 

62 

61 

69 

70 

70 

73 

77 

71 

TOT RADIATION 

518 

527 

540 

503 

470 

«29 

430 

«80 

502 

503 

500 

502 

492 

EVAPOTRANSP 

139 

124 

1 48 

139 

132 

114 

119 

128 

129 

133 

129 

133 

1549 


TYPE OF ORONINO SEASON INTERMEDIATE SEASON 

DRY DAYS : 285 I NT CRM OAYS ©0 WET DAYS 0 

SEASON NR I 

SEASON BEGINS ON 2 MAY 

END OF SEASON ON 2i JULY 

TOTAL LENOTH OF SEASON IS 80 DAYS 


Copyrighted material 



COUNT* V SOMALIA ♦ STATION A^MADU • NUMBER 63263 


♦ LATITUDE 0 31 • LONOITUÜC 42.04 • ELEVATION 29 MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

3 

12 

32 

102 

01 

23 

30 

13 

IB 

84 

97 

33 

330 

TEMF AVERAGE 

29 . a 

30 3 

31 0 

30 0 

20 0 

26 3 

23 7 

26 2 

27 3 

20 3 

20 1 

29 3 

29 4 

TEM* MEAN MAi 

39 1 

39 3 

39 6 

37 1 

34 3 

32 6 

32 0 

33 0 

33 0 

33 8 

33 3 

33 8 

33 7 

TEMP MEAN MIN 

21. 3 

21 7 

22 3 

22 6 

2! 8 

20 2 

19 3 

19 3 

19 3 

21 0 

21 3 

21 3 

2t 1 

TEr*> MEAN DAY 

32. e 

33 7 

34 1 

32 3 

30 3 

2G 6 

28 0 

29 7 

30 0 

31 1 

31 0 

31 2 

31 0 

TEM* MN NIGHT 

26- 0 

27 3 

27 9 

27 2 

23 8 

24. 1 

23 3 

23 8 

24 4 

23 7 

23 9 

26. 0 

23. 7 

VAPOUR PRESS 

24. 6 

23 1 

29 6 

27. 3 

27 3 

23 1 

24 7 

24 6 

24 7 

27 2 

20 2 

27 0 

26 0 

WIND SPEED 2M 

2 2 

1 9 

1 8 

1 3 

1 6 

2 2 

2 3 

2 8 

2 7 

1 9 

1 3 

1 4 

2 0 

SUNSHINE X 

73 

70 

66 

32 

33 

38 

36 

36 

61 

33 

63 

66 

60 

TOT RADIATION 

490 

303 

496 

426 

406 

411 

409 

420 

463 

436 

463 

464 

430 

EVAPOTRANSP 

194 

176 

194 

146 

131 

123 

128 

146 

167 

134 

138 

148 

1847 


TVPE OF GROWING SEASON INTERMEDIATE SEASON 

DRV DAYS 233 INTERN DAY! 112 WET DAYS 0 


nr l 

SEASON BEGINS ON 2 APR 

END OF SEA50N ON 28 MAY 

TOTAL LENOTM OF SEASON IS 36 DAYS 

SEASON MR 2 

SEASON BEGINS ON 10 OCT 

END OF SEASON ON 3 DEC 

TOTAL LENCTH OF SEASON IS 36 DAYS 


COUNTRY SOMALIA * STATION ALESSANDRA ♦ NUMBER 63266 


• LATITUDE 0 DO • LONGITUDE 42.46 • ELEVATION 24 MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

3 

1 

9 

101 

93 

47 

31 

17 

18 

81 

33 

49 

323 

TEMP AVERAGE 

28 6 

20 7 

29 0 

29 1 

28 1 

26 3 

23 3 

23 7 

26 3 

27 2 

26 0 

29 1 

27 6 

TEMP MEAN MAI 

39. 0 

35 9 

36. 0 

39. 9 

33 3 

32 0 

30 3 

31 2 

32 3 

33. 0 

33 7 

34 3 

33 3 

TEMP MEAN MIN 

22 1 

21 7 

22 3 

23 0 

23 0 

21 3 

20 3 

20 2 

20 3 

21 3 

22 0 

21. B 

21 6 

TEMP MEAN DAY 

30. 9 

31 1 

31. 6 

31. 9 

30 0 

28 6 

27 3 

27 7 

28 3 

29 3 

29 9 

DO 4 

29 7 

TEMP MN NIGHT 

26 2 

26 1 

26 7 

27. 0 

26. 3 

24 7 

23 7 

23 7 

24 1 

23 1 

23 7 

23 8 

29 4 

VAPOUR PRESS 

24. B 

24 7 

23 3 

27 3 

27 8 

23 8 

24 2 

23 3 

23 e 

24 e 

27 l 

26 0 

23 3 

WIND SPEED 2M 

1 7 

3 0 

l 9 

O. 9 

0 7 

0 6 

0 6 

0 7 

1 0 

1 l 

0 9 

1 1 

1 1 

SUNSHINE X 

76 

73 

63 

63 

63 

37 

30 

63 

70 

62 

36 

60 

66 

TOT RADIATION 

910 

3?3 

963 

470 

443 

407 

416 

462 

301 

472 

436 

472 

473 

EVAPOTRANSP 

160 

138 

1 92 

138 

126 

103 

106 

121 

132 

137 

123 

139 

1631 


TYPE OF GROWING SEASON INTERMEDIATE SEASON 

DRY DAYS 271 INTERM DAYS 94 WET DAYS 0 


SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 2 APR 

F NO SEASON ON 9 JUM 

TOTAL LENGTH OF SEASON IS 63 DAYS 

SEASON NR 2 

SEASON BEGINS ON 3 OCT 

END OF SEASON ON 2 NOV 

TOTAL LENCTH OF SEASON IS 31 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY SOMALIA * STATION KJBIMAIO • NUMBER 63270 

• LATITUOE -0.22 • LONOITUDE : 42.26 • ELEVATION 10 MET. 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

0 

0 

0 

24 

92 

94 

32 

17 

10 

21 

S 

3 

318 

TEMP AVERAGE 

26. 0 

2> 1 

28 I 

26 7 

27 3 

26 0 

23 5 

23 7 

23 © 

26 6 

27. a 

27. 3 

26 9 

TEMP MEAN MAX 

29 3 

29 e 

31 0 

31 7 

30 3 

28 3 

28 0 

28 2 

28 3 

29 3 

30 3 

30 5 

29 7 

TEMP MEAN MIN 

24. 1 

24 9 

25 3 

23 7 

24 7 

23 3 

23 0 

23 2 

23 2 

24 0 

24 3 

24 3 

24 2 

TEMP MEAN DAY 

27. S 

2B ! 

29 2 

29 B 

28 3 

26 9 

26 4 

26 6 

26. B 

27. 7 

29 6 

28 5 

27 9 

TEMP MN NIGHT 

25 B 

26 2 

27. I 

27 6 

26 3 

23 1 

24 6 

24 8 

24 9 

23. 7 

26 4 

26 3 

25 9 

VAPOUR PRESS 

28 0 

20 7 

31 1 

31 0 

30 7 

28 0 

27 0 

27 0 

26 7 

27. 6 

29 5 

29 1 

28. 7 

WIND SPEED 2M 

6 8 

6. 3 

3 7 

3 2 

3. 7 

6 0 

6 3 

6 4 

6 2 

3. 6 

3 2 

6 0 

6 0 

SUNSHINE X 

64 

73 

69 

62 

39 

37 

56 

62 

64 

66 

66 

66 

63 

TOT RADIATION 

468 

520 

309 

464 

427 

403 

403 

448 

477 

490 

479 

469 

463 

EVAPOTPANSP 

172 

162 

176 

163 

143 

133 

139 

133 

138 

168 

138 

166 

1893 


TYRE OF ©ROWING SEASON INTERMEDIATE SEASON 

DRY DAYS 305 INTERM DAYS 60 WET DAYS ! 0 

SEASON NR : 1 

SEABON BEGINS ON 4 MAY 

END Of SEASON ON 3 JULY 

TOTAL LENQTH OF SEABON IS 60 DAYS 


COUNTRY BONALIA * STATION JONTE ♦ NUMBER 63271 


• LATITUDE -0 20 ♦ LONGITUDE 42 28 • ELEVATION 6 MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JW. 

AU 0 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

0 

0 

0 

42 

124 

82 

32 

13 

9 

3 

28 

28 

383 

TEMP AVERAGE 

28 2 

28 0 

28. 6 

29. 0 

27 6 

26 0 

23 3 

23 6 

26 0 

27 3 

27 3 

28 0 

27 3 

TEMP MEAN MAX 

32. 7 

32 a 

32 8 

33 3 

31 3 

29 3 

29 1 

29 7 

29 9 

31. 3 

32 0 

32 3 

31 3 

TEMP MEAN MIN 

23 6 

23 2 

24 3 

24 7 

23 7 

22 3 

21 7 

21 3 

22 2 

23. 3 

23 2 

23 3 

23 1 

TEMP MEAN DAY 

29. B 

2V 7 

30 1 

30 7 

29 0 

27 3 

26 7 

27 1 

27 4 

28 9 

29 2 

29 6 

28. 8 

TEMP PN NIGHT 

26 3 

26 2 

27 1 

27 5 

26 2 

24 7 

24 1 

24 1 

24 6 

23 9 

26 0 

26 4 

23 9 

VAPOUR PRESS 

29 3 

29 0 

30. 6 

32 3 

31 0 

29 0 

27 8 

27 3 

28 3 

29. 3 

30. 0 

26 3 

29 2 

WIND SPEED 2M 

0. 7 

0. 6 

© 5 

0 3 

0 5 

0 3 

0 6 

0 7 

0 7 

0. 6 

0 6 

0 7 

0. 6 

SUNSHINE X 

64 

64 

73 

64 

64 

33 

33 

33 

64 

64 

33 

64 

61 

TOT RADIATION 

468 

484 

323 

472 

443 

396 

401 

422 

477 

482 

433 

461 

433 

EVAPOTRANSP 

132 

122 

146 

131 

120 

99 

102 

110 

120 

132 

117 

130 

1460 


TYPE OF ©ROWING SFASON NORMAL ©ROWING SEASON (WITH DRY PERIOD» 

DRY DAYS 282 INTERM DAYS 61 WET DAYS 22 

SEASON NR : 1 

SFASON BEGINS ON 25 APR 

BEGIN HUMID ON 10 MAY 

HUMID PERIOD < 23 DAYS) ENDS ON 1 JUNE 
END OF SEASON ON 17 JULY 
TOTAL LENCTH OF SEASON IS 03 DAYS 

Copyrighted material 


Sudan 

soudan 

Copyrighted material 



material 


COUNTRY SUDAN • 9TATION WADI HALFA * NUMBER 62600 


• LATITUDE: 21. 93 ♦ LONGITUDE : 31 20 • ELEVATION : 183 MET. 



JAM 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

1 

O 

0 

3 

TEMP AVERAGE 

14 9 

18 2 

22 3 

27 0 

31. 2 

32. 6 

32 8 

33 9 

31. 9 

20 6 

23 0 

18 1 

26 3 

TEMP MEAN MAX 

24. 7 

27. 0 

31 3 

36 1 

40 3 

41. 6 

41. 3 

416 

39 7 

37. 0 

31 O 

26. 0 

34. 8 

TEMP MEAN MIN 

8 1 

9 3 

13 2 

17 6 

22 1 

23 9 

24 2 

29 2 

23 1 

20 2 

19 0 

10 1 

17 7 

TEMP MEAN DAY 

19 4 

21. 9 

29 6 

30 2 

34 9 

39. 8 

39. B 

36. 3 

34 3 

3t 9 

29 8 

20 8 

29 3 

TEMP MN NIGHT 

13. 9 

19, 6 

19 4 

23 8 

28 0 

29 3 

29 9 

30 1 

20 0 

29 O 

19 9 

14 6 

23 1 

VAPOUR PRESS 

6 9 

9. 8 

6. 0 

6 6 

8 2 

8 7 

10 9 

12 9 

II. 0 

10 1 

9 0 

B 2 

8 6 

MIND SPEED 2M 

2 8 

2 e 

3. 2 

3 2 

3. 2 

2 0 

2 B 

2 3 

2. 8 

2 8 

2 9 

2 2 

2 6 

SUNSHINE % 

94 

91 

B6 

B6 

86 

BE 

BB 

07 

00 

92 

94 

92 

89 

TOT RADIATION 

497 

924 

380 

639 

667 

699 

638 

609 

982 

929 

461 

426 

964 

EVAPOTRANSP 

139 

190 

227 

262 

301 

279 

200 

269 

292 

224 

147 

108 

2642 


TYPE OF GROW I NO SEASON ALL YEAR ROUND DRY 

DRY DAYS 369 INTERN DAYS O MET DAYS ; 0 


COUNTRY SUDAN * STATION DONOONAB • NUMBER 62610 

• LATITUDE; 21 06 • LONGITUDE : 37 08 » ELEVATION : 9 MET. 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JU. 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

1 

2 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

9 

12 

It 

37 

TEMP AVERAGE 

21. 9 

21 0 

23 0 

29 0 

28 0 

30 2 

318 

32 9 

30 7 

27 6 

25 7 

23 0 

26 7 

TEMP MEAN MAX 

26 0 

26 6 

20 2 

31 0 

34 3 

37 7 

38 8 

38 8 

37. 1 

33 2 

30 9 

27 1 

32 4 

TEMP MEAN MIN 

17 1 

17 1 

17 7 

18 B 

21. 6 

22 7 

29 0 

26 0 

24 3 

22 1 

21. 0 

10 0 

21 0 

TEMP MEAN DAY 

23 2 

23 6 

24 9 

27 1 

30 2 

32 9 

34 4 

34. 7 

32 9 

29 6 

27 4 

24. 4 

2B 8 

TEMP MN NiOMT 

20 2 

20 4 

21 3 

22 9 

29 7 

27 9 

29 3 

29. 8 

28 1 

29. 3 

23. 7 

21 1 

24 6 

VAPOUR PRESS 

18 B 

19 2 

20. 9 

21 7 

23 7 

22 3 

24 9 

24 0 

26 9 

27 6 

29 0 

21. 1 

23 0 

MIND SPEED 2M 

3 0 

3 0 

2 e 

2 0 

2 9 

2 2 

2 9 

2 9 

2. 2 

2 2 

2. B 

2. B 

2 6 

SUNSHINE X 

69 

73 

78 

02 

83 

04 

05 

84 

82 

78 

70 

60 

77 

TQT RADIATION 

339 

417 

499 

962 

388 

997 

997 

976 

930 

497 

372 

333 

488 

EVAPOTRANSP 

90 

97 

131 

160 

190 

209 

227 

220 

178 

134 

104 

00 

1028 


TYPE OF GROM 1 NO SEASON ALL YEAR ROUND CRY 

DRY DAYS 369 INTERN DAYS : 0 WET DAYS O 


Copyrighted material 


COUNTRY : SUDAN • STATION ABU HANFD » NUMBER : *2640 

» LATITUDE; 14 33 • LONGITUDE : 33. 19 • ELEVATION 312 MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

4 

13 

I 

0 

0 

0 

19 

TEMP AVERAGE 

21 0 

22 7 

26 0 

29 8 

33 6 

39 1 

34 9 

34 9 

39. 0 

31. 9 

24 e 

22 3 

29 4 

TEMP MEAN MAI 

29 0 

31 0 

34 6 

38 9 

42 1 

43 1 

41 7 

41 2 

42 2 

39 3 

34 0 

29 6 

37. 2 

TEMP MEAN MIN 

13 1 

14. 2 

17 3 

21 2 

29 2 

27 1 

27 1 

27. 9 

27 6 

23 9 

19. 6 

19. 0 

21 9 

TEMP MEAN DAY 

24 0 

25 7 

29 1 

33 0 

36 7 

38 0 

37 0 

36 8 

37. 9 

34 2 

29 3 

24 8 

32 2 

TEMP MN NIGHT 

18 6 

20 0 

23 2 

27 0 

30 7 

32 2 

31 6 

31 6 

32 0 

28 1 

23 7 

19. 2 

26 9 

VAPOUR PRESS. 

7. 2 

9 8 

9 6 

6 9 

9 0 

8 2 

12 0 

14. 9 

11. 0 

10 0 

10 7 

9 9 

9 2 

WIND SPEED 2M 

2 2 

2. 9 

2 9 

2. 9 

2. 9 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

2. 2 

2 3 

SUNSHINE X 

92 

92 

91 

93 

90 

90 

84 

83 

89 

93 

92 

92 

m 

TOT RADIATION 

429 

409 

994 

60S 

619 

618 

309 

971 

546 

918 

449 

412 

933 

evapotransp 

139 

164 

217 

240 

272 

242 

242 

230 

220 

204 

190 

124 

2440 


TYPE OF CROWING SEASON ALL YEAR ROUND DRY 

DRY DAYS 363 INTERM DAYS 0 UCT DAYS 0 


COUNTRY SUDAN • STATION PORT SUDAN • NUMBER 63641 

• LATITUDE 19.33 • LONGITUDE 37 13 • ELEVATION 3 MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

6 

1 

0 

1 

2 

0 

to 

3 

0 

6 

97 

29 

111 

TEMP AVERAOE 

23 9 

22 9 

24 0 

26 1 

29 1 

32 0 

34 2 

39 l 

31 3 

29 3 

27 9 

29. 0 

26 3 

TEMP MEAN MAX 

27 2 

26 2 

28 6 

31 2 

33. 0 

38 6 

40 3 

41. 0 

36 2 

33. 7 

31. 2 

28 9 

33 2 

TEMP MEAN MIN 

19. 8 

16 0 

19 5 

21 0 

23. 2 

29. 3 

27 B 

29 1 

26 6 

24 6 

23 7 

21. 3 

23 4 

TEMP MEAN DAY 

24 9 

23 9 

29 7 

28 0 

31 2 

34 3 

36 4 

37 2 

33 1 

30 8 

28 B 

26 1 

30. 0 

TEMP MN NIGHT 

22 3 

21 3 

22 6 

24 4 

27 0 

29 6 

31 7 

32 7 

29 3 

27. 4 

23 9 

23 4 

26 3 

VAPOUR PRESS 

21 9 

21 1 

22 1 

23 8 

23 9 

29 0 

27 1 

28 O 

28 8 

30 3 

27 7 

23 6 

29. 4 

HIND SPEED 2M 

3. 1 

3 1 

2 8 

2 8 

2. 9 

2 2 

2. 9 

2 9 

2 2 

2 2 

2. B 

2 0 

2 6 

SUNSHINE X 

61 

73 

76 

83 

83 

77 

73 

77 

82 

09 

74 

63 

79 

TOT RAD I AT t ON 

363 

453 

937 

999 

604 

367 

344 

937 

934 

479 

396 

340 

499 

Evapotransp 

too 

10O 

137 

161 

190 

207 

226 

224 

179 

191 

117 

99 

1691 


TYPE OF GROWING SEASON INTERMEDIATE SEASON 

DRV DAYS . 330 INTERM DAYS : 13 MET DAYS : O 

SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 13 NOV 

END OF SEASON ON ?B NOV 

TOTAL LENGTH OF SEASON IS 16 DAYS 


Copyrighted material 


Li 



COUNTRY SUDAN 


• STATION D ONCOL A 


• 

NUMBER 62630 







• LATITUDE 

19. 10 

• LONGITUDE : 

30 

29 ♦ 

ELEVATION 226 

HET 


JAN 

FEB 

HAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

precipitation 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

6 

14 

0 

0 

0 

0 

21 

TEMP AVERAGE 

18 3 

20 0 

24 0 

28 2 

32 2 

34 0 

34 1 

34. 0 

32 B 

30 0 

24 1 

19 B 

27 6 

TEHP MEAN MAX 

27 7 

29 6 

33 B 

38 2 

41 B 

43 2 

43 2 

42 t 

41 l 

Jli- ft 

32 B 

29 0 

36 8 

TEMP MEAN HIN 

9. 2 

10. 1 

14. 0 

18 2 

22 6 

24 6 

23 0 

26 0 

24 3 

21 0 

13 3 

10. 6 

18 4 

TEHP MEAN DAY 

21. 8 

23 4 

27 3 

31 8 

33 7 

37 2 

37 3 

36 9 

33 7 

32. 9 

27 | 

23. 0 

30 9 

TEHP MN NIGHT 

1» 5 

16 8 

20 7 

24 9 

28 0 

30 3 

30. 6 

30 9 

29, 3 

26 1 

20. 4 

13. 9 

24 2 

VAPOUR PRESS. 

7. 7 

7 3 

8 3 

9 3 

11 0 

12 0 

14 1 

13 3 

12 B 

12. 0 

10. 6 

9 2 

10 8 

WIND SPCEO 2M 

2 8 

2. 0 

2. 1 

3. 1 

3. 1 

3 1 

2. 3 

2 8 

3. 1 

3 4 

3 I 

2. B 

2 9 

SUNSHINE X 

90 

94 

87 

83 

86 

•A 

81 

83 

83 

90 

94 

94 

87 

TOT RADIATION 

426 

499 

340 

373 

397 

391 

373 

379 

339 

309 

438 

421 

323 

cvapotransp 

147 

137 

187 

238 

296 

297 

273 

283 

273 

261 

1B3 

143 

2738 


TYPE OF CROW INC 

SEASON ALL YEAR 

ROUND 

DRY 


ORY DAYS 363 

INTERM DAYS 

0 

WET DAYS : 

0 


COUNTRY : SUDAN 


• STATION KARIHA 


* 

NUMBER : 62660 







• LATITUDE 

18 33 

• LONGITUDE 

31 

31 « 

ELEVATION : 249 

MET 


JAN 

FEB 

HAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

13 

23 

4 

1 

0 

0 

41 

TEMP AVÆRAOE 

20 7 

22 6 

26 1 

29 7 

33 7 

34 8 

34 2 

33 7 

34 3 

31 6 

26 3 

22 0 

29 2 

TEMP HE AN HA It 

28 7 

30 3 

34 3 

3B 3 

41 6 

43 0 

41 3 

40 6 

41.3 

39. 0 

33 6 

29 3 

36 8 

TEMP HEAN HIN 

12 3 

13 3 

17 0 

21 0 

24 a 

26 7 

26 8 

27 2 

26 6 

24 0 

19 0 

14. 0 

21 1 

TEMP HEAN DAY 

23 6 

23 1 

28 9 

32 8 

36 2 

37 8 

36 6 

36 3 

36 3 

34 l 

28 8 

24 4 

31. 8 

TEMP HN NIGHT 

IB O 

19 3 

22 9 

26 8 

30 3 

31 9 

31 3 

31 3 

31 0 

28 4 

23 2 

18 3 

26 1 

VAPOUR PRESS 

6 8 

3. 6 

3 6 

6 2 

8 3 

9 2 

13 1 

16. 3 

12 1 

10 2 

9 7 

8 3 

9 3 

WIND SPEED 2M 

2 3 

2. 8 

2 e 

2 8 

2 8 

2 3 

2 2 

2 2 

2 2 

2. 3 

2 . 3 

2 3 

2 3 

SUNSHINE X 

71 

93 

06 

SO 

03 

80 

03 

79 

81 

89 

94 

93 

87 

TOT RADIATION 

433 

300 

346 

3BS 

392 

372 

382 

334 

333 

309 

463 

430 

323 

EVAPOTRANSP 

136 

178 

234 

236 

289 

268 

241 

223 

219 

211 

162 

143 

2384 


TYPE OF GROWING 

SEASON : 

ALL YEAR 

ROUNO 

DRY 


DRY DAYS : 363 

INTERN 

Days : 

0 

WET DAYS 

0 


Copyrighted material 



COUNTRY SUDAN 


* STATION CGBEIT 


• NUMBER 62661 


»! 


• LATITUDE IB. 57 ♦ LONGITUDE 36.50 • ELEVATION 776 MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

5EP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

2 

0 

1 

3 

10 

7 

29 

34 

11 

6 

3 

1 

127 

TEMP AVERAGE 

19. 3 

19 7 

21 6 

24 8 

2B 2 

31 0 

30 8 

30 3 

30 0 

26 0 

22 1 

20 8 

23. 4 

TEMP MEAN MAX 

24 1 

23 2 

28 3 

31 8 

33 8 

38 7 

37 1 

34 6 

37 2 

32 3 

23 0 

24 8 

31 4 

TEMP MEAN MIN 

14 7 

14 3 

13. 0 

17 7 

20 3 

23 1 

24 6 

24 3 

22 8 

19 3 

19 2 

16 7 

19 4 

TEMP MEAN DAY 

21. 1 

21 7 

24 1 

27 3 

30 9 

33 7 

33 1 

32 6 

32 3 

28. 3 

23. 1 

22 2 

27 6 

TEMP MN NIGHT 

17. 9 

10 0 

19 3 

22 4 

23 3 

28 1 

28 3 

28 0 

27, 1 

23 3 

20 9 

19. 0 

23 2 

VAPOUR PRESS 

13. 8 

13 0 

19 1 

14 6 

13 0 

19 0 

18 3 

19 3 

14 3 

18 3 

19 0 

16. 8 

16 4 

WIND SPEED 2M 

19 

2. 2 

2 3 

2 2 

1 9 

2 2 

2 8 

2 2 

19 

1 9 

2 2 

1 9 

2 2 

SUNSHINE X 

66 

73 

83 

88 

86 

87 

77 

79 

82 

82 

70 

71 

79 

TOT RADIATION 

336 

437 

333 

3BB 

397 

603 

338 

334 

336 

482 

386 

338 

499 

EVAPOTRANSP 

81 

93 

143 

173 

202 

221 

213 

196 

184 

141 

93 

B2 

1828 


TYPE OF QROMINO SEASON ALL YEAR RCLND DRY 

DRY DAYS : 363 INTERN DAYS O WET DAYS 0 


COUNTRY 3UDAN • STATION HA I VA • NUMBER 62670 

• LATITUDE 18 20 • LONGITUDE ! 36 22 « ELEVATION 640 MET. 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

0 

0 

0 

3 

7 

4 

23 

33 

10 

4 

2 

1 

87 

TEMP AVERAGE 

23 0 

23 3 

23 8 

29 0 

31 7 

32 7 

31 0 

30 3 

31 2 

29 3 

26 6 

24. 0 

28 2 

TEMP MEAN MAX 

29 6 

30 8 

34 1 

37 3 

40 0 

40 3 

37 3 

36 3 

38 3 

36 3 

33 1 

30 6 

□3 4 

TEMP MEAN MIN 

16. 2 

16 0 

17 3 

20 6 

23 3 

23 0 

24 6 

24 1 

24 0 

22 1 

20 0 

17 3 

20 9 

TEMP MEAN DAY 

23 3 

26 1 

2B B 

32 0 

34 7 

33 4 

33 3 

32 3 

33 8 

31. B 

28 B 

26 3 

30 7 

TEMP MN NIGHT 

20 8 

21 I 

23 1 

26 2 

28 9 

B9 9 

28 6 

27 9 

28 3 

26 3 

23 8 

21 1 

23 3 

VAPOUR PRESS 

13 0 

12 2 

12 1 

12 3 

13. 7 

17 6 

20 0 

16 3 

13 3 

13. 7 

14. 6 

16 0 

14 9 

WIND SPEED 2M 

4 7 

4 0 

3 4 

3 4 

3 4 

3 4 

3 7 

2 8 

2 3 

3 3 

3 1 

3 7 

3 3 

SUNSHINE X 

93 

93 

92 

91 

B8 

90 

02 

80 

82 

83 

87 

92 

87 

TOT RADIATION 

442 

301 

362 

600 

604 

614 

377 

338 

337 

496 

443 

423 

329 

EVAPOTRANSP 

177 

177 

233 

263 

293 

276 

240 

213 

211 

216 

161 

146 

2612 


TYPE OF GROWING SEASON ALL YEAR ROUND DRY 

DRY DAYS : 363 INTERN DAYS O WET DAYS O 


Copyrighted material 



COUNTRY SUDAN 


♦ STATION TOKAfl 


• 

NUMBER : 62671 







* LATITUDE 

18 26 

• LONGITUDE 

37 

44 * 

ELEVAT 2 ON 19 

MET. 


VAN 

FE# 

MAR 

APR 

MAY 

VUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

Pi 

3 

1 

2 

3 

0 

B 

4 

1 

3 

23 

1» 

90 

TEMP AVERAGE 

24 5 

24 e 

23 7 

28 2 

30 a 

34 3 

36 2 

36. 1 

34 6 

30 8 

28 3 

24 8 

29 9 

TEMP MEAN MAX 

28 6 

29 0 

30 7 

34 0 

38 1 

42 B 

42 5 

42 0 

41 6 

36 7 

33 2 

30 1 

3» 8 

TEMP MEAN MIN 

20 3 

20 3 

20 a 

22 3 

23 6 

23 7 

30 0 

30 1 

27 6 

23 0 

23 3 

19 3 

24 1 

TEMP MEAN DAY 

26 O 

26 3 

27 6 

30 3 

33 3 

37 3 

30 3 

38 2 

37 1 

32. 9 

30 0 

26 6 

32 O 

TEMP NN NIGHT 

23 1 

23 4 

24 1 

26 3 

28 3 

31 2 

33 9 

33 7 

31 8 

28 4 

26 3 

22 3 

27 8 

VAPOUR PRESS 

22 5 

21 8 

23 1 

23 1 

24 6 

21 3 

21 3 

22 6 

24 3 

28 3 

26 6 

24 1 

23 8 

WIND SPEED 2M 

2 2 

2 B 

2 8 

2 8 

3 4 

3 1 

3 0 

4 3 

3 1 

3 4 

3 4 

3 1 

3 3 

SUNSHINE X 

54 

31 

66 

78 

03 

83 

83 

B2 

82 

78 

73 

63 

73 

TOT RADIATION 

326 

339 

463 

347 

3B3 

393 

382 

366 

337 

471 

40» 

345 

481 

EVAPOTRANSP 

97 

107 

143 

173 

243 

287 

327 

283 

241 

180 

138 

100 

2319 


TYPE OF GROWING 

SEASON 

ALL YEAR 

ROUND 

DRY 


DRY DAYS 365 

1N1ERM 

DAYS 

0 

WET DAYS 

0 


COUNTRY SUDAN 


♦ STATION ATBARA 


• 

NUMBER 62680 







• LATITUDE 

17 42 

* LONGITUDE 

n 

n 

38 • 

ELEVATION : 343 

MET 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

0 

0 

0 

1 

3 

1 

22 

39 

3 

2 

0 

O 

73 

TEMP AVERAGE 

22 3 

23 6 

27 1 

30 5 

34 0 

33 3 

33 7 

32 3 

34 0 

32 2 

27 7 

23 6 

29 7 

TEMP MEAN MAX 

30 3 

32 0 

33. B 

39 2 

42. 0 

43 0 

40 3 

39 3 

41 0 

39 0 

33 0 

31- 3 

37. 4 

TEMP MEAN MIN 

14 6 

15 2 

10 3 

21 0 

23 7 

28 0 

27 1 

23 7 

27 0 

23 3 

20 3 

16 0 

22 1 

TEMP MEAN DAY 

23 3 

26 7 

30 2 

33 7 

36 8 

38 2 

36 1 

34 9 

36 3 

34 6 

30 3 

36 3 

32 3 

TEMP MN NIOHT 

20 0 

20 9 

24 2 

27 6 

31 0 

32 8 

31. 2 

29 8 

si a 

29 4 

24 7 

20 4 

26 9 

VAPOUR PRESS 

9 3 

7 0 

7 3 

7 0 

9 6 

11 3 

16. 1 

19 0 

14 7 

12 7 

12 3 

10 7 

11 6 

MIND SPEED 2M 

2 5 

2. 3 

2 3 

2. 2 

1. 9 

1 9 

1. 9 

2 2 

1 3 

1 6 

1 9 

1. 9 

2 0 

SUNSHINE X 

92 

94 

09 

09 

03 

73 

72 

73 

80 

82 

93 

93 

84 

TOT RADIATION 

443 

309 

333 

393 

382 

340 

334 

337 

330 

409 

467 

431 

317 

EVAPOTRANSP 

131 

167 

222 

228 

238 

220 

213 

213 

177 

171 

147 

129 

2278 


TYPE OF CROWING SEASON ALL YEAR RCJND DRY 

DRY DAYS 365 INTERN DAYS O UET DAYS . 0 


Copyrighted material 



COUNTRY : SUDAN 


* STATION DERUOCi 


• NUMBER £260 1 


» LATITUDE 17.33 * LONGITUDE 36 06 • ELEVATION 918 >CT 



sMN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

UUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

0 

0 

0 

1 

3 

4 

34 

34 

13 

3 

3 

0 

117 

TEMP AVERAOC 

24 2 

23. 0 

28 0 

30 6 

33 0 

33 2 

31 0 

30 2 

31 3 

30 6 

28 2 

25 0 

24 2 

TENP MEAN MAX 

32 3 

33 7 

37 0 

39 1 

41 t 

40 3 

37 2 

36. 1 

38 2 

38 1 

33 3 

33 0 

36 8 

TEMP MEAN MIN 

16 0 

16. 3 

19 1 

22 0 

24 8 

26 0 

24 7 

24 2 

24. 8 

23 1 

20 8 

17 0 

21 6 

TEMP MEAN DAY 

27 3 

23 2 

31 3 

33 7 

33 9 

33 9 

33 2 

32 3 

33 9 

33 2 

30 7 

27. 8 

31 9 

TEMP MN NI ONT 

21 6 

22 2 

23 1 

27 7 

30 i 

30 6 

26 6 

27 8 

28 B 

27 3 

23. 1 

21. 6 

26 4 

VAPOUR PRESS 

14 3 

13. 1 

13 0 

13. 0 

13. 2 

14. 0 

18 3 

21 6 

14 0 

14. 6 

14 3 

14 3 

13 6 

WIND SPEED 2M 

1 9 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

2 3 

2 8 

2 3 

2. 2 

2 2 

2. 2 

2. 2 

2 3 

SUNSHINE X 

45 

96 

93 

94 

93 

94 

87 

63 

92 

93 

93 

96 

92 

TOT RADIATION 

433 

316 

376 

613 

623 

628 

396 

378 

378 

329 

474 

441 

390 

EVAPOTRANEP 

133 

133 

207 

227 

251 

240 

223 

147 

200 

193 

133 

138 

2319 


TYPE OP OROWINO SEASON ALL YEAR ROUND DRY 

DRY DAYS 363 INTERN DAYS ! 0 NET DAYS : 0 


COUNTRY SUDAN • STATION SHENOI • NUMBER 62700 

« LATITUDE 16 42 • L.ONQITUDE : 33 26 • ELEVATION 360 NET. 



VAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

ML 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

0 

0 

0 

1 

4 

» 

44 

67 

16 

3 

0 

0 

136 

TEMP. AVERAGE 

22 8 

24 3 

27 9 

31 0 

34 1 

33 0 

33. 0 

31 7 

32 7 

31. 8 

27 8 

23. 7 

29 7 

TEMP MEAN MAX 

30 6 

32 8 

36 3 

39 6 

42 0 

42. 0 

39 | 

37 3 

39 1 

38 8 

33 3 

31 9 

37 1 

TEMP MEAN MIN 

13 0 

16 0 

19 2 

22 3 

26 3 

28 0 

27 0 

26 0 

26 3 

24. e 

20 3 

16 1 

22 3 

TEMP MEAN DAY 

23 8 

27 3 

31 0 

34 2 

37 0 

37 3 

33 2 

33 6 

33 0 

34. 3 

30 3 

26 9 

32 3 

TEMP MN NIOMT 

20 4 

21. 7 

23 0 

28 2 

31. 4 

32 3 

30 8 

29 3 

30 2 

28 9 

24 B 

20 6 

27 0 

VAPOUR PRESS 

9 1 

7 3 

7 9 

7 6 

10 0 

13. 3 

18 3 

22 0 

IB 3 

14 0 

12. 3 

10 9 

12 6 

WIND SPEED 2M 

2. 2 

2 2 

2 3 

2 9 

2 2 

2 3 

2 2 

2 2 

1 4 

1 9 

I 9 

1 4 

2 2 

SUNSHINE X 

95 

93 

93 

94 

91 

91 

B2 

81 

86 

90 

93 

94 

90 

TOT RADIATION 

462 

319 

372 

613 

613 

612 

372 

361 

336 

322 

4B1 

443 

943 

EVAPOTRANSP 

146 

162 

227 

243 

246 

239 

216 

19© 

141 

184 

149 

133 

2336 


TYPE OF OR ON INC SEASON ALL YEAR ROUND DRY 

DRY DAYS 363 INTERN DAYS 0 WET DAYS : 0 


Copyrighted material 


COUNTRY 3UDAN «► STATION SHAMBAT • NUMBER 62720 

• LATITUDE: 13 40 * LONCITUOE 32 32 • ELEVATION : 3B0 MET 



VAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

UUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

0 

0 

0 

0 

7 

4 

30 

74 

27 

3 

0 

0 

163 

TEMP AVERAGE 

22 6 

23 3 

27 0 

30 0 

32. 6 

33 3 

31 3 

30 0 

31 0 

30 8 

27 2 

23 3 

28 6 

TENP MEAN MAX 

30. 6 

32 0 

36 0 

39 0 

41 0 

41 0 

37 3 

33 3 

37. 3 

3B. 3 

34 6 

31. 3 

36. 2 

TEMP MEAN MIN 

14. 3 

14, B 

10 0 

20 7 

24. 2 

23. 8 

23 0 

24 3 

24 3 

23 2 

19 7 

13 6 

20. B 

TEMP MEAN DAY 

23. 3 

26. 3 

30 3 

33 2 

33 6 

36 1 

33 3 

31 9 

33 2 

33 3 

29 8 

26 2 

31 3 

TEMP MN NIGHT 

14 9 

20 6 

24 0 

26 7 

29. 6 

30. 7 

28 9 

27 7 

28 3 

27 7 

24 1 

20 2 

23 7 

VAPOUR PRESS 

8 3 

7. 3 

7 3 

8 1 

10 3 

13 2 

19 7 

23 3 

19 3 

14 3 

11 0 

4 7 

12 9 

WIND SPEED 2M 

2. 8 

2. 6 

2 B 

2 B 

2 3 

2 8 

3 1 

2 8 

2. 3 

2 2 

2 2 

2- 2 

2 6 

SUNSHINE X 

*3 

93 

B7 

86 

78 

76 

67 

69 

76 

87 

94 

94 

83 

TOT RADIATION 

480 

336 

343 

627 

609 

374 

333 

342 

330 

317 

434 

470 

342 

EVAPOTRANBP 

177 

162 

237 

233 

261 

237 

219 

184 

200 

203 

139 

143 

2486 


TYPE OF GROWING SEASON ALL YEAR ROUND DRY 

DRY DAYS 363 INTERN DAY9 : 0 WET DAYS O 


COUNTRY : SUDAN • STATION KHARTOUM * NUMBER 62721 

• LATITUDE: 13.36 • LONGITUDE 32 33 * ELEVATION : 3B0 MET. 



VAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

0 

0 

0 

0 

4 

7 

32 

71 

20 

4 

0 

0 

1 36 

TENP AVERAGE 

23 a 

23. 0 

28 3 

31. 3 

34. 0 

34 3 

31 8 

30 3 

32 0 

32 2 

28 3 

24 3 

29. 7 

TEMP MEAN MAX 

31. 6 

33 1 

37 0 

40 0 

41 6 

41 3 

38 0 

36. 1 

38 3 

39 2 

33 7 

32 2 

37 0 

TENP MEAN MlN 

16 0 

16 6 

19 B 

23 0 

26 2 

27 0 

23 6 

24 7 

23 3 

23 1 

21 1 

16 e 

22 3 

TEMP MEAN DAY 

26. 6 

27 4 

31 3 

34 6 

36 a 

36 9 

34. 0 

32 4 

34 a 

34 6 

31. 0 

27 2 

32. 3 

TEMP MN NIGHT 

21 3 

22 2 

23 3 

28 6 

31 2 

31 6 

29 3 

20 2 

29 4 

29. 3 

23 4 

21 3 

27 0 

VAPOUR PRESS 

8 3 

7 2 

7 3 

B 7 

11. 3 

14 6 

19 6 

22 8 

14 3 

14 2 

11 o 

9. 3 

12 9 

MIND SPEED 2M 

2. 3 

2 8 

2 9 

2 2 

2 4 

2 4 

3 0 

2 7 

2. 3 

1 7 

2 1 

2. 3 

2 4 

SUNSHINE X 

93 

93 

87 

86 

78 

76 

67 

69 

76 

07 

94 

94 

83 

TOT RADIATION 

400 

336 

393 

627 

609 

379 

333 

342 

330 

317 

489 

470 

347 

EVAPOTRANBP 

138 

140 

231 

232 

233 

233 

220 

192 

194 

186 

162 

134 

2427 


TYPE OF GROWING SEASON ALL YEAR ROUND DRY 

DRY CAY 9 363 INTERN DAYS : 0 WET DAYS 0 


Copyrighted material 


COUNT» V SUDAN 


STATION AROMA 


NUMBER 


62723 


f| 






♦ LATITUDE: 

19. 90 

♦ LONGITUDE 

36 

04 • 

ELEVATION 431 MET 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

oec 

YEAR 

PRECIPITATION 

0 

0 

0 

1 

7 

14 

61 

89 

43 

7 

1 

0 

214 

TEMP AVERAQE 

24 0 

24 8 

2B 0 

30 7 

33 0 

32 8 

30 0 

28 8 

30 0 

30 6 

r'M C 

24 8 

28 B 

TEMP MEAN MAX 

33 B 

39 0 

30 2 

40 7 

42 0 

40 7 

36 6 

39 0 

37 9 

39 0 

37 1 

34 3 

37 9 

TEMP MEAN MIN 

14 1 

14 7 

17 9 

20 7 

23 8 

24 8 

23 3 

22 9 

22. 6 

22. 2 

19 0 

13 3 

20 0 

TEMP MEAN DAY 

27 5 

20 6 

31 6 

34 3 

36 2 

39 6 

32 3 

31 0 

32 7 

33 9 

31 2 

28 1 

31. 9 

TEMP MN NICHT 

20 B 

21 6 

24 4 

27 3 

29 7 

29 9 

27 4 

26 3 

27 1 

27. 2 

24 3 

90 f 

29 6 

VAPOUR PNCtl 

19 7 

14 7 

14 2 

1 * 3 

19 9 

IB O 

21 9 

23 7 

22 2 

14 0 

18 0 

16 8 

17. B 

MIND SPEED 2M 

2. 9 

2 9 

2 8 

2 8 

2 8 

3 4 

3 4 

2 8 

2. 9 

2 2 

2. 2 

1 9 

2. 7 

SUNSHINE X 

94 

94 

91 

90 

06 

86 

71 

68 

79 

89 

92 

94 

89 

TOT RADIATION 

467 

921 

967 

997 

990 

988 

924 

907 

330 

309 

47B 

431 

927 

EVAPQTRANSP 

192 

160 

230 

291 

279 

274 

222 

184 

196 

209 

167 

134 

2490 

TYPE OF «ROM IN© 

SEASON 

ALL 

YEAR ROUND DRY 










DRY DAYS : 36» 

INTERM DAYS ! 

O WET 

DAYS 

0 








COUNTRY SUDAN 


* STATION : KA5SAL A 


• 

NUMBER 62730 







♦ LATITUDE 

19 26 

• LONGITUDE : 

36 

24 * 

ELEVATION 900 MET 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

sA M 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

0 

0 

0 

3 

12 

29 

99 

119 

93 

7 

1 

0 

321 

TEMP . AVERAOE 

29 1 

29 8 

28 8 

31 3 

33 2 

32 9 

29 9 

28. 1 

29 9 

31 0 

29 O 

26 0 

29 2 

TEMP MEAN MAX 

34 2 

39 3 

3B 9 

40 6 

41 6 

39 B 

39 9 

33 6 

36 2 

38 8 

37 9 

39 0 

37 2 

TEMP MEAN MIN 

16. 0 

16 3 

19 1 

22 0 

24 7 

29 1 

23 3 

22. 9 

23 0 

23 1 

20 3 

17 0 

21. 1 

TEMP MEAN DAY 

28 4 

29 3 

32 3 

34 7 

36 2 

39 1 

31 6 

30 0 

31 9 

33 7 

32 0 

24 1 

32 0 

TEMP MN NIGHT 

22. 2 

22 7 

29 6 

28 1 

30 2 

29 B 

27 1 

23 9 

27 0 

27 7 

23 3 

22 3 

26 2 

VAPOUR PRESS 

14 0 

13 2 

12 9 

12 7 

14 9 

18 0 

2i e 

24 0 

22 9 

17 3 

19 3 

14 9 

16. 7 

MIND SPEED 2M 

1. 0 

1 0 

I 0 

1 0 

10 

1. 6 

1 9 

1 6 

1. 6 

0 6 

O 6 

1 0 

S. 2 

SUNSHINE X 

BB 

91 

B6 

86 


76 

69 

66 

81 

B8 

09 

89 

82 

TOT RADIATION 

491 

913 

949 

981 

972 

949 

498 

49B 

339 

921 

471 

439 

914 

EVAPOTRANSP 

1 10 

123 

162 

179 

191 

199 

179 

199 

16B 

146 

118 

116 

1842 

TYPE OF ©ROW IN© 

SEASON 

INTERMEDIATE SEA50N 









DRY DAYS 311 

INTERM DAYS ; 94 MET 

DAYS 

0 








SEASON NR 1 














SEASON BEGINS ON 9 JULY 












END OF SEASON ON 1 SEP 













TOTAL LENGTH OF SEASON IS SS DATS 


Copyrighted material 



COUNTRY SUDAN * STATION MALTA EL CEDIDA « NUMBER 62733 

» LATITUDE 19 • LONCITUDE 39 36 • ELEVATION 491 MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

0 

0 

0 

2 

11 

29 

110 

134 

60 

9 

0 

0 

399 

TEMP AVERAGE 

23 6 

29 l 

28 2 

31 0 

33. 0 

32 1 

29 8 

28 9 

29 7 

30 2 

27 8 

29. 0 

28. 7 

TEMP MEAN MAX 

33. 2 

39 0 

39 9 

41 6 

42 0 

41 2 

36 7 

39. 1 

37 9 

39 2 

37 3 

34 8 

37 a 

TEMP MEAN MIN 

14 0 

19 2 

16 8 

20 2 

23 0 

23 O 

22 8 

21 8 

22 0 

21 1 

IB 2 

19. 0 

19. 4 

TEMP MEAN DAY 

27. 1 

20 7 

32 3 

34 0 

36 9 

39 4 

32 2 

30 8 

32 9 

33 3 

31 1 

26 4 

31 9 

TEMP MN NIGHT 

20 9 

21 9 

24 4 

27 3 

29 4 

28 8 

27 1 

2» 4 

26 7 

26 9 

23 8 

20. B 

29 3 

VAPOUR PRESS 

13. 1 

14. 0 

19 0 

17 9 

17 9 

17 9 

20 9 

23 9 

22 9 

21. 0 

17. 0 

16 2 

17 9 

WIND SPEED 2M 

1 0 

1 . 0 

1 0 

1 O 

1 0 

1 6 

1 9 

16 

1 6 

0 6 

0 6 

1 . 0 

! 2 

SUNSHINE X 

96 

96 

96 

99 

93 

92 

82 

82 

90 

92 

96 

96 

92 

TOT RADIATION 

477 

931 

908 

617 

617 

611 

966 

963 

974 

937 

499 

461 

993 

EVAPOTRANSP 

113 

122 

169 

182 

198 

211 

193 

174 

162 

191 

110 

113 

1922 


TYPE OF GROWING SEASON INTERMEDIATE SEASON 

DRY DAYS : 307 INTERN DAYS 5B WET DAYS O 

SEASON MR l 

SEASON BEGINS ON 6 JULY 

END OF SEASON ON 2 SEP 

TOTAL LENGTH OF SEASON IS 99 DAYS 


COUNTRY SUDAN * STATION KUTUM • NUMBER 63740 

♦ LATITUDE 14.21 • LONGITUDE 24 40 • ELEVATION : 1160 MET. 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

O 

0 

0 

1 

9 

19 

86 

172 

30 

3 

0 

0 

316 

TEMP AVERAGE 

17 7 

18. 2 

22 3 

26 0 

27. 9 

28 3 

26 9 

24 6 

29 9 

24 9 

20 7 

18 2 

23 3 

TEMP MEAN MAX 

26 9 

29 1 

33 1 

39. 9 

36 3 

36 0 

33 0 

30 1 

33 0 

33 2 

30 3 

28 7 

32. 2 

TEMP MEAN MIN 

6. 8 

7. 2 

11. 9 

16. 2 

10 6 

20 9 

20 0 

19. 0 

18 0 

19 8 

11. 1 

7. 6 

14. 4 

TEMP MEAN DAY 

21 6 

22 t 

26 2 

29 3 

30 6 

31 0 

28 0 

26 9 

28 2 

27 6 

24 1 

21 0 

26 3 

TEMP MN NIGHT 

14 1 

14 6 

18. 7 

22 6 

24 3 

29 4 

24 1 

22 4 

22 6 

21 0 

16 8 

13 8 

20 0 

VAP01Æ PRESS. 

6 9 

6 2 

7 5 

8 7 

9 6 

12 7 

14 9 

19 9 

19. 7 

10. 6 

8 0 

6 6 

10 7 

WIND SPEED 2M 

1. 9 

1. 6 

l. 9 

1. 9 

1. B 

1. 9 

I. 6 

1 6 

1 6 

1 6 

1. 6 

1. 6 

t 7 

SUNSHINE X 

92 

94 

40 

90 

09 

02 

67 

67 

78 

88 

90 

42 

04 

TOT RAP I AT I ON 

472 

930 

968 

997 

998 

966 

903 

90S 

928 

927 

402 

497 

927 

EVAPOTRANSP 

123 

117 

170 

187 

197 

189 

196 

134 

193 

196 

123 

111 

1821 


TYPE OF GROW I NO SEASON NORMAL GROWING SEASON (WITH DRY PERIOD) 
DRY DAVS 314 INTERM DAYS 22 WET DAYS 29 

SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 13 JULY 

BECIN hWMID ON 31 JULY 

HUMID PERIOD < 30 DAYS) ENDS ON 29 AUG 
END OF SEASON ON 2 SEP. 

TOTAL LENGTH OF SEASON IS 92 DAVS 


Copyrighted material 



COUNTRY 

SUDAN 


• STATION 0URASH1 


• 

NUMBER 62742 

I! 







• LATITUDE: 

14. 49 

♦ LONGITUDE 

33 

17 • 

ELEVATION 440 r*T 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 


0 

0 

0 

2 

12 

23 

01 

109 

44 

10 

0 

O 

277 

TtriP AVERAGE 


23 2 

24 9 

27 6 

30 6 

33 0 

33 0 

30 1 

28 9 

29 3 

30 6 

27 2 

24 1 

28 3 

TEMP MEAN MAX 


33 3 

34 8 

38 2 

41 0 

42 0 

40 6 

36 8 

34. 6 

36 3 

39 3 

36 B 

34 0 

37 3 

TEMP MEAN MIN 


13 0 

14 1 

17 0 

20. 3 

23 B 

23 3 

23 3 

22 3 

■8 2 

21 7 

17 6 

14 2 

19 6 

TEMP MEAN DAY 


26 8 

28 2 

31 5 

34 4 

36 2 

39 8 

32 3 

30 6 

31 7 

33 7 

30 6 

27 6 

31 6 

TEMP MN NIGHT 


19 0 

21 1 

24 1 

27 1 

29 7 

30 3 

27 3 

26 1 

26. 9 

27. 0 

23. 3 

20 0 

29 2 

VAPOUR PRESS 


8 8 

7. 3 

A U 

0 0 

14 2 

20 2 

23 7 

23 1 

24 2 

10 0 

11. 7 

10 3 

14. 9 

WIND SPEED 2M 


1 9 

1 9 

l 9 

1 6 

l 9 

1 2 

12 

1 9 

1. 6 

t. 2 

1 9 

i 9 

1. 7 

SUNSHINE % 


97 

97 

97 

93 

90 

90 

82 

09 

89 

90 

96 

97 

92 

TOT RADIATION 


485 

939 

394 

617 

603 

600 

366 

373 

371 

332 

499 

469 

334 

EVAPOTRANBP 


148 

193 

197 

197 

233 

193 

176 

176 

174 

172 

162 

144 

2129 

TYPE OF GROW I NO 

Z 

o 

CO 

a 

INTERMEDIATE SEASON 









DRV DATS 324 

INTERM. DAYS 41 

WET 

DAYS 

0 








SEASON NR : 

1 














SEASON BEGINS 

ON 19 JU_Y 












END OF SEASON 

ON 29 AUG 












TOTAL LENOTH OF 

SEASON 

IS 42 

DAYS 











COUNTRY SUDAN 


• STATION ED- DUE 1 M 


« 

NUMBER : 62730 








• LATITUDE 

14. 00 

• LONGITUDE 

32 

20 • 

ELEVATION : 37 

8 MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 


0 

0 

0 

4 

17 

27 

101 

120 

46 

19 

0 

0 

330 

TEMP AVERAGE 


24 2 

29 9 

28 8 

31 0 

33 0 

32 1 

29 9 

28 1 

29 O 

30 6 

28 9 

23 0 

2B 8 

TEMP MEAN MAX 


32, 0 

34 0 

37 8 

40 1 

41. 9 

39 B 

36 1 

34 1 

39 3 

38 l 

36. 2 

32 9 

36 9 

TEMP MEAN MIN 


16 5 

17 2 

19 0 

22 0 

84 A 

24 9 

23. 0 

22. 1 

22 3 

23 1 

20. 7 

17. 3 

21 1 

TEMP MEAN DAY 


27 1 

28 7 

32 1 

34 3 

36. 1 

34 9 

31 9 

30 2 

31 3 

33 2 

31 2 

27 6 

31 3 

TEMP MN NIGHT 


21 7 

22 9 

23 8 

28 0 

30 l 

29 4 

27 | 

29 8 

26 3 

27 6 

25, 3 

21 9 

26 0 

VAPOUR PRESS 


10. 2 

9 0 

9 6 

10. 9 

14 1 

19. 0 

22 0 

24 0 

23 3 

19 8 

13 1 

11 0 

13 3 

WIND SPEED 2M 


1 2 

19 

1 9 

1. 9 

1. 9 

1. 6 

1. 6 

1 6 

0 9 

0. 9 

1 2 

1 2 

1 3 

SUNSHINE X 


B9 

90 

99 

97 

84 

78 

67 

66 

76 

83 

90 

91 

82 

TOT RADIATION 


466 

918 

361 

384 

376 

348 

902 

496 

321 

310 

483 

437 

318 

EVAP0TRAN9P 


123 

198 

804 

213 

233 

198 

173 

134 

148 

193 

138 

117 

2016 

TYPE OF CROWING 

SEASON 

INTERfWlATE SEASON 









DRY DAYS 309 

INTERM DAYS : 96 

WET 

DAYS : 

0 








SEASON NR 

1 














SEASON BEGINS 

ON 0 JULY 












END OF SEASON 

ON 2 SEP 












TOTAL LENOTH OF 

SEASON 

IS 37 

? 

< 

to 












Copyrighted material 

i i 



COUNTRY SUDAN 


« STATION HAD MEDAN I 

• 

NUMBER 62731 








♦ LATITUDE: 

14 24 

♦ LONGITUDE 

33 

29 • 

ELEVATION : 408 

MET 



JAN 

F« 

MAR 

%PR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 


0 

0 

0 

1 

15 

29 

116 

133 

48 

19 

1 

0 

362 

TEMP AVERAOE 


23 7 

23 0 

28 2 

31 0 

32 6 

32. 1 

29 2 

27 3 

28 3 

29 6 

27 2 

24. 1 

28 2 

TEMP MEAN MAX 


33 5 

33 0 

38 3 

40. 2 

41 3 

39 6 

33 7 

33 2 

33 2 

37. 7 

M 8 

33 7 

36 7 

TEMP MEAN MIN 


14 0 

14 8 

18. 1 

21. 0 

23 0 

24 5 

22 7 

21 8 

21 7 

21 5 

18 0 

14 3 

19 7 

TEMP MEAN DAY 


27 3 

20 6 

31 9 

34 1 

35 7 

34 0 

31 5 

29 3 

30 8 

32 4 

30 5 

27 3 

31 2 

TEMP MN NIGHT 


20 6 

21 6 

24. B 

27. 3 

29 3 

29 3 

26 8 

23 3 

23 0 

26 3 

23 3 

20. 2 

23 1 

VAPOUR PRESS 


B 6 

7 0 

6 5 

7 0 

It 0 

16 8 

21 3 

24 3 

23 2 

17. 6 

113 

9 6 

13 0 

MIND SPEED 2M 


2. 5 

2 e 

2 3 

2 2 

2 3 

3 1 

3 1 

2 8 

2 2 

1. 6 

2. 2 

2 3 

2 3 

SUNSHINE X 


92 

93 

87 

86 

BO 

72 

60 

61 

74 

85 

92 

94 

81 

TOT RADIATION 


467 

340 

574 

595 

570 

554 

317 

323 

330 

321 

493 

473 

332 

EVAPOTRANSP 


175 

192 

231 

22B 

260 

233 

194 

161 

170 

180 

175 

169 

2388 

TYPE OF GROW 1 NO 

SEASON 

INTERMEDIATE SEASON 









OR Y DAYS 310 

INTERM DAYS 55 WET 

DAYS 

0 








SEA60N NR : 

1 














SEASON BEGINS 

ON B ^»LY 












END OF SEASON 

ON 1 SEP 












TOTAL LENGTH OF 

SEASON 

IS 56 

DAYS 











COUNTRY SUDAN 


• STATION OCDAREF 


• 

NUMBER : 62732 








♦ LATITUDE 

14. 02 

• LONGITUDE 

33 24 • 

ELEVATION 399 

MET. 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 


O 

0 

1 

4 

27 

06 

134 

1B8 

92 

24 

3 

0 

374 

TEMP. AVERAOC 


24 0 

27. 1 

30 0 

31 8 

32 2 

3 0 û 

27 1 

24 0 

27 1 

24 0 

29 0 

26 6 

28 3 

TEW* MEAN MAX 


34 8 

34 0 

38 4 

40 1 

40 0 

37 0 

32 7 

31. 0 

33 0 

36 3 

36 8 

33 0 

36. 0 

TEMP MEAN MIN 


17 2 

18 1 

21 1 

23 5 

24 5 

23 0 

2t 3 

20 0 

21 1 

21 6 

21 0 

10 1 

?1 0 

TEMP MEAN DAY 


29 2 

30 3 

33 0 

34 8 

35 0 

32 3 

29 1 

27 7 

29 2 

31 7 

31 7 

29 3 

31. 1 

TEMP MN NIGHT 


23 1 

24 t 

24 9 

29 0 

29 5 

27 3 

23 0 

23 9 

24 7 

26 0 

23 7 

23 1 

23 7 

VAPOUR PRES8 


12 1 

U B 

11 7 

12 3 

15 7 

19 3 

22 0 

24 0 

23 3 

19 3 

14 l 

IS. 2 

16 6 

WIND SPEED 2M 


2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

2 3 

2 2 

2 2 

2 2 

1 6 

1 9 

2. 2 

2 2 

SUNSHINE X 


87 

00 

•1 

00 

79 

73 

38 

61 

70 

78 

87 

fl 

77 

TOT RADIATION 


459 

911 

534 

556 

556 

527 

463 

476 

497 

491 

474 

457 

80 0 

EVAPOTRANSP 


160 

171 

219 

229 

230 

197 

134 

144 

149 

164 

163 

164 

2132 

TYPE OF GROWING 

SEASON 

NORMAL GROWING SEASON <WITH DRY 

PERIOD) 








DRY DAYS : 272 INTERM DAYS 45 WET DAYS 40 

SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 20 JUNE 

BEGIN HUMID ON 14 JULY 

HUMID PERIOD < 49 DAYS I ENDS ON 31 AUG 
END OF SEASON ON 21 SEP 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 94 DAYS 


Copyrighted material 



M f 

COUNTRY : SUDAN ♦ STATION EL F ASHER • NUMBER 62760 


• LATITUDE 13.37 • LONG I TUDE 29 20 • ELEVATION 730 MET. 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

UJN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

0 

0 

1 

1 

9 

16 

B3 

132 

39 

6 

0 

0 

283 

TEMP AVERAGE 

20 0 

21. 9 

29 2 

27 7 

2* 7 

30 9 

28 5 

26 7 

27 6 

27 1 

23. 2 

20 2 

25 7 

TEPF MEAN MAX 

30 9 

32. 0 

39 2 

37 9 

38 9 

38 0 

34 7 

32 1 

34 B 

36 0 

33. 0 

30 6 

34 4 

TEMP MEAN MIN 

9 5 

10 7 

19. 1 

18 0 

21. 0 

22. 7 

22 3 

21 2 

20 9 

18 3 

13 3 

9 H 

16 9 

TEMP MEAN DAY 

23 0 

29 2 

28 B 

31. 3 

32 9 

33 1 

30 7 

20 6 

30 2 

30 3 

26. 6 

23 9 

2B 8 

TEMP MN NIGHT 

16 9 

17 9 

21. S 

24 4 

26. 6 

27. 6 

26 a 

24 5 

24 9 

23 6 

19 2 

14 0 

22 4 

VAPOUR PRESS 

6. 9 

9 7 

7 0 

7 9 

10 3 

14. 3 

19 7 

22. 9 

18 3 

12 1 

B 5 

7. 9 

11 7 

WIND SPEED 2N 

1 6 

1. 9 

1. 9 

1. 9 

1 9 

1 9 

1. 6 

1. 0 

1 . 0 

l 6 

1. 6 

1. 6 

1. 6 

SUNSHINE X 

B9 

89 

81 

90 

79 

72 

61 

60 

72 

83 

92 

91 

79 

TOT RADIATION 

466 

927 

966 

578 

578 

943 

929 

929 

939 

527 

4BB 

464 

927 

CVAP0TRAN8P 

127 

143 

186 

197 

212 

198 

161 

136 

146 

170 

136 

122 

1934 


TYPE OF CRON INC SEASON NORMAL CROWING SEASON tUITM DRY PERIOD) 
DRY DAYS 319 INTERN DAYS 36 NET DAYS 14 

SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 14 JULY 

BEGIN HUMID ON 9 AUG 

HUMID PERIOD < 19 DAYS) ENDS ON 19 AUG 
CND OF SEASON ON S SEP 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 91 DAYS 


COUNTRY SUDAN • STATION SENNAR * NUMBER 63762 






• LATITUDE: 

13. 33 

♦ LONGITUDE 

33 

37 • 

ELEVATION 4 1 i 

3 MET 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

8EP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

O 

0 

0 

4 

30 

99 

139 

!60 

65 

20 

I 

0 

470 

TEMP AVERAGE 

20 9 

22. 9 

24 3 

27 5 

28 9 

28 1 

26 3 

29 1 

26 0 

26 0 

25 0 

21. 6 

29 1 

TEMP MEAN MAX 

39 0 

36 6 

39 3 

41 6 

41. 0 

38. B 

39 0 

33 2 

39 0 

38 2 

37 7 

35 9 

37 2 

TEMP MEAN MIN 

6 0 

8 2 

9 3 

13 2 

16 0 

18 2 

17. 7 

17 1 

17 1 

13 8 

12 l 

7. 7 

13 0 

TEMP MEAN DAY 

29 8 

27 6 

29 7 

32 9 

33. 0 

32 2 

29 4 

28 0 

29 2 

30 3 

a f * 

26 9 

S9 5 

TTMP MN NIGHT 

19 7 

17 7 

19 3 

22 5 

24 1 

24 B 

23 1 

22 0 

22 6 

21 1 

19 7 

15 9 

20 7 

VAPOUR PRESS 

10 3 

9 2 

9 9 

11 0 

14. 2 

19 5 

22 1 

24 2 

22 0 

18 B 

14 1 

IS 1 

19 6 

WIND SPEED 2M 

1 9 

1. 9 

1 9 

1 6 

1 9 

1. 2 

! 2 

1 9 

1 6 

0 9 

1 9 

1 9 

1. 7 

SUNSHINE X 

94 

94 

92 

92 

09 

82 

64 

63 

79 

87 

93 

94 

85 

TOT RADIATION 

489 

935 

57B 

605 

996 

962 

400 

403 

934 

527 

490 

470 

530 

EVAPOTRANSP 

134 

149 

183 

188 

209 

168 

149 

149 

199 

141 

190 

130 

1897 


TYPE OF CROWING SEASON NORMAL CROW I NO SEASON <WITM DRY PERIOD) 
DRY DAYS : 392 INI ERM DAYS 37 WET DAYS 36 

SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 20 JUNE 

BEGIN HUMID ON 21 JULY 

HUMID PERIOD < 37 DAYS) ENDS ON 26 AUG 
END OF SEASON ON 9 SEP 
TOTAL LENGTH OF SEASON 16 74 DAYS 


Copyrighted material 


h l 


COUNTRY SUDAN 


• STATION DOHA « NUMBER 63763 

• LATITUDE 1131 • LONGITUDE : 33 <6 • ELEVATION 300 NET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JJN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

0 

0 

1 

6 

31 

121 

186 

196 

100 

27 

4 

0 

600 

TEMP AVERAGE 

27 3 

2B 1 

30 B 

32. 0 

32 3 

29 3 

26 B 

23 B 

27. 0 

28. 6 

20 7 

27 7 

28 7 

TEMP MEAN MAX 

36 0 

37. 2 

39 7 

40 7 

40 3 

36 6 

32 7 

31 2 

33. 0 

36 3 

36 a 

36. 3 

36. 4 

TEMP MEAN MIN 

18 3 

19 0 

22 0 

23 0 

24. 6 

22 0 

21 0 

20 3 

20 B 

21. 0 

20 6 

19 0 

21 0 

TEMP MEAN DAY 

30 4 

31. 4 

34 1 

33 1 

33 4 

31 9 

28 9 

27. 8 

29 1 

31. 3 

31 3 

30 8 

31 3 

TEMP MN NIGHT 

24 4 

23 1 

27 9 

20 6 

29 7 

26 7 

24 7 

23 0 

24 3 

23 6 

23 4 

24 2 

23 9 

VAPOUR PRESS 

14 3 

13. 0 

13. 2 

13 0 

IB 0 

21 7 

23 0 

24. 6 

24 0 

22 3 

17. 0 

19 1 

16 3 

WIND SPEED 2M 

2. 2 

2 2 

2 2 

S 3 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

l 9 

1 9 

1 9 

2 2 

SUNSHINE X 

94 

94 

93 

92 

92 

92 

B7 

79 

B9 

92 

93 

94 

90 

TOT RADIATION 

406 

336 

3B2 

603 

60S 

603 

3B2 

349 

373 

343 

490 

471 

333 

EVAPOTRANSP 

173 

177 

227 

246 

236 

197 

160 

133 

162 

177 

168 

160 

2246 


TYPE OF CROWING SEASON NORMAL OROWINC SEASON (WITH DRY PERIOD) 
DRY DAYS 216 INTERM DAYS 34 WET DAYS : 33 

SEA5QN NR 1 

SEASON BEGINS ON 7 JUNE 

BEGIN HUMID ON 7 JULY 

HUMID PERIOD ( 36 DAYS) ENDS ON 31 AUO. 

END OF SEASON ON 24 SEP 

TOTAL LENOTH OF SEASON IS 110 DAYS 


COUNTRY SUDAN 


♦ STATION : OENEINA 

♦ LATITUDE 13. 29 


LONGITUDE 


NUMBER 62770 
22 27 ♦ ELEVATION 


003 


«T 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JJN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

0 

0 

t 

3 

24 

43 

168 

236 

74 

10 

0 

0 

339 

TEMP AVERAGE 

22 0 

23. 3 

26 6 

28. 7 

29 3 

28 B 

26 2 

24 7 

23 3 

23 8 

24 0 

21 8 

23 6 

TEMP MEAN MAX 

32 1 

33 3 

36 2 

37 7 

37 7 

36 1 

32 0 

29 3 

32 3 

34. 8 

33 6 

32 1 

34 0 

TEMP MEAN MIN 

11 6 

13. 2 

17. 0 

19. 6 

21. 1 

21. 3 

20 3 

20 0 

18 3 

16 7 

14 1 

11. 3 

17 1 

TEMP MEAN DAY 

23 6 

27. 0 

30 I 

31 9 

32 4 

31 4 

28 3 

26 4 

28 0 

28 9 

27 3 

23 4 

20 6 

TEMP MN NIQMT 

10 3 

20. 0 

23 4 

23 3 

26. 3 

26 2 

24 1 

22 9 

22 0 

22 1 

19 9 

17. 6 

22 3 

VAPOUR PRESS 

4. 6 

4 2 

3. 1 

7 0 

lO. 8 

13. 3 

20 B 

23 2 

20 2 

11 7 

7 O 

3. 6 

11 3 

WIND SPEED 2M 

2 b 

2. B 

2 3 

2 2 

l 9 

t 9 

1. 6 

1 6 

1 3 

1 9 

2 3 

2 2 

2 1 

SUNSHINE X 

86 

90 

79 

79 

73 

67 

53 

34 

65 

77 

89 

90 

73 

TOT RADIATION 

460 

321 

327 

531 

338 

501 

431 

447 

478 

490 

403 

450 

492 

EVAPOTRANSP 

173 

186 

220 

214 

210 

1B0 

140 

126 

134 

174 

176 

133 

20B6 


TYPE OF GROWING SEASON NORMAL OROWINC SEASON (WITH DRY PERIOD) 
DRY DAYS 2B3 INTERM DAYS 24 WET DAYS : 36 

SEASON NR : 1 

SEASON BEGINS ON 20 JlP* 

BEGIN HUMID ON B JULY 
HUMID PERIOD « 37 DAYS) ENDS ON 2 SEP 
END OF SEASON ON 16 SEP 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 01 DAYS 


Copyrighted material 



I 

COUNTRY SUDAN * STATION : EL. QBE I D * NUMBER 62771 

* LATITUDE 13 10 • LONQITUDE 30. 14 * ELEVATION 370 MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

0 

0 

0 

2 

14 

27 

113 

143 

60 

19 

0 

0 

386 

TEMP AVERAQE 

22 0 

22 0 

27 0 

29 6 

31 3 

30 7 

20 1 

26 6 

27 6 

20 7 

23 6 

22 3 

26 9 

TEMP MEAN MAX 

30 3 

31. 0 

33 6 

30 2 

39 0 

37 2 

33 3 

31 3 

33 7 

36 1 

33 8 

30 B 

34 2 

TEMP MEAN MIN 

13. 3 

14 3 

IS 2 

21 0 

24 0 

24 2 

22 0 

21. B 

21 3 

21. 2 

17. 3 

14. 1 

19. 3 

TEMP MEAN DAY 

23 1 

23 0 

30 1 

32 7 

34 2 

33 0 

29 9 

20 2 

29 0 

31 3 

28 3 

23. 4 

29 3 

TEMP MN NIGHT 

19. 2 

20 0 

24 0 

26 6 

28 8 

20 3 

26 1 

24. 7 

23. 2 

23. 7 

22. 4 

19 1 

24 2 

VAPOUR PRESS 

6. 2 

3 3 

9 7 

7 6 

12 6 

17 e 

22 0 

24 0 

21. 6 

14. 3 

0 3 

7 0 

12 0 

WIND SPEED 2M 

2 3 

2. 0 

2 3 

2 2 

2 3 

2 8 

2 8 

2 2 

t 9 

2 2 

2. 3 

2. 3 

2. 3 

SUNSHINE X 

91 

91 

91 

83 

76 

63 

36 

33 

69 

BO 

90 

94 

78 

TOT RADIATION 

479 

327 

373 

368 

341 

492 

433 

430 

494 

303 

491 

474 

304 

EVAPOTRANSP 

173 

103 

224 

221 

200 

199 

168 

144 

134 

107 

184 

160 

2237 


TYPE OF «ROWING SEASON NORMAL GROW I NO SEASON (WITH DRV PERIOD) 
DRY DAYS 296 INTERH DAYS 31 WET DAYS 10 

SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 4 JULY 

BEGIN HUHID ON 3 AUG 

HUHID PERIOD t 19 DAYS) ENDS ON 21 AOO 
END OF SEASON ON 11 SEP 
TOTAL LENGTH OF SEASON t8 70 DAYS 


COUNTRY : SUDAN ♦ STATION ROST I • NUMBER 62772 


• LATITUDE 13 10 • LONGITUDE : 32 40 * ELEVATION : 301 MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUQ 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

0 

0 

t 

2 

16 

39 

111 

142 

63 

21 

1 

0 

396 

TEMP AVERAGE 

24 7 

26. 0 

28 7 

31. 3 

32. 6 

31. 3 

29 0 

27 3 

28 3 

M 0 

20 5 

23 3 

20 7 

TEMP MEAN MAX 

32 8 

34 3 

37 2 

40 3 

40 3 

30 0 

34 3 

32 3 

34 3 

37 1 

36. 1 

33 2 

33 9 

TEMP MEAN NlN 

14 6 

17 3 

20 1 

22 3 

24. B 

24 8 

23 2 

22 3 

22 3 

22 0 

21. 0 

17 3 

21 3 

TEMP MEAN DAY 

27 6 

29 0 

31 8 

34. B 

33. 3 

33 0 

30 9 

29 1 

30 6 

32 3 

31. 2 

20 1 

31 2 

TEMP MN NIGHT 

22 0 

23 1 

23 B 

28 4 

29 9 

29 0 

26 7 

23 3 

26 2 

27 1 

23. 3 

22 2 

23 9 

VAPOUR PRESS 

10 7 

9 3 

9 7 

10. 3 

13. 3 

20 1 

23 2 

23 6 

24 6 

20 2 

14 0 

12 0 

16 3 

WIND SPEED 2M 

1 9 

1 9 

1. 9 

1 6 

a. 6 

1. 9 

1 9 

1. 6 

1. 6 

1 0 

1. 6 

1 9 

1 7 

5 UNSHIP X 

90 

90 

04 

B3 

66 

66 

36 

36 

68 

79 

00 

92 

76 

TOT RADIATION 

473 

323 

340 

360 

300 

496 

433 

434 

490 

499 

4B4 

467 

496 

EVAPOTRANSP 

136 

161 

204 

202 

204 

106 

136 

141 

140 

133 

134 

148 

2017 


TYPE OF GROWING SEASON NORMAL OROWINC SEASON (WITH DRY PERIOD) 
DRY DAYS 296 INTERM. DAYS 30 WET DAYS : 19 

SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 2 JULY 

BEGIN HUHID ON 2 AOC 

HUHID PERIOD < 20 DAYS) ENDS ON 21 AUG 
END OF SEASON ON 9 SEP 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 70 DAYS 


Copyrighted material 


il 


COUNTRY : SUDAN * STATION BINGA • NUMBER 62773 

• LATITUDE 13.09 • LONGITUDE : 33.57 ♦ ELEVATION 430 MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUQ 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

0 

0 

0 

4 

26 

73 

163 

19B 

93 

38 

1 

0 

618 

TEMP AVERAGE 

23 7 

27 0 

29 6 

32 0 

32 3 

30 5 

£>:• U 

26. 7 

27. 0 

29 3 

28. B 

26 3 

20 6 

TEMP MEAN MA 31 

34 e 

36 3 

39 3 

41 1 

40 2 

37. 3 

33 7 

32. 0 

33 3 

37. I 

37. 3 

33 1 

36 3 

TEMP MEAN MIN 

16. 3 

17. 3 

19 S 

22 7 

24. 3 

23. 3 

22 0 

21 3 

20 3 

21 3 

20 0 

17 3 

20 6 

TFHP MEAN DAY 

29. 0 

30 3 

33 2 

33 2 

33 t 

33 0 

29 9 

28. 6 

29. 2 

32 0 

31. B 

29 4 

31 4 

TEMP MN NIGHT 

22 6 

23 B 

26 3 

28 7 

29 4 

28 0 

23 7 

24. 7 

24 3 

26 2 

23 2 

22 7 

23 6 

VAPOUR PRESS 

12. 3 

11. 3 

12. 0 

13 0 

16. 6 

20 0 

22 l 

23. B 

24 0 

21 7 

13 3 

13. 0 

17 l 

WIND SPEED 2M 

l 9 

t 9 

1 9 

2 2 

2. 2 

1. 9 

1. 9 

1. 9 

t 9 

1 6 

1. 6 

1 6 

1. 9 

SUNSHINE X 

92 

92 

91 

90 

83 

7B 

67 

63 

73 

B3 

91 

93 

63 

TOT RADIATION 

4B2 

331 

376 

396 

370 

344 

499 

491 

318 

321 

494 

471 

323 

EVAPQTRANSP . 

139 

163 

208 

234 

233 

187 

160 

MB 

133 

173 

139 

143 

2122 


TYPE OP G WOW INC SEASON NORMAL CROWING SEASON (WITH DRY PERIODl 
DRY DAYS 274 INTERM. DAYS 42 WET DAYS : 49 

SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 23 JUNE 

BEGIN HUMID ON S3 JULY 

HUMID PERIOD ( 30 DAYS) ENDS ON 31 AUG. 

END OF SEASON CN 22 SEP 

TOTAL LENGTH OF SEASON IS 92 DAYS 


COUNTRY SUDAN * STATION NÎERTETI * NUMBER 62774 


» LATITUDE 12 38 • LONGITUDE 24 04 • ELEVATION SOOO MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

0 

0 

0 

8 

26 

69 

272 

336 

161 

11 

0 

0 

M9 

TEMP. AVERAGE 

19 7 

20 3 

23 3 

23 3 

26 3 

23 3 

22 7 

21 7 

22 8 

23 1 

20 6 

19. 7 

22. 6 

TEMP MEAN MAX 

32 0 

33 0 

34 6 

33 8 

33. 6 

33 0 

28 3 

27 0 

29 3 

32. 3 

32 0 

32 0 

32 1 

TEMP MEAN MIN 

7. 3 

il Q 

12 2 

14 0 

17 3 

IB O 

16 8 

16 3 

16 0 

13. 6 

9 2 

7 3 

13 1 

TEMP MEAN DAY 

24 2 

23 O 

27 3 

29 1 

29 B 

28 2 

24 7 

23. 6 

23 1 

26 4 

24 6 

24. 1 

26 0 

TEMP MN NI ©HT 

13. 7 

16 4 

19 6 

21 7 

23 3 

22 8 

20 3 

19 7 

20 1 

19. 3 

16. 0 

14. B 

19 2 

VAPOUR PRESS 

B 0 

6 3 

7 3 

9 0 

10 1 

16 0 

19 3 

20 6 

20 0 

14. 0 

110 

8 0 

12 3 

WIND SPEED 2M 

2 I 

2 1 

2 1 

2 1 

2 1 

3 1 

1 0 

2. 1 

2 1 

2. t 

2. 1 

2. 1 

2 1 

SUNSHINE X 

B2 

73 

70 

00 

73 

34 

42 

28 

34 

70 

79 

87 

47 

TOT RADIATION 

431 

470 

323 

333 

336 

446 

397 

340 

433 

466 

435 

453 

4M 

EVAPQTRANSP 

143 

148 

109 

196 

206 

163 

123 

108 

128 

161 

137 

138 

1842 


TYPE OP GROWING 8EA3CN NORMAL GROW I NO SEASON <WITM DRY PERIOD) 
DRY DAYS 262 INTERM DAYS 20 WET DAYS S3 

SEASON NR 1 

SEA50N BEGINS ON 19 JUNE 

BEGIN HUMID ON 29 JUNE 
HUMID PERIOD I 84 DAYS) ENDS ON 20 SEP 
END OF SEASON ON 30 SEP 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 104 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY SUDAN ♦ STATION MJRUNOO • NUMBER : 627 75 

• LATITUDE 12 49 • LONGITUDE 23.09 • ELEVATION BOO « T 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

0 

0 

3 

4 

12 

80 

129 

172 

111 

19 

k 

0 

331 

TEMP AVERAGE 

20 2 

21 3 

23 3 

27 3 

20 6 

28 3 

26 2 

23 0 

29. 9 

23 3 

22 3 

20 0 

24. 6 

TEMP MEAN MAX 

34 3 

33 8 

30 2 

39 1 

39 0 

36 1 

32 2 

30 3 

32. B 

36. 1 

33. 3 

34. 6 

33 4 

TEMP MEAN MIN 

6 O 

7 0 

12 3 

13 3 

18 2 

20 3 

20 l 

19 6 

18 2 

14 B 

9 0 

3 3 

13 9 

TEMP MEAN OAY 

25 4 

26 6 

30 0 

31 6 

32 3 

31 1 

28 3 

27 0 

20 1 

29 2 

26 9 

23 1 

2B 3 

TEMP MN NIGHT 

13 3 

16 6 

20 9 

23 2 

24 9 

23 3 

23 9 

23 0 

22 7 

21 2 

16 9 

14. 0 

20. 7 

VAPOUR PRESS 

7 3 

6 8 

8 6 

10 6 

13 3 

19 1 

22 0 

23. 3 

22 3 

16. 3 

10 2 

7 3 

14 0 

WIND SPEED 2M 

2 1 

2. 1 

2. 1 

2 4 

2 4 

2 8 

2 4 

2 1 

2 . 1 

2 1 

2. 1 

2 . 1 

2 2 

SUNSHINE X 

91 

90 

88 

80 

03 

67 

39 

36 

61 

78 

87 

92 

73 

TOT RADIATION 

40] 

323 

363 

388 

369 

498 

384 

373 

463 

497 

4B3 

470 

491 

EVAPOTAANSP 

143 

130 

194 

213 

224 

199 

141 

119 

142 

169 

148 

139 

1983 


TYPE OF CROWING SEASON NORMAL ««OWING SEASON (WITH DRV PERIOD) 
DRY DAYS 264 INTERN DAYS 49 WET DAYS 48 

SEASON NR I 

SEASON BEGINS ON 23 JUNE 

BEGIN HUMID ON 19 JULY 

HUMID PERIOD < 49 DAYS) ENDS ON 5 SEP 
END OF SEASON ON 28 SEP 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 90 DAYS 


COUNTRY SUDAN * STATION : ZALINOEI * NUMBER 62780 

* LATITUDE 12 94 • LONGITUDE 23 29 • ELEVATION 900 NET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

0 

0 

0 

B 

36 

74 

179 

223 

93 

16 

0 

0 

629 

TEMP AVERAGE 

20 1 

21 3 

23 0 

24 3 

27 7 

27 0 

24 6 

23 3 

24 0 

24 0 

22 0 

20 | 

23 B 

TEMP MEAN MAX 

34 0 

33. 0 

37 t 

38 0 

37 3 

34 3 

30 2 

28 3 

30 3 

33. B 

34. 3 

33 3 

33 9 

TEMP MEAN MIN 

6 3 

8 0 

12. 8 

14 7 

10. 2 

19 3 

19 0 

18 6 

17 6 

14 1 

9 3 

7 0 

13 8 

TEMP MEAN DAY 

23 2 

26 4 

29 4 

30 6 

31 2 

29 7 

26 6 

23 3 

26 3 

27. 4 

26. 3 

24 9 

27 4 

TEMP MN NIOMT 

13 6 

17. 0 

20. 9 

22 3 

24. 4 

24 3 

22 3 

21 6 

21 3 

20 0 

16 9 

14 9 

20 2 

VAPOUR PRESS. 

7 O 

4 6 

0 0 

10 0 

13. 1 

18 3 

21. 3 

22 6 

21 0 

14 B 

9 5 

7 3 

13 3 

WIND SPEED 2M 

2 1 

2. 1 

2. 1 

2 1 

2 1 

2 1 

1 0 

2 1 

2 1 

2. 1 

2. 1 

2 1 

2. 1 

SUNSHINE X 

89 

90 

S3 

04 

7B 

67 

36 

44 

63 

82 

09 

91 

76 

TOT RADIATION 

474 

323 

343 

372 

348 

499 

434 

403 

471 

311 

4B9 

466 

496 

EVAPOTRANSP 

143 

149 

192 

197 

203 

168 

131 

116 

130 

164 

147 

139 

1883 


TYPE OF CROWING SEASON NORMAL GROW I NO SEASON «WITH DRY PERIOD) 
DRY DAYS : 269 INTERN DAYS 30 l*T DAYS 66 

SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 19 JUNE 

BEGIN HUMID ON 2 JULY 
HUMID PERIOD I 67 DAYS) ENDS ON 6 SEP 
END OF SEASON ON 23 SEP 
TOTAL LENGTH OF SEASON IB 97 DAYS 


Copyrighted material 

li 


COUNTRY : SUDAN * STATION EN NAHUD • NUMBER 62781 

• LATITUDE 12.42 • LONGITUDE : 28 26 ♦ ELEVATION 364 NET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

0 

0 

1 

2 

13 

43 

112 

137 

70 

20 

0 

0 

402 

TEMP. AVERAGE 

22. 6 

24. 0 

27. 3 

29 0 

31. 0 

30. 3 

28 0 

27 0 

28 0 

28 6 

26 1 

23 1 

27. 2 

TEMP MEAN MAX 

31. 7 

33 0 

36 6 

38 7 

39 0 

37 0 

33 1 

31. 7 

34 0 

36 2 

34 3 

32 0 

34 8 

TEMP MEAN MIN 

13. 3 

14 7 

18 3 

21 0 

23. 0 

23 3 

22 7 

22 0 

21 0 

21 0 

17 6 

14 2 

19 3 

TEff MEAN DAY 

23 9 

27 2 

30 8 

33 1 

33. 9 

32 7 

29 8 

2B 6 

30 1 

31 3 

29 0 

26 2 

29. 9 

TEMP MN NIGHT 

19. 6 

20 S 

24 3 

26 a 

26 2 

27. e 

23 9 

23 0 

23 3 

23 6 

22 7 

19 3 

24 3 

VAPOUR PRESS 

6 2 

3 6 

6 3 

8 8 

13. B 

19 3 

22 8 

24 1 

22. 1 

13 3 

e 8 

7 2 

13 4 

WIND SPEED 2M 

2 2 

2. 2 

1. 9 

1 9 

1. 6 

1. 6 

l 6 

1 3 

1 3 

1 6 

1. 9 

1. 9 

1 . 8 

SUNSHINE X 

90 

B9 

78 

04 

77 

66 

60 

37 

69 

77 

92 

93 

77 

TOT RADIATION 

479 

522 

526 

372 

344 

494 

470 

430 

493 

493 

301 

474 

302 

EVAPOTRANSP 

163 

167 

190 

207 

199 

17| 

130 

137 

146 

171 

163 

148 

2022 


TYPE OF GROWING SEASON NORMAL 0R0W1N© SEASON (WITH DRY PERIOD) 
DRY DAYS 290 INTERM DAYS 36 WET DAYS 19 

SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 30 JUNE 

BEGIN HUMID ON 1 AUG 

HUMID PERIOD t 20 DAYS) ENDS OH 20 AUC 
END OF SEASON ON 13 SEP 
TOTAL LENOTH OF SEASON IS 76 DAYS 


COUNTRY ; SUDAN * STATION : DEREISA • NUMBER 62702 

# LATITUDE: 12 41 • LONGITUDE : 22.46 • ELEVATION 730 MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

0 

0 

0 


4 

18 

65 

154 

215 

120 

20 

1 

0 

397 

TEMP AVERAGE 

20 0 

22. 1 

26 0 

27 

3 

29 3 

20 3 

26 3 

23 3 

23 7 

26 0 

23 0 

20 7 

23 1 

TEMP MEAN MAX 

34 3 

33 7 

30 3 

30 

6 

39 0 

33 8 

32 0 

30 0 

32 6 

36 1 

35 3 

34 3 

33 2 

TEMP MEAN MIN 

7 3 

8 3 

13 3 

16 

3 

19 3 

20 0 

20 6 

20 0 

18 7 

13 6 

10 3 

7. 0 

14 8 

TEMP MEAN DAY 

25 7 

27 0 

30 3 

31 

3 

32 8 

31 0 

28 3 

26 8 

28 1 

29. 3 

27 4 

25. 3 

28 7 

TEMP MN NIGHT 

16. 3 

17 6 

21 6 

23 

6 

23 8 

23 6 

24 2 

23 1 

22 9 

21 0 

18 0 

13. 1 

21 3 

VAPOUR PRESS 

6 3 

6 1 

6 3 

9 

0 

12. 3 

17 2 

21 3 

23 3 

22. 2 

14. 8 

9 0 

6. 3 

12 9 

WIND SPEED 2M 

I. 9 

1 9 

2 2 

1 

9 

1. 6 

1 9 

1 9 

1.9 

1 9 

1 9 

1 9 

1 9 

1 9 

BLWSHINE X 

85 

B6 

82 

82 

77 

59 

42 

30 

31 

70 

02 

90 

69 

TOT RADIATION 

463 

312 

541 

563 

544 

465 

396 

346 

423 

467 

467 

463 

471 

EVAPOTRANSP 

144 

147 

204 

196 

195 

171 

135 

117 

133 

169 

140 

138 

1897 


TYPE OF CROWING SEASON NORMAL QROMINO SEASON «WITH DRY PERIOD) 
DRY DAYS 267 INTERM DAYS 34 WET DAYS 64 

SEA50N 1 

SEASON BEGINS ON 23 vAJNE 

BEGIN HUMID ON 10 JULY 

HUMID PERIOD ( 63 DAYS) ENDS QN 12 SEP 
END OF SEASON ON 29 SEP 
TOTAL LENOTH OF SEASON IS 99 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY SUDAN • STATION KA6S • NUMBER 62783 

• LATITUDE 12.31 * LONGITUDE 24 16 • ELEVATION : BOO MET. 



JAN 

FED 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

O 

0 

0 

3 

21 

S3 

13B 

203 

92 

17 

0 

0 

381 

TEW* AVERAGE 

20 0 

21 3 

23 3 

27 6 

27 0 

27 0 

23 3 

24 0 

24 0 

24 7 

22 3 

20 1 

24 1 

TEMP MEAN MAX 

31 3 

32 3 

34 7 

37. 2 

33 3 

33 1 

32 3 

30 1 

32 3 

34 6 

33 3 

32 1 

33 4 

TEMP MEAN MIN 

8 5 

10. 3 

16. 0 

IS 0 

It 3 

16 6 

18 3 

17 7 

IS. 2 

14 7 

11 3 

8 0 

14 6 

TEMP MEAN DAY 

24 0 

23 4 

28 7 

31 1 

29 9 

29 B 

27 9 

26. 1 

26 9 

28 2 

26 4 

24 3 

27 4 

TEMP NN NIGHT 

16 1 

17. B 

22 2 

24 3 

23 9 

23 9 

22. 7 

21 3 

20 3 

20 7 

IB 1 

13 2 

20 6 

VAPOUR PRESS 

6. a 

6 0 

7 3 

8 3 

10. 6 

17 0 

20 7 

22 0 

19. 3 

13 0 

10. 3 

7 1 

12 4 

WIND SPEED 2M 

2. 4 

2 7 

2 4 

2 4 

2 1 

1 8 

1 8 

1. B 

l 3 

1 B 

8 . 1 

2 4 

2 1 

SUNSHINE X 

8B 

BB 

B7 

B7 

B2 

63 

42 

34 

37 

80 

88 

92 

73 

TOT RADIATION 

474 

320 

362 

304 

364 

481 

396 

443 

447 

303 

408 

473 

494 

EVAPOTRANSP 

137 

172 

209 

216 

206 

17* 

139 

127 

132 

164 

149 

131 

1993 


TYPE OF GROWING SEASON NORMAL CROWINO SEASON (WITH DRY PERIOD) 
DRV DAYS 266 INTERM. DAYS 41 WET DAYS : 38 

SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 16 JUNE 

BEGIN HUMID ON B JULY 
HUMID PERIOD ( 54 DAYS) ENDS ON 4 8EP 
END OF SEASON ON 23 SEP 
TOTAL LENOTM OF SEASON IS 100 DAYS 


COUNTRY SUDAN 


• STATION ABU NA 'AM# 

1 

• 

NUMBER 62793 







• LATITUDE: 

12. 44 

♦ LONGITUDE 

34 

06 • 

ELEVATION 44! 

3 MET 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

precipitation 

0 

0 

1 

1 

20 

123 

123 

162 

109 

36 

1 

0 

374 

TEMP AVERAGE 

23 1 

26 3 

29 6 

31 7 

32 2 

29 7 

27 0 

26 1 

26 7 

28 1 

27 6 

23 B 

28 0 

TEMP MEAN MAX 

33 3 

36 3 

39 7 

41 0 

40 0 

36 3 

32 3 

31 1 

32 8 

36 1 

37 2 

36 0 

36 2 

TEMP MEAN MIN 

13. 0 

16. 3 

19 3 

22 3 

24 3 

23 1 

21 6 

21 O 

20 6 

20 1 

IB 0 

13 6 

19. 8 

TEMP MEAN DAY 

2fl ■ 

30 1 

33 3 

33 1 

33 0 

32 1 

29 0 

27 0 

28 9 

30. 9 

31 0 

29 4 

30 9 

TEMP MN NICHT 

2i a 

23. 1 

26 2 

2B 6 

29 3 

27 3 

23 0 

24 1 

24 3 

24 9 

23 7 

21 7 

23 0 

VAPOUR PRESS 

10 0 

9 0 

9 3 

11 1 

16 0 

21 1 

24 1 

23 6 

23 2 

21 3 

19. 3 

11 O 

16 4 

WIND SPEED 2M 

a a 

2. 2 

2 2 

2 2 

2 2 

2 3 

2 2 

1. 9 

1 3 

1 6 

1 9 

1 9 

2 0 

SUNSHINE X 

89 

00 

83 

03 

74 

37 

49 

49 

62 

73 

BB 

90 

73 

TOT RADIATION 

904 

363 

387 

611 

396 

337 

4M 

301 

322 

493 

4B6 

430 

328 

EVAPOTRANSP 

172 

173 

222 

231 

22B 

1B2 

142 

129 

134 

160 

167 

137 

2099 


TYPE OF CROWINO SEASON NORMAL OROWINQ SEASON <WITM DRY PERIOD) 
DRY DAYS 246 INTERM DAYS 80 WET DAYS 39 

SEASON NR 1 

SEASON DEGINS ON 3 JUNE 

BEGIN HUMID ON 20 JULY 

HUMID PERIOD < 40 DAYS) ENDS ON 3 SEP 
END OF SEASON ON 30 SEP 
TOTAL LENOTH OF SEASON IS 120 DAYS 


Copyrighted material 



COUNT** SUDAN 


♦ STATION : NYALA 


* NUMBER 62790 


• LATITUDE: 12 03 • LQNOITUDC 24.93 • ELEVATION : 674 NET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

dcc 

YEAR 

PRECIPITATION 

0 

0 

1 

3 

21 

47 

138 

167 

73 

18 

0 

0 

470 

TEMP AVERAGE 

23 5 

29. 0 

28 0 

29 8 

30 3 

29 3 

26 7 

23 7 

27 0 

28 0 

26 3 

23 6 

27 0 

TEMP MEAN MAX 

31 5 

33 0 

36 0 

38 0 

38 0 

36 2 

32 1 

30 7 

33 2 

33 3 

34 0 

31. 3 

34 1 

TEMP MEAN MIN 

13 3 

16 B 

19 B 

21 7 

22 8 

22 6 

21 3 

20. 7 

20 7 

20 3 

18 8 

1». 7 

19 7 

TEMP MEAN DAY 

26 4 

27 8 

30 B 

32 8 

33 1 

31 8 

26 6 

27 3 

29 2 

30 3 

24 1 

26 4 

29 3 

TEMP PIN NIGHT 

20 8 

22 2 

23 2 

27 0 

27 7 

26 9 

24 7 

23 8 

24 5 

23 0 

23 4 

20 4 

24 3 

VAPOUR PRESS 

3. 0 

4 2 

3. 0 

? 2 

12 3 

18 0 

22. 0 

23. 1 

21 0 

13 9 

7 8 

6. 2 

12 1 

WIND SPEED 2M 

2. 3 

2 8 

2 5 

2 3 

2 2 

1.9 

1 9 

1. 9 

1. 6 

1. 9 

2. 2 

2 9 

a a 

SUNSHINE X 

87 

87 

82 

81 

74 

63 

34 

46 

64 

78 

87 

B9 

74 

TOT RADIATION 

474 

919 

343 

339 

330 

487 

443 

412 

476 

300 

48B 

467 

491 

EVAPOTRANSP . 

179 

196 

228 

235 

219 

174 

143 

130 

144 

173 

170 

169 

2138 


TYPE OF GROWING SEASON NORNAL GROWING SEASON (WITH DRY PERIOD) 
DRY DAYS 283 INTERN OAYS 39 WET DAYS 49 

SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 2B JUNE 

BEGIN HUMID ON 16 JULY 

HUMID PERIOD ( 46 DAYS) ENDS ON 30 AUG 
END OF SEASON ON 16 SEP 
TOTAL LENGTH OP SEASON 19 01 DAYS 


COUNTRY SUDAN 


STATION MUMCUR 


• NUMBER : 62797 


• LATITUDE 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

PRECIPITATION 

0 

0 

3 

3 

29 

TEMP. AVERAGE 

22 7 

24 3 

27 0 

26 6 

29 3 

TEMP MEAN MAX 

34 0 

33 2 

37 2 

38 2 

37. 3 

TEMP MEAN MIN 

It. 9 

13 7 

16 3 

19 0 

21 1 

TEMP MEAN DAY 

26 8 

26 4 

30 6 

32 1 

32 3 

TEMP MN NIGHT 

19 0 

20 9 

23 3 

23 3 

26. 4 

VAPOUR PRESS 

7. 1 

7 0 

a 3 

10 6 

19 0 

WIND SPEED 2M 

2 5 

2 3 

2 2 

2 2 

2 2 

SUNSHINE X 

B5 

83 

74 

80 

63 

TOT RADIATION 

468 

303 

312 

333 

4B4 

EVAPQTRANSP 

177 

180 

200 

213 

212 


TYPE OF GROWING SEASON NORMAL GROW I NO SEASON <1 
DRY DAYS 230 INTERN DAYS : 41 WET DAYS 


It 97 

• LONGITUDE 

: 23 

17 ♦ 

ELEVATION 

1 : 630 

MET 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

107 

161 

217 

106 

31 

0 

0 

657 

27 7 

23 7 

24 7 

29 3 

26 3 

24 8 

22. 6 

29 B 

34 3 

31 0 

29 6 

31 9 

39 3 

33 9 

34 9 

34 3 

21 0 

20 9 

19 7 

19 0 

17 2 

14 2 

10 B 

17 0 

30 2 

27 6 

26 4 

27 9 

29 4 

26 6 

26. B 

2B 9 

23 3 

23 8 

22 0 

22 8 

22 7 

20 6 

17 9 

22 6 

20 6 

22 9 

24 0 

23 2 

13 0 

10 2 

7 B 

14 3 

1 9 

1 9 

1. 9 

1.9 

1 9 

2 2 

2 2 

2 1 

96 

28 

20 

36 

70 

80 

09 

64 

491 

330 

339 

364 

470 

463 

460 

431 

199 

119 

109 

117 

172 

167 

19B 

1987 


I DRY PERIOD) 

74 


SEASON NR 1 

SEASON BECINS ON 9 UJNE 

BEGIN HUMID ON 30 JUNE 

HUMID PERIOD C 73 DAYS) ENDS ON 12 SEP. 
END OF SEASON ON 20 SEP 
TOTAL LENOTH OF SEASON IS 116 DAYS 


Copyrighted material 



f! 

COUNTRY SUDAN ♦ STATION RENK « NUMBER 62801 


• LATITUDE 11. 43 • LONGITUDE 32 47 • ELEVATION 382 MET. 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

*AJN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

0 

0 

1 

3 

28 

74 

117 

133 

93 

34 

1 

0 

« 

TEMP AVERAGE 

24 3 

23 3 

29 0 

31 O 

31 2 

29 0 

27 2 

26 3 

26 8 

28 0 

27 1 

24 6 

27 3 

TEMP MEAN MAX 

33 3 

33. 0 

38 3 

M 1 

38 3 

33. 2 

32 3 

31 1 

32 3 

33 3 

36 0 

33 3 

33 l 

TEMP MEAN MIN 

13. 1 

16 0 

19 3 

22 2 

24 0 

22 0 

22 0 

21 3 

21 1 

20 6 

IB 3 

13. 8 

19. 9 

TEMP MEAN DAY 

27 6 

29 0 

32 4 

34 2 

33 9 

31 2 

29 1 

28 0 

28 8 

30 3 

30 3 

27 6 

30 2 

TEMP MN NIGHT 

21 2 

22 3 

23 6 

20 0 

28 7 

26 B 

23 3 

24 3 

24 6 

23 0 

23 6 

21 0 

24 7 

VAPOUR PRESS. 

10. 6 

9 7 

10 3 

13 3 

19 1 

22 7 

24 3 

23. 7 

23. 6 

23 0 

13. 2 

12 0 

17 7 

WIND SPEED 2M 

1. 6 

l. 9 

l 9 

1 6 

1 6 

1 9 

1 6 

1 2 

1 . 6 

1 6 

1 6 

1. 9 

1 7 

SUNSHINE X 

91 

91 

90 

87 

70 

64 

34 

31 

64 

73 

88 

91 

77 

TOT RADIATION 

490 

333 

373 

303 

343 

402 

442 

432 

476 

490 

494 

476 

301 

EVAPOTRANSP 

147 

161 

207 

202 

194 

161 

138 

125 

134 

136 

134 

132 

1931 


TYRE OF GROWING SEASON NORMAL GROWING SEASON (WITH DRY PERIOD) 
DRY DAYS 239 INTERN DAYS 69 WET DAYS 37 

SEASON NR : I 

SEA50N BEG INS ON 16 JUAC 

BEGIN HUMID ON 26 JULY 
hPJMID PERIOD « 30 DAYS I ENDS ON I SEP 
END OF SEASON ON ? OCT 
TOTAL LENOTM OP SEASON IS 107 DAYS 


COUNTRY : SUDAN • STATION RASHAD * NUMDCR 62003 


♦ LATITUDE 11.32 * LONGITUDE 31 03 • ELEVATION : 83» MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

0 

0 

1 

10 

64 

104 

139 

189 

138 

93 

2 

0 

7B2 

TEMP AVERAGE 

23 5 

26 0 

29 2 

29 3 

29. 2 

27 l 

23 3 

23 0 

23 2 

26 2 

26 3 

23 3 

26 7 

TEMP MEAN MAX 

32. 0 

32 6 

33 7 

36 3 

33 6 

33 0 

30 2 

30 0 

30 6 

32 2 

32 7 

31 8 

32 7 

TEMP MEAN MIN 

18 8 

19 2 

22 6 

22 6 

22 e 

21 1 

20 3 

20 1 

19 7 

20 2 

20 0 

18 B 

20 3 

TEMP MEAN DAY 

27 B 

28 3 

31 3 

31 9 

31 3 

29 2 

27 1 

26 8 

27 I 

20 3 

28 6 

27 6 

28 8 

TEMP MN NIGHT 

23 2 

23 7 

26 9 

27 1 

26 9 

24 9 

23 3 

23 2 

23. 0 

23 8 

23. 8 

23 7 

24 4 

VAPOUR PRESS 

13 5 

14 0 

13 0 

16 3 

IB 0 

20 0 

21 0 

22 0 

21 2 

19 3 

14 3 

13 3 

17 4 

WIND SPEED 2M 

3 1 

3 1 

2 3 

2 8 

2 3 

a u 

2 8 

2 3 

2 3 

2 8 

3 t 

3 1 

2 8 

SUNSHINE X 

93 

93 

91 

88 

82 

69 

34 

31 

67 

70 

91 

94 

70 

TOT RADIATION 

495 

342 

379 

388 

362 

303 

443 

432 

400 

470 

303 

4B3 

307 

EVAPOTRANSP 

172 

170 

203 

210 

193 

164 

146 

136 

142 

133 

163 

138 

2016 


TYPE OF CROWING SEASON NORMAL CROWING SEASON (WITH DRY PERIOD) 
DRY DAYS 224 INTERM DAYS 63 WET DAYS : 7B 

SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 3 JUNE 

BEGIN HUMID ON 9 JULY 
HUMID PERIOD ( 79 DAYS) ENDS ON 24 SEP 
END OF SEASON ON 22 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 142 DAYS 


Copyrighted material 


COUNTRY SUDAN * STATION DAMAZINE • NUMBER 62005 

* LATITUDE 11 47 • LONGITUDE : 34 23 ♦ ELEVATION 470 NET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

0 


0 

I 

19 

40 

119 

IB1 

203 

129 

41 

3 

0 

736 

TEMP AVERAGE 

26. 0 

27 

3 

DO 6 

Dl 8 

31 7 

29. 0 

26 3 

26 0 

26 6 

27 6 

27 3 

26 O 

28 1 

TEW 3 MEAN MAX 

35 5 

37 

0 

39 5 

40 1 

38 3 

33 0 

3t 6 

30 7 

32 3 

34 B 

36 3 

33 8 

33 6 

TEMP MEAN MIN 

16 6 

IB 

0 

21 6 

23 5 

24 B 

22 7 

21 3 

21 0 

20 8 

20 3 

18 3 

16 2 

20. 3 

TEMP MEAN DAY 

29 5 

31 

0 

33 a 

04 Q 

34 1 

31. 1 

20 4 

27 6 

28 7 

30 2 

30 7 

29 3 

30 B 

TEMP MN NIGHT 

22 9 

24 

3 

27 3 

2B 9 

29 2 

26 6 

24 7 

24 0 

24. 4 

24 8 

23 9 

22 1 

23 3 

VAPOUR PRESS 

9 3 

B 

5 

9 6 

12 0 

17. 5 

21. 3 

24 0 

23 3 

23 1 

22 2 

14 3 

IO 2 

16 7 

WIND SPEED ZM 

1. 6 

t. 

6 

1 6 

1 6 

l 9 

2 2 

1 9 

1 6 

1 3 

1 3 

1 3 

1 6 

1 6 

SUNSHINE X 

86 

B7 

B1 

77 

63 

34 

42 

43 

37 

67 

03 

91 

69 

TOT RADIATION 

474 

521 

540 

542 

492 

442 

394 

408 

448 

460 

477 

476 

472 

EVAPOTRANSP 

155 

157 

19B 

202 

193 

162 

130 

123 

126 

144 

143 

149 

1 896 


TYPE OF GROWING SEASON NORMAL CRÜWINC SEASON (WITH DRY PERIOD! 
DRY DAYS 242 INTERN DAYS 43 NET DAV6 : 00 

SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 2 JUNE 

BEGIN HUMID ON 2S JUNE 
HUMID PERIOD ( ©1 DAY9J ENDS ON 16 SEP 
END OP SEASON ON 3 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 124 DAYS 


COUNTRY : SUDAN 


STATION QMAZALA QAWZAT 


NUMBER 63B08 


• LATITUDE 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

PRECIPITATION 

O 

0 

1 

6 

17 

TEMP AVERAGE 

23 2 

24 7 

28 6 

30 3 

31 6 

TEMP MEAN MAX 

32 3 

33. 8 

37 3 

39 3 

39 2 

TEMP MEAN MIN 

14 0 

13. 6 

19. 6 

21 6 

24 O 

TEMP MEAN DAY 

26 3 

28 0 

31. 8 

33. 8 

34 3 

TEMP MN NIGHT 

ao i 

21 7 

23 3 

27 4 

28 9 

VAPOUR PRFSS 

7 8 

7. 2 

9 O 

12 0 

13 3 

WIND SPEED 2M 

2 8 

2. 0 

2 b 

2 3 

1 9 

SUNSHINE X 

91 

91 

81 

80 

78 

TOT RADIATION 

476 

525 

544 

544 

329 

EVAPOTRANSP 

192 

194 

232 

237 

213 


11 28 

• LONGITUDE 

26 

27 4 

ELEVAT 

ION 480 

MET 

JJN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

71 

108 

151 

90 

29 

0 

0 

473 

30 0 

27 5 

26 3 

27 3 

28 2 

26 2 

24. 0 

27 4 

36 3 

32 5 

31. 2 

33. 3 

36 1 

33 3 

33. 2 

□3 0 

23 7 

22 5 

21. B 

21 3 

20 3 

17 0 

14. 7 

19 7 

32. 3 

29 3 

28 2 

29 3 

31 0 

29 4 

27 2 

30 1 

27 7 

23 6 

24 7 

23 1 

S3 1 


20 2 

24 5 

21 a 

24 0 

26 0 

23 2 

19. 7 

12 3 

9 1 

15 9 

1. 9 

1. 6 

1 6 

1. 3 

1. 9 

a. s 

2 3 

2 1 

70 

38 

30 

70 

81 

92 

44 

78 

502 

467 

435 

48B 

4B9 

479 

468 

497 

171 

142 

129 

140 

176 

174 

176 

2176 


TYPE OF CROWING SEASON NORMAL GROWING SEASON (WITH DRY PERIOD! 
DRY DAYS 271 INTERM DAYS 63 WET DAYS 31 

SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 22 JUNE 

BEOIN HUMID ON 30 JULY 

HUMID PERIOD < 32 DAYS! END5 ON 30 AUG 
END OF SEASON ON 24 SEP 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 95 DAYS 


COUNTRY SUDAN 


STATION . KADUGLI 


• NUMBER *28 tO 


• LATITUDE II 00 • LONG I TUDE 29.43 * ELEVATION 499 NET 



JAN 

FEB 

har 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

0 

2 

1 

13 

B6 

108 

167 

137 

140 

82 

6 

0 

764 

TEMP AVERAGE 

2D. V 

26 a 

28 1 

30 8 

29 6 

27 6 

26 1 

29 1 

26 0 

26 3 

26 1 

23 0 

26 9 

TEMP MEAN MAi 

39 5 

36 6 

3B 2 

40 0 

37 7 

34 3 

31 6 

31 0 

32 7 

33 0 

36 6 

33 0 

33 4 

TEMP HE AN MIN 

15 5 

17 1 

20 0 

21 6 

21 6 

21 0 

20 3 

19 3 

19 3 

18 2 

13 3 

13. 0 

18 7 

TEMP MEAN DAY 

29 1 

30 4 

32 4 

34 1 

32 6 

30 0 

20 0 

27 2 

28 4 

29 6 

2* 8 

28 3 

30 0 

TEMP HN NIGHT 

22 t 

23. 6 

26 0 

27 6 

26 8 

23 2 

24 0 

22 9 

23 4 

23 3 

21 9 

21 0 

24 0 

VAPOUR PRES5 

0 B 

8 2 

9 6 

12 3 

18 3 

23 3 

24 8 

23 3 

23 3 

22. 7 

13 3 

lO 1 

16 4 

WIND SPEED 2H 

1 9 

2 2 

1 9 

1 6 

1 9 

I 9 

1 6 

1 9 

1 9 

1 9 

1 9 

1. 9 

1 9 

HNWI l NF % 

92 

92 

09 

06 

79 

70 

39 

39 

67 

BO 

91 

92 

79 

TOT RADIATION 

49V 

343 

373 

379 

347 

303 

460 

464 

489 

311 

304 

483 

313 

EVAPOTRANSP 

166 

174 

202 

194 

204 

136 

133 

128 

138 

161 

161 

137 

1984 


TYPE OF CRON INC SEASON NORMAL CRON INC SEASON (WITH DRV PERIOD» 
DRY DAYS 220 INTERN DAYS 66 WET DAYS 79 

SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 24 HAY 

BEGIN HUH ID ON 30 JUNE 
HUH ID PERIOD « BO DAYS) ENDS ON 17 SEP 
END OF SEASON CN 16 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON 16 146 DAYS 


COUNTRY SUDAN • STATION KURHXM • NUHBER 62820 

• LATITUDE 10 33 • LONGITUDE 34. 17 • ELEVATION : 690 MET 



JAN 

FEB 

HAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

0 

1 

12 

33 

47 

134 

163 

227 

131 

110 

29 

t 

902 

TEMP AVERAOE 

28 7 

29 3 

30 8 

30 3 

27 8 

26 0 

24 2 

24 6 

23 3 

26 1 

27 1 

28 2 

27 4 

TEMP HE AN MAX 

36 2 

37 1 

38 3 

37 B 

33 3 

31 2 

28 3 

29 3 

31 0 

32 7 

33 0 

36 3 

33 4 

TEMP MEAN MIN 

21 2 

22 0 

23 0 

23 2 

22 0 

20 3 

20 1 

19. B 

19 8 

19 3 

19 1 

20. 0 

20 9 

TEMP HEAN DAY 

31 4 

32 3 

33 6 

33 l 

29 B 

27. 8 

23 7 

26 4 

27 4 

28 4 

24 9 

31 2 

24 7 

TEMP HN NIGHT 

26 2 

27 0 

28 1 

28 0 

23 7 

23 9 

22 7 

22 8 

23 2 

23 3 

23 9 

23 0 

23 0 

VAPOUR PRESS 

11 1 

11 3 

13 0 

16 7 

20 0 

22 3 

23 0 

23. 6 

23 3 

22 2 

17 1 

12 9 

IB 0 

WIND SPEED 2M 

2 2 

2 2 

1. 9 

2 2 

2. 2 

t 9 

1 9 

1 9 

1 9 

1. 9 

1 9 

2 2 

2 0 

SUNSHINE X 

92 

41 

09 

82 

69 

37 

44 

49 

39 

70 

BB 

92 

73 

TOT RADIATION 

302 

342 

374 

362 

303 

430 

399 

422 

«37 

473 

302 

409 


EVAPOTRANSP 

179 

184 

210 

208 

172 

139 

124 

129 

133 

130 

160 

186 

1476 


TYPE OF CROWING SEASON NORMAL GROWING SEASON (WITH DRY PERIOD» 
DRY DAYS 194 INTERN DAYS 64 WET DAYS 107 

SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 11 HAY 

BEGIN HUMID ON 7 JUNE 
HUMID PERIOD i 100 DAYS) ENDS ON 22 SEP 
END OF SEASON ON P* OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASDN IS 172 DAYS 


Copyrighted material 


COUNTRY SUDAN ♦ STATION NALAKAL « NUMBER 62840 

• LATITUDE 9 33 • LONGITUDE : 31 39 ♦ ELEVATION 380 NET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

0 

0 

6 

25 

90 

116 

157 

171 

135 

76 

6 

0 

782 

TEMP AVERAGE 

26 6 

28 2 

30. 5 

31 0 

29 5 

27 5 

26 1 

za a 

26 7 

27 5 

27 3 

26 5 

27 B 

TEMP MEAN MAX 

35 3 

36 7 

38 5 

38 2 

35 6 

32 6 

30. 6 

30 5 

31 6 

33 2 

35 0 

34 8 

34 4 

TEMP MEAN MIN 

18 3 

19 7 

22 3 

23 7 

23. 3 

22 1 

at. s 

21 5 

21 7 

21 7 

If •: 

10 0 

21 1 

TEMP MEAN DAY 

29 9 

31 3 

33 3 

33 6 

31 7 

29 2 

27 7 

27 6 

20 4 

39 9 

30 0 

29 4 

30 1 

TEMP MN NIGHT 

23 9 

25 3 

27 6 

28 4 

27 2 

25 4 

24. 4 

24 3 

24 8 

25 2 

24 3 

23 1 

25 3 

VAPOUR PRESS. 

10 0 

9 3 

1 . A 

16 7 

22 5 

24 0 

25 0 

26 0 

26 1 

25 1 

17 6 

11 6 

18 8 

WIND SPEED 2M 

2. 5 

2. 8 

1. 9 

t 9 

l 9 

1. 9 

1 6 

1 0 

1- 0 

1 0 

1 6 

2 5 

1 0 

SUNSHINE X 

83 

82 

73 

70 

60 

45 

39 

45 

50 

60 

79 

89 

64 

TOT RADIATION 

4SI 

527 

530 

534 

496 

447 

440 

469 

480 

484 

499 

496 

490 

evapotransp 

201 

213 

213 

194 

167 

132 

118 

116 

119 

129 

150 

192 

1944 


TYPE OF GROW 1 NO SEASON NORMAL CROWINO SEASON <WITH DRY PERIOD» 
DRY DAYS 204 INTERN DAYS : 69 WET DAYS 92 

SEASON NR t 

SEASON BEGINS ON 12 MAY 

BEGIN HUMID ON 24 JUNE 
HUMID PERIOD < 93 DAYS» ENDS ON 24 SEP 
END OF SEASON ON 20 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 162 DAYS 


COUNTRY SUDAN • STATION AWE1L • NUMBER 62850 

• LATITUDE 8 46 * LONGITUDE 27 24 • ELEVATION : 415 MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JJN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

0 

1 

7 

26 

112 

140 

192 

201 

148 

46 

2 

0 

075 

TEMP AVERAGE 

26. 0 

27 5 

30 5 

30 0 

29 6 

27 5 

26. 2 

25 8 

26 3 

3A I 

26 5 

25. 5 

27. 4 

TEMP MEAN MAX 

34. 7 

36 3 

38 6 

38 5 

36 0 

33 0 

31. 0 

30 5 

31 2 

32 5 

33 3 

33 5 

34 1 

TEMP MEAN MIN 

17. 0 

18. 7 

22 1 

23 2 

23. 3 

22 1 

31. 5 

21 2 

21 5 

21 1 

19 5 

17 5 

20 7 

TEMP MEAN DAY 

29. 1 

30 7 

33 3 

33 6 

31 9 

29 5 

27 9 

27 5 

28 1 

28 8 

28 e 

28 3 

29. 8 

TEW MN NIGHT 

22 0 

24 5 

27 5 

28 2 

27 4 

25 6 

24 5 

24 1 

24 5 

24 6 

23 7 

22 4 

25. 0 

VAPOUR PRESS 

If 0 

10. B 

15 6 

20 0 

24. 5 

25 5 

26 0 

26 1 

26 5 

25 0 

18 3 

13 5 

20 2 

WIND SPEED 2M 

1. 9 

l 9 

1 9 

1 f 

1 9 

1 9 

1 9 

1 9 

1.9 

l. 9 

1 9 

1 9 

1 9 

SUNSHINE X 

07 

S3 

74 

65 

63 

43 

54 

49 

57 

72 

03 

87 

69 

TOT RADIATION 

498 

522 

510 

491 

475 

467 

433 

419 

450 

489 

495 

486 

478 

EVAPOTRANSP. 

176 

176 

214 

198 

172 

145 

135 

131 

134 

148 

151 

160 

1940 


TYPE OF GROWING SEASON NORMAL GROWING SEASON «WITH DRY PERIOD» 
DRY DAYS 212 INTERN DAYS 50 WET DAYS 95 

SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 5 MAY 

BEGIN HUMID ON 16 JUNE 

HUMID PERIOD ( 96 DAYS 1 ENDS ON 21 SEP. 

END OF SEASON ON 5 DC1 

TOTAL LENGTH OF SEASON IS 154 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY : SUDAN ♦ STATION : BENT I U * NUMBER 62895 

♦ LATITUDE 9 14 * LONGITUDE : 29 48 • ELEVATION 389 NET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

UJN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

1 

0 

7 

26 

96 

149 

164 

204 

161 

76 

2 

0 

876 

TEMP AVERAGE 

26 3 

27. 4 

28 S 

29 2 

28 7 

27 3 

26. 3 

26 0 

26 7 

27 3 

27. 9 

26 3 

27 4 

TEMP MEAN MAX 

39 1 

36 0 

37 2 

37 2 

33 2 

33 1 

31. 6 

31 9 

32. 9 

33 9 

34. 6 

33 1 

34 4 

TEMP MEAN MIN 

17 3 

18 8 

20 3 

21 2 

22 1 

21 9 

21 9 

20 6 

21 0 

21 2 

20 2 

17 8 

20 3 

TEMP MEAN DAY 

29 5 

30 3 

31. 9 

32 1 

31 0 

29 4 

28 4 

28 0 

28 a 

29 3 

30 0 

29. 3 

29 9 

TEMP MN NIGHT 

23 3 

24 3 

26 0 

26 4 

26 3 

29 2 

24 7 

24 0 

24 6 

29. 0 

24. 6 

23 0 

24 8 

VAPOUR PRESS 

19 5 

14 0 

18 3 

21. 0 

23. 3 

24. 0 

24 2 

23 9 

24 9 

24 9 

22 9 

19. 3 

21. 3 

WIND SPEED 2M 

2 B 

2 9 

2 2 

2 2 

1 9 

3 8 

2 3 

2. 8 

2. 9 

2. 9 

2 3 

2 9 

2 9 

SUNSHINE X 

94 

61 

63 

61 

63 

44 

31 

94 

94 

91 

92 

34 

93 

TOT RADIATION 

380 

437 

474 

473 

477 

393 

422 

440 

438 

407 

382 

371 

424 

EVAPQTRANSP 

193 

188 

203 

192 

172 

147 

146 

191 

149 

191 

193 

169 

2008 


TYPE OF OROWING SEASON NORMAL GROWING SEASON (WITH DRY PERIOD) 
DRY DAYS 213 INTERM DAYS 49 WET DAY9 103 

SEASON NR ; 1 

SEASON BEGINS ON lé» MAY 

BEGIN HUMID ON 12 JUNE 
HUMID PERIOD 1 104 DAYS) ENDS ON 23 SEP 
END OF SEASON ON 13 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 193 DAYS 


COUNTRY SUDAN • STATION : NASIR • NUMBER 62040 

• LATITUDE: 8 37 « LONGITUDE 39 04 • ELEVATION 400 MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SCR 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

O 

2 

10 

36 

121 

122 

190 

184 

124 

96 

B 

1 

816 

TEMP AVERAGE 

27 0 

28 7 

30. 9 

30 0 

27 8 

26 9 

29 7 

29 6 

26 9 

27 9 

20 1 

27 3 

27 6 

TEMP MEAN MAX 

33 O 

36 6 

38 B 

37 0 

33 7 

31 9 

30 0 

29 8 

31. 0 

32 3 

34. 3 

34 7 

33. 7 

TEMP MEAN MIN 

It 1 

20 7 

22 1 

22 7 

22 0 

21 9 

21 3 

21 3 

21 8 

22. 9 

22 0 

If n 

21 4 

TEMP MEAN DAY 

29 9 

3X 3 

33 9 

32 4 

30 0 

28. 3 

27 2 

27 1 

28 0 

29 1 

30 3 

29 9 

29 8 

TEMP MN NIGHT 

24 3 

25 9 

27 6 

27 3 

29 8 

24 7 

24 0 

23 9 

24 6 

29 9 

25 8 

24 3 

29 3 

VAPOUR PRESS 

14 2 

13. 9 

14 B 

20 3 

24 1 

29 0 

25 6 

26 2 

26 8 

27 1 

24 6 

18 8 

21 B 

WIND SPEED 2M 

3. 1 

3. 4 

3 B 

2 9 

2 5 

2 9 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

2 8 

2 6 

SUNSHINE X 

91 

89 

B7 

82 

79 

71 

64 

64 

72 

74 

88 

91 

79 

TOT RADIATION 

313 

949 

971 

960 

923 

497 

472 

479 

910 

917 

914 

901 

916 

EVAPQTRANSP 

206 

222 

292 

206 

166 

144 

134 

139 

141 

192 

193 

178 

2091 


TYPE OF GROWING SEASON NORMAL GROWING SEASON (WITH DRY PERIOD) 
DRY DAYS 20B INTERM DAYS : 89 WET DAYS 68 


SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 2 NAY 

BEGIN HUMID ON 2 JULY 
HUMID PERIOD ( 69 DAYS) ENDS ON 8 SEP 
END OF SEASON ON A OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 198 DAYS 


Copyrighted material 


COUNTRY SUDAN * STATION RACA • NUMBER 62871 

• LATITUDE 8 28 • LONGITUDE : 23 41 ♦ ELEVATION 343 NET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

J*JN 

ML 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

0 

2 

19 

33 

130 

182 

210 

280 

203 

97 

7 

0 

1187 

TEMP AVERAGE 

23 1 

24 6 

27 6 

29 0 

28 2 

26 3 

23 3 

23 0 

23 6 

26 1 

23 0 

23 1 

23 B 

TEMP MEAN MAX 

34 6 

33 7 

37 3 

37. 0 

34 7 

32 1 

30 3 

30. 0 

31 1 

32. B 

34. 3 

34 1 

33 7 

TEMP MEAN MIN 

11. 6 

13 S 

17, 7 

20 7 

21 6 

20 7 

20 2 

20. 0 

20 0 

19 3 

13 3 

12 0 

17 7 

TEMP MEAN DAY 

27 3 

2B 6 

312 

31 8 

30 3 

28. 4 

27 l 

26 B 

27 5 

28 4 

28 2 

27. 0 

28. 6 

TEMP MN NIGHT 

19. 2 

20 8 

24 2 

26 0 

23 8 

24 3 

23 4 

23. 1 

23 4 

23 4 

21 2 

IB 7 

22 B 

VAPOUR PRESS. 

10 3 

10 0 

14 3 

19 3 

23 7 

24 6 

24 7 

24 6 

24 7 

23 6 

17 3 

12 2 

19 2 

WIND SPEED 2M 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

2 3 

2 3 

2. 2 

2. 2 

2. 2 

2 2 

2 2 

2 3 

SUNSHINE X 

B3 

83 

73 

34 

36 

30 

16 

16 

19 

33 

70 

82 

49 

TOT RADIATION 

486 

323 

313 

446 

366 

336 

282 

287 

290 

340 

430 

471 

400 

EVAPOTRANSP 

170 

173 

209 

193 

137 

127 

114 

112 

114 

134 

13B 

161 

1824 


TYPE OF CROWING SEASON NORMAL CROWING SEASON (WITH DRY PERIOD) 
DRY DAYS 186 INTERN DAVE : 42 WET DAYS : 133 

SEASON NR 1 

SEASON BEC1NS ON 30 APR 

BEGIN HUMID ON 24 NAY 

HUMID PERIOD (136 DAYS) ENDS ON 6 OCT 
END OF SEASON ON 24 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 17B DAYS 


COUNTRY SUDAN • STATION WAU * NUMBER 62BB0 

• LATITUDE: 7 42 • LONGITUDE 26 01 • ELEVATION 438 NET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

0 

4 

20 

69 

133 

168 

193 

219 

169 

128 

13 

0 

1114 

TEMP AVERAGE 

26. 7 

28 0 

30 0 

30 2 

29 0 

27 2 

26 1 

26 0 

26 6 

27 3 

27 3 

26. 3 

27 6 

TEMP MEAN MAX 

33 7 

36 B 

37 B 

37 0 

34 8 

32 3 

30 B 

30 7 

32 0 

33 3 

33 0 

33 2 

34. 3 

TEMP MEAN MIN 

17. 7 

19. 1 

22. 1 

23 3 

23 0 

22 0 

21 3 

21 0 

21 1 

21.0 

19 B 

17 B 

20 B 

TEMP MEAN DAY 

30 0 

31 2 

32 B 

32 7 

31 0 

29 1 

27 B 

27 6 

20 3 

29 3 

30 1 

29 6 

30 0 

TEMP MN NIGHT 

23 6 

24 9 

27 2 

27 9 

26 8 

23 3 

24 3 

24 0 

24 3 

24 8 

24 3 

23. 1 

23. 1 

vapour press 

11. 0 

10. 2 

14. B 

19 B 

23. 7 

24. 7 

24 7 

23 0 

24 7 

23. 8 

17 2 

13 1 

19 4 

WIND SPEED 2M 

1 2 

l 3 

1. 4 

t. 3 

1 . 2 

1 0 

1 . 1 

0. 9 

1. 0 

10 

1 4 

1 7 

1 2 

SUNSHINE X 

82 

79 

6B 

64 

63 

36 

43 

49 

36 

61 

73 

06 

63 

TOT RADIATION 

4M 

312 

496 

486 

472 

433 

394 

418 

447 

430 

473 

490 

463 

EVAPOTRANSP 

133 

164 

1B7 

173 

134 

129 

123 

123 

130 

139 

133 

166 

1796 


TYPE OF CROWING SEASON NORMAL 0R0W1N0 SEASON (WITH DRY PERIOO) 
DRY DAYS : 176 INTCRM DAYS 47 WET DAYS 142 

SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 24 APR 

BEGIN HUMID ON 24 HAY 

HUMID PERIOD (143 DAYS) ENDS ON 13 OCT 
END OF SEASON ON 30 OCT 
TOTAL LENGTH OF BEA30N IS 190 DAYS 


Copyrighted material 


Il I 


COUNTRY SUDAN 


• STATION AKOBO 


« 

NUMBER 62081 







• LATITUDE 

7. 47 

• LONGITUDE 

33. 

01 ♦ 

ELEVATION 400 

r€T 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

3 

3 

21 

36 

117 

119 

198 

224 

140 

83 

IB 

2 

996 

TEMP AVERAGE 

26 2 

29 7 

31 0 

30 3 

26 3 

27 0 

26 1 

26 0 

27 3 

27 6 

27 B 

27. 6 

28 1 

TEMP MEAN MAX 

36 3 

37 0 

30 e 

37 3 

34 B 

32 3 

30 8 

30 7 

32 0 

33 3 

34 3 

33 3 

34 6 

TEMP MEAN MIN 

20 0 

21 3 

23 0 

23 1 

22. 1 

21 3 

21 3 

21 0 

22 6 

21 7 

21 1 

19 8 

21 6 

TEMP MEAN DAY 

31 2 

32 6 

33 8 

32 9 

30 7 

29 0 

27 B 

27 6 

29 0 

29 7 

30 2 

30 3 

30 4 

TEMP HN NIGHT 

29 4 

26 B 

2B 1 

27 S 

26 2 

23 0 

24 4 

24 0 

23 3 

23 3 

23 2 

24 3 

23 7 

VAPOUR PRESS 

14 7 

13. B 

17 1 

21 3 

24 0 

24 3 

23 2 

26 0 

26 0 

26 0 

23 2 

IB 2 

21 7 

WIND SPEED 2M 

2. 3 

2 3 

2 1 

2 3 

2 3 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

2 3 

SUNSHINE X 

87 

B1 

71 

61 

49 

36 

30 

33 

42 

39 

67 

03 

30 

TOT RADIATION 

303 

319 

308 

474 

416 

337 

333 

334 

391 

442 

443 

479 

433 

evapotransp 

200 

2QB 

217 

201 

166 

131 

124 

123 

136 

140 

133 

173 

1992 


TYPE OF GROWING 

SEASON 

NORMAL GROWING SEASON (WITH DRY 

PERIOD) 







DRY DAYS : 193 

INTERM DAYS 82 

WET 

DAYS 

90 








SEASON NR 1 














SEASON BEGINS ON 1 MAY 












BEGIN 

HUMID ON 22 

JUNE 











HUMID 

PERIOD 

< 91 

DAYS) ENDS ON 

20 SEP 









ENO OF SEASON ON 20 OCT. 












TOTAL LENGTH OF 

SEASON 

IS 173 DAYS 











COUNTRY . SUDAN 


• STATION : TONJ 


• 

NUMBER 62090 







♦ LATITUDE: 

7. 16 

• LONGITUDE 

28 

43 • 

elevation 429 mr. 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

3 

2 

22 

78 

130 

179 

200 

198 

167 

B1 

17 

0 

1077 

TEMP AVERAGE 

26 6 

27 7 

29 3 

29 3 

28 3 

26 6 

23 3 

23 6 

26 3 

27 0 

27 2 

26 3 

27 2 

TEMP MEAN MAX 

33 3 

36 3 

□7 3 

36 0 

34 3 

32 3 

30 B 

30. B 

32 2 

33 3 

34 3 

34 6 

34 0 

TET9* MEAN MIN 

10 0 

19 0 

21 6 

22 7 

22 3 

21 0 

20 2 

20 3 

20. 6 

20 6 

20 0 

18 2 

20 4 

TEMF MEAN DAY 

29 B 

30 9 

32 3 

31. 7 

30 6 

28 7 

27. 4 

27 4 

20 3 

29 3 

29 B 

29 3 

29 6 

TEMP MN NIOHT 

23 7 

24 7 

26 7 

27 0 

26 2 

24 6 

23 3 

23 6 

24 2 

24 6 

24 3 

23 2 

24 7 

VAPOUR PRESS 

14 0 

12 0 

10 7 

24. 0 

23. 6 

23 B 

26 0 

26 0 

26 0 

23 3 

22 0 

17 2 

22 0 

WIND SPEED 2M 

1. 6 

1 6 

I 9 

2 2 

1 9 

1 6 

l 6 

1 6 

1. 6 

1 6 

1 6 

1 6 

1 7 

SUNSHINE X 

79 

76 

64 

31 

34 

46 

36 

36 

46 

34 

67 

78 

37 

TOT RADIATION 

493 

317 

499 

433 

436 

417 

383 

391 

430 

443 

462 

478 

432 

EVAPOTRANSP 

166 

163 

193 

170 

136 

124 

US 

119 

127 

138 

144 

136 

1773 

TYPE OF GROWING 

SEASON 

NORMAL CROWING SEASON CWITH DRV 

PERIOD) 








DRY DAY5 : ISO INTERM DAYS : 39 MET DAYS : 126 

SEASON NR 1 

SEASON SEC I NS ON 10 APR 

BEGIN HUMID ON 26 MAY 

HUMID PERIOD <127 DAYS» ENOS ON 29 SEP 
END OF SEASON ON 20 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 186 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY SUDAN * STATION RUMBEK • NUMBER 62900 

♦ LATITUDE: 6 4B ♦ LONGITUDE .* 29 42 • ELEVATION î 420 MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

UUN 

«ML 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

1 

2 

23 

73 

131 

134 

163 

181 

136 

77 

11 

1 

937 

TEMP AVERAGE 

27 0 

28 3 

29 8 

29 3 

28 2 

26 6 

23 7 

23 6 

26 2 

27 1 

27 1 

26 3 

27 3 

TEMP MEAN MAX 

33 6 

36 7 

37 3 

33 7 

33 B 

31 B 

30 3 

30 6 

32 0 

33 3 

34 5 

34 3 

33 9 

TEMP MEAN MIN 

IB I 

19 8 

22 2 

23 3 

22 3 

21 3 

20 B 

20 3 

20 3 

20 8 

19 B 

18 0 

20 6 

TEMP MEAN DAY 

30 0 

31 3 

32 6 

31 7 

30 2 

28 4 

27 4 

27 4 

28 3 

29 3 

29 a 

29 2 

29 6 

TEMP MN NIOHT 

23 a 

23 3 

27 2 

27 3 

26 1 

24 6 

23 9 

23 7 

24 1 

24 7 

24 3 

23. 1 

24 8 

VAPOUR PRESS 

14. 3 

14 1 

18 0 

22 3 

23 1 

23 3 

23 3 

23 a 

23. 2 

23 0 

21. 3 

16. 8 

21 6 

WIND SPEED 2N 

1 9 

2. 2 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

1 9 

1. 9 

l. 9 

2. 2 

2 2 

2 1 

SUNSHINE X 

BO 

73 

38 

33 

44 

39 

22 

23 

30 

39 

64 

79 

49 

TOT RADIATION 

499 

313 

478 

386 

417 

390 

330 

349 

370 

392 

433 

483 

422 

EVAPOTPANSP 

1B0 

188 

r:t 

161 

149 

126 

113 

116 

121 

136 

136 

173 

1829 


TYPE OF CROW I NO SEASON NORMAL CROWING SEASON (WITH DRY PERIOD) 
DRY DAYS 180 INTERN DAYS 64 WET DAYS 121 

SEASON NR I 

SEASON BEGINS ON 17 APR 

BEGIN HUMID ON 25 NAY 

HUMID PERIOD (122 DAYS) ENDS ON 23 SEP 
END OF SEASON ON 19 (XT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 1S6 DAYS 


COUNTRY SUDAN • STATION :PI»OR • NUMBER 62905 

• LATITUDE: 6 48 • LONGITUDE 33 OB * ELEVATION : 410 MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JU. 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

9 

13 

33 

64 

98 

109 

173 

142 

136 

90 

44 

12 

933 

TEMP AVERAGE 

28 3 

29 3 

30 1 

29 2 

29 0 

27 3 

26 1 

26. 2 

26 7 

26 8 

26 B 

27. 3 

27 8 

TEMP MEAN MAX 

33 B 

37 0 

36 8 

33 0 

33 0 

32 7 

30 8 

31 0 

31 3 

31. 8 

32 3 

34 7 

33 7 

TEMP MEAN MIN 

21 0 

22 0 

23 3 

23 3 

22 8 

22 0 

21. 3 

21 3 

22 0 

21 8 

21 1 

20 0 

21 9 

TEMP MEAN DAY 

31. 1 

32 2 

32 6 

31 3 

31 1 

29 3 

27 8 

27 9 

28 4 

28 6 

20 B 

30 0 

29 9 

TEMP MN NIOHT 

23 B 

26 9 

27 8 

27 2 

26 7 

23 4 

24 3 

24 3 

23 0 

24 9 

24 6 

24 3 

23 6 

VAPOUR PRESS 

17 3 

16 0 

20 3 

22 8 

23 0 

23 3 

23 2 

23. 1 

23 3 

25 2 

23 3 

19. 6 

22. 2 

WIND SPEED 2M 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

2. 2 

1 9 

1 9 

1 9 

i 9 

l 9 

1 9 

1 9 

2 0 

SUNCM1NC X 

87 

81 

63 

49 

69 

37 

46 

34 

61 

63 

70 

83 

67 

TOT RADIATION 

323 

337 

304 

322 

309 

433 

418 

457 

486 

479 

473 

490 

48B 

EVAPOTRANSP 

184 

182 

193 

172 

176 

142 

129 

13B 

142 

144 

137 

160 

1901 


TYPE OF GROWING SEASON NORMAL GROWING SEASON (WITH DRY PERIOD) 
DRY DAYS 187 INTERM DAYS 119 WET DAYS 39 

SEASON 1 

SEASON BEGINS ON 6 MAY 

BEGIN HUMID ON 28 JUNE 

HUMID PERIOD ( 33 DAYS) ENDS ON I 9 AUO 
BEGIN HUMID ON 1 SEP 

HUMID PERIOD ( 8 DAYS) ENDS ON 8 SEP 

END OF SEASON ON 31 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 179 DAYS 


Copyrighted material 



If I 

COUNTRY SUDAN • STATION BCR • NUMBER 62910 

• LATITUDE 6 12 • LONGITUOE 31 33 • ELEVATION 620 MET 



JAN 

FM 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

3 

6 

36 

79 

107 

120 

142 

132 

12 a 

119 

31 

4 

903 

TEMP AVERAGE 

28 0 

28 6 

2*» fa 

at a 

27 3 

as a 

23 6 

23 3 

26 2 

27 2 

27 7 

27 2 

27 4 

TEMP MEAN MAX 

36 0 

36 6 

36 3 

33 0 

33 0 

31 B 

30 3 

30 3 

31 3 

JJ l 

34 3 

33 0 

33 7 

TfMP MEAN MIN 

20 0 

20 3 

22 6 

22 3 

21 0 

21 3 

20 B 

20 6 

21 0 

212 

21 0 

19 3 

21 i 

TEMP MEAN DAY 

30 9 

31 3 

32 1 

30 9 

29 4 

2B 3 

27 3 

27 3 

28 1 

29 3 

30 2 

30 0 

29 6 

’t_r*P MS NIGHT 

23 2 

23 7 

27 1 

26 4 

23 4 

24 S 

23 B 

23 7 

24 3 

24 9 

23 2 

24 3 

23 l 

VAPOUR PRESS 

16 7 

16 7 

20 l 

23 7 

23. B 

23 6 

23 7 

26 0 

26 0 

23 1 

22 3 

18 0 

22 7 

MINO SPEED 2M 

1 6 

1 6 

1 fa 

1. 6 

1 6 

l 6 

l fa 

t 6 

1 4 

1 6 

1 6 

1 6 

1 6 

SUNSHINE X 

84 

80 

69 

61 

64 

63 

31 

34 

39 

63 

71 

BO 

66 

TOT RADIATION 

317 

336 

320 

491 

4B9 

474 

433 

433 

479 

468 

482 

493 

4M 

evapotransp 

169 

168 

179 

137 

147 

133 

124 

128 

134 

143 

147 

158 

1789 


TYPE OF CROW I NO SEASON NORMAL CROWING SEASON <WITH OR Y PERIOD! 
DRY DAYS 165 INTERM. DAYS 143 UET DAYS 37 

SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 14 APR 

BEGIN HUN ID ON 26 JUNE 

HUMID PERIOD ( 36 DAYS I ENDS ON 24 AUO 
END OF SEASON ON 31 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 201 DAYS 


COUNTRY SUDAN • STATION : LI YUBU ♦ NUMBER 62*23 

♦ LATITUDE 3 24 * LONGITUDE 27 13 • ELEVATION 715 MET 

JAN FEB MAR APR MAY w»JN «AA- AUO SEP OCT NOV DEC YEAR 

PRECIPITATION 10 23 73 123 194 19B 137 227 21 1 190 32 IS 1468 

TEW AVERAGE 26 2 26 6 26 6 23 3 23 0 24 0 23 3 23 3 24 1 24 3 23 1 23 6 23 0 

TEMP MEAN MAX 33 3 33 3 33 2 31 1 30 2 29 0 28 0 28 0 29 3 30 O 31 3 32 3 30 B 

TEMP MEAN MIN 19 0 19 6 20 0 20 0 19 6 19 1 18 8 18 7 18 B 190 19 O IB 6 19 2 

TEMP MEAN DAY 20 7 29 1 29 O 27 6 26 8 23 B 23 0 25 0 23 9 26 3 2? 3 28 O 

TEMP MN NIGHT 23 6 24 1 24 3 23 6 23 0 22.2 21.7 21 fa 22 1 22 4 22 8 22 9 

VAPOUR PRESS 16 7 16 1 21 1 23 0 24 1 23 3 23 0 23 1 23 3 23 3 22 O 18 7 

WIND SPEED 2M 09 08 07 06 06 06 06 0 6 06 06 07 09 

SUNSHINE X B6 S3 73 69 68 72 62 38 71 73 77 B4 

TOT RADIATION 329 330 344 320 301 302 470 460 324 319 507 312 

ËVAPOTRANSP 139 131 147 130 126 116 114 116 124 127 122 130 


TYPE OF OROWINC SEASON NORMAL OROWING SEASON <U1TM DRY PERIOD) 

DRY DAYS 123 INTERM DAYS 44 WET DAYS : 196 

SEASON NR l 

SEASON BEGINS ON 16 MAR 

BEGIN HUMID ON IB APR 

HUMID PERIOD <197 DAYS) ENDS ON 31 OCT 
END OF SEASON ON 11 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 241 DAYS 

Copyrighted material 


22 9 
21 7 
0 7 
73 
312 
1322 



COUNTRY SUDAN * STATION MARIDI • NUMBER 62931 

• LATITUDE 4 33 • LONOITUDE : 29 28 • ELEVATION 730 MET 



JAM 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

UUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

11 

25 

74 

140 

18B 

179 

194 

204 

179 

149 

39 

9 

1411 

TEMP AVERAGE 

25 0 

26 0 

26 3 

23. 8 

23 1 

24. 1 

23. 1 

23 3 

24 0 

24 3 

23. 1 

24. 6 

24 8 

TEMP MEAN MAX 

34. 2 

34 3 

33 7 

32 1 

31 0 

29 6 

27 0 

28 3 

29 8 

30. 8 

32 1 

32 8 

31 4 

TEMP MEAN MIN 

1» 0 

17 3 

19 2 

19 3 

19. 2 

18 3 

18 3 

18 1 

18 2 

18 2 

IB 0 

16 3 

18 1 

TEMP MEAN DAY 

28 3 

29 0 

29 1 

28 1 

27 2 

26 0 

24 8 

23 2 

26 1 

26. 7 

27 6 

27 6 

27 1 

TEMP MN NIGHT 

21. 8 

22 9 

23 9 

23. 3 

23. 0 

22 0 

21 3 

2t 4 

21 0 

22 1 

22 4 

21 6 

22. 3 

VAPOUR PRESS 

17. 0 

16 3 

21. 0 

24 1 

24. 3 

23 1 

23. 3 

23 3 

23 6 

23 6 

22. 7 

19. 8 

21 9 

WIND SPEED 2M 

X. 9 

1 9 

l 9 

1 9 

t 9 

1 9 

1. 9 

l 9 

1 9 

1 9 

1 9 

1 9 

1 9 

SUNSHINE X 

86 

83 

73 

39 

63 

61 

49 

49 

67 

64 

71 

B3 

67 

TOT RADIATION 

532 

333 

337 

482 

4BB 

461 

421 

434 

309 

400 

4B9 

312 

492 

EVAPOTRANSP 

165 

163 

170 

139 

134 

120 

111 

117 

130 

133 

138 

191 

1673 


TYPE OF CROW 1 NO SEASON NORMAL QRDWINO SEASON (WITH DRY PERIOD! 
DRY DAYS 131 INTERM DAYS A3 UET DAYS : 191 

SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 21 MAR 

BEGIN HUNID ON 14 APR 

HUMID PERIOD (192 DAYS) ENDS ON 22 OCT. 

END OF SEASON ON 10 NOV 

TOTAL LENQTM OF SEASON IS 235 DAYS 


COUNTRY SUDAN • STATION : YAMB10 • NUMBER 62940 

♦ LATITUDE 4 34 • LONOITUDE 20 24 • ELEVATION ! 650 MET 



JAM 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

WUN 

AIL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

12 

23 

93 

148 

187 

163 

167 

210 

1B7 

180 

73 

17 

1464 

TEMP AVERAGE 

24 7 

23. 6 

26 O 

23 2 

23. 0 

24 l 

23 3 

23 3 

24 0 

24. 2 

24 3 

24 3 

24 6 

TEMP MEAN MAX 

33. 2 

34 0 

32 8 

31 2 

30 6 

29 3 

28 3 

28 3 

29 7 

30 1 

31 1 

32. 0 

30. 9 

TEMP MEAN MIN 

16 2 

17. 2 

19 0 

19 2 

19 t 

18 6 

18 3 

18. 3 

18. 2 

18. 2 

18 0 

16. 3 

18 1 

TEMP MEAN DAY 

27 8 

28 6 

28 4 

27 4 

26 9 

26 0 

23 2 

23 2 

26 0 

26 3 

26 9 

27 0 

26 8 

TEMP MN NIGHT 

21 7 

22 6 

23 4 

23 1 

22 8 

22 1 

21 3 

21 3 

21. B 

21. 9 

22. 1 

21 3 

22 1 

VAPOUR PRESS 

16 3 

16 7 

20 3 

24. 0 

23 3 

24. B 

24 7 

24 7 

24 3 

24 3 

22 0 

18 9 

22 2 

WIND SPEED 2M 

0 9 

0 6 

0 6 

0 6 

0 6 

0 6 

0 6 

0. 6 

0 6 

0 6 

0 6 

0. 6 

0. 6 

SUNSHINE X 

83 

81 

69 

34 

34 

34 

42 

33 

46 

49 

67 

79 

39 

TOT RADIATION 

324 

347 

522 

463 

447 

433 

393 

373 

430 

434 

476 

301 

462 

EVAPOTRANSP 

138 

128 

140 

120 

116 

103 

100 

99 

108 

113 

116 

122 

1403 


TYPE OF CROWING SEASON NORMAL QRGM1NG SEASON (WITH DRY PERIOD) 
DRY DAYS 104 INTERM. DAYS 47 UET DAYS : 214 

SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 5 MAR 

BEGIN HUMID ON 2 APR 

HUMID PERIOD (215 DAYS) ENDS ON 2 NOV 
END OF SEASON ON 21 NOV. 

TOTAL LENGTH OF SEASON IS 262 DAYS 


Copyrighted material 



PI I 

COUNTRY SUDAN * STATION JUBA « NUMBER 62941 

• LATITUDE: 4. 93 • LONGITUŒ 31 36 • ELEVATION 497 WET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

3 

11 

42 

106 

t54 

113 

129 

142 

113 

10© 

41 

9 

971 

TEMP. AVERAGE 

28 1 

29 6 

29 e 

2B 5 

27 6 

26 6 

29 9 

29 9 

26 2 

26 9 

27 9 

27 9 

27 4 

TEMP MEAN MAX 

36. 6 

30 I 

36 7 

34 8 

33 0 

3i e 

30 3 

30. 9 

32 0 

32 1 

34 6 

39. 9 

33 B 

TEMP MEAN MIN 

19 6 

21 0 

22 B 

23 0 

22 1 

21 3 

20 6 

20 9 

20 9 

20 6 

20 2 

19 9 

21 0 

TEMP MEAN DAY 

31. 2 

32 6 

32 3 

31 0 

29 9 

20 4 

27 2 

27. 3 

28 3 

28 4 

30 O 

30 4 

29 7 

TEMP MN NIGHT 

29. 1 

26 9 

27 3 

26 8 

29 6 

24 6 

23 7 

23 6 

24 1 

24 2 

24 7 

24 9 

29 1 

VAPOUR PRESS. 

19 2 

19 7 

19 9 

23 2 

29 2 

29 0 

24 7 

29 O 

24 6 

24 1 

21 8 

18 9 

21 9 

WIND SPEED 2M 

0 6 

0 6 

1 3 

1 0 

1 3 

13 

1.0 

0. 6 

O 6 

0 6 

0 6 

0. 6 

0 B 

SUNSHINE X 

70 

69 

58 

54 

63 

oo 

40 

96 

64 

62 

66 

79 

63 

TOT RADIATION 

443 

449 

446 

433 

480 

496 

413 

460 

903 

474 

496 

444 

494 

EVAP0TRAN5P 

141 

138 

169 

141 

143 

127 

117 

122 

129 

131 

130 

139 

1623 


TYRE OF GROWING SEASON NORMAL GROWING SEASON I WITH DRY PERIOD) 
DRY DAYS 190 INTERN DAYS 123 WET DAYS 92 

SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 1 APR 

BEGIN HUMID ON 1 MAY 

HUMID PERIOD ( 31 DAYS I ENDS ON 31 WAY 
BEGIN HUMID ON t JULY 

HUMID PERIOD ( A3 DAYS» ENDS ON 1 SEP 
END OF SEASON ON 2 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 216 DAYS 


CDUNTRY : SUDAN • STATION TORIT * NUMBER 62990 

• LATITUDE 4 29 * LONGITUDE 32 33 • ELEVATION : 629 MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

4 

21 

49 

101 

131 

123 

197 

142 

111 

98 

40 

19 

988 

TEMP AVERAOE 

28 3 

20 8 

20 a 

20 0 

26 6 

29 7 

24 7 

24 7 

29 5 

26 3 

26. 8 

26 B 

26 8 

TEMP MEAN MAX 

37 7 

37. 1 

36. 6 

39. 9 

33. 2 

32 1 

30 9 

30 9 

32 7 

33 B 

39 5 

35 9 

34 2 

TEMP MEAN MIN 

10 8 

20 9 

21 0 

20 5 

20 0 

19 3 

10 B 

IB B 

IB 2 

18. B 

18 2 

IB 2 

19 3 

TEMP MEAN DAY 

31 7 

31. 8 

31. 6 

30 7 

29 0 

28 0 

26 7 

26 7 

20 0 

29 0 

24 9 

29 9 

29 4 

TEMP MN NIGHT 

24 9 

29 9 

26 0 

25 3 

24 2 

23 4 

22 9 

22 5 

22 7 

23 9 

23 6 

23 6 

24 0 

VAPOUR PR CSS 

19 0 

19. 9 

18 9 

22 0 

23. 9 

23 9 

23 6 

23 8 

23 9 

22 6 

20 7 

18 2 

20 9 

WIND SPEED 2M 

2 7 

2 2 

2. 2 

1 9 

1. 9 

2 2 

l 9 

1 9 

1 9 

1 9 

1 9 

2 2 

2 O 

SUNSHINE X 

74 

72 

57 

94 

99 

99 

54 

94 

97 

97 

99 

67 

60 

TOT RADIATION 

494 

919 

477 

462 

464 

492 

437 

491 

471 

463 

449 

461 

466 

EVAPOTRANSP 

199 

109 

197 

163 

149 

134 

124 

128 

142 

193 

157 

179 

1910 


TYPE OF GROWING SEASON NORMAL GROWING SEASON <WITM DRY PERIOD) 
DRV DAYS 197 INTERM DAYS 146 WET DAYS : 62 


SEASON NR l 

SEASON B EC INS ON 4 APR 

BEGIN HUMID ON 27 JUNE 

HUMID PERIOD < 63 DAYS) ENDS ON 20 AU© 
END OF SEASON ON 29 OCT 
TOTAL LENOTM OF SEASON IS 209 DAYS 


Copyrighted 


material 



COUNT* V DUO AN • STATION : NAOISHOT • NIPIBER 62931 

• LATITUDE 4 16 • LONGITUDE 33 34 • ELEVATION 1980 NET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

SJ 

29 

78 

118 

132 

162 

1B4 

209 

103 

37 

33 

23 

1 161 

TEMP AVERAGE 

19 3 

19 7 

19 7 

10 7 

10 0 

17.0 

16 2 

16 3 

17 0 

17 8 

18 2 

18 2 

18 0 

TEMP MEAN MAX 

24 6 

23 0 

34 6 

23 0 

23 1 

31 1 

30 O 

20 3 

21. 3 

22 3 

23. 0 

33 0 

33 6 

TEMP MEAN MIN 

14 1 

14 3 

14 7 

14 3 

13 7 

12 7 

12 3 

12 3 

12 6 

13 2 

13 3 

13. 3 

13 3 

TEMP MEAN DAY 

31. 2 

21. 6 

21 4 

20 2 

19 4 

10 4 

17 3 

17 7 

18 6 

19 3 

19 9 

19. 9 

19 6 

TEMP NN NIOHT 

17 3 

17 9 

17 9 

17 1 

16 4 

13 4 

14 7 

14 8 

13. 4 

16 1 

16 3 

16 3 

16 3 

VAPOUR PRESS 

11 0 

11. 2 

12. 6 

13. 0 

13 3 

13 2 

14 3 

13 3 

14. 7 

14 2 

14 0 

12. 3 

13 8 

WIND S«*EED 2M 

1 9 

19 

1 9 

1 6 

1 6 

1 9 

1 6 

1. 6 

1 6 

16 

1 6 

1 9 

1. 7 

SUNSHINE X 

70 

70 

33 

49 

42 

42 

28 

42 

42 

63 

63 

63 

33 

TOT RADIATION 

401 

308 

462 

443 

402 

391 

344 

407 

413 

486 

464 

453 

Ü-B 

EVAP0TRAN8P 

121 

117 

127 

108 

99 

90 

87 

92 

97 

111 

103 

109 

1261 


TYPE CF CROW I NO SEASON NORMAL CROWING SEASON (WITH DRV PERIOD) 
DRY DAYS 142 INTERN. DAYS 62 WET DAYS : 161 

SEASON NR : I 

SEASON BECIN5 ON 7 MAR 

DEO IN HUMID ON 9 APR 

HJMID PERIOD 1162 DAYS) ENDS ON 17 SEP 
END OF SEASON ON 16 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 224 DAYS 


COUNTRY SUDAN 


station yei 


* NUMBER 62*35 


• LATITUDE: 4 03 


LONG I TUDE 30.40 


ELEVATION 830 MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

BEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

10 

20 

68 

130 

177 

170 

1B4 

191 

166 

172 

72 

13 

1373 

TEMP AVERAOE 

34 8 

26 1 

23 B 

23 3 

23 1 

23 8 

22 0 

23 3 

24 0 

24 0 

24 2 

24 O 

24 3 

TCP*» MEAN MAX 

33 B 

34 1 

33 0 

32 3 

32. 0 

30 0 

28 2 

29 2 

30 0 

30 2 

31 O 

32 3 

31 4 

TEMP MEAN MIN 

13 8 

18 1 

IB 6 

18 3 

18 2 

17 4 

17 3 

17 3 

18 0 

17. 6 

17. 3 

13. 2 

17 3 

TEMP MEAN DAY 

28 0 

2V C 

28 4 

28 0 

27. 6 

26 0 

24 8 

25 4 

26 1 

26 2 

26 7 

26 9 

26 9 

TEMP MN NIOHT 

21. 6 

23 3 

23 2 

22 9 

22 6 

21 3 

20 9 

21 0 

21 8 

21 3 

21 7 

20 6 

21 9 

VAPOUR PRESS 

14 6 

16 3 

18 B 

19 6 

20 7 

20 3 

20 3 

21 0 

19 3 

19 3 

19 2 

17 8 

19 0 

WIND SPEED 2M 

1. 9 

1. 9 

l 9 

2 2 

2. 2 

2 2 

1 9 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

2 1 

SUNSHINE X 

79 

73 

71 

69 

72 

39 

42 

31 

34 

44 

63 

77 

63 

TOT RADIATION 

314 

320 

330 

310 

310 

430 

393 

439 

460 

416 

472 

497 

476 

evapqtransp 

167 

138 

168 

162 

134 

120 

113 

126 

133 

137 

139 

137 

1744 


TYPE OF GROWING SEASON NORMAL CROWING SEASON (WITH DRY PERIOD) 
DRY DAYS 129 INTERM DAYS 34 WET DAYS 102 

SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 24 MAR 

BEGIN HUMID ON 1 MAY 

HUMID PERIOD (183 DAYS) ENDS ON 30 OCT 
END OF SEASON ON ID NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 237 DAYS 


Copyrighted material 



»! ! 

COUNTRY SUDAN • STATION KATRIE • NUMBER 62960 

• LATITUDE A. 02 • LONGITUDE : 32 47 ♦ ELEVATION lOOO »«T 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

12 

20 

B2 

128 

186 

173 

222 

261 

200 

174 

61 

22 

1941 

TEMP AVERAGE 

26 2 

26. B 

26 9 

29 9 

24 0 

24 1 

23 2 

23 3 

23 6 

24 0 

24 9 

29 3 

24 8 

TEMP MEAN MAX 

32. 8 

33 9 

32 7 

31 5 

30 6 

29 3 

20 3 

2B 9 

29 0 

29 9 

30 » 

31 3 

30. 6 

TEMP MEAN MIN 

19. 9 

20 1 

20 1 

19 3 

19 0 

18 B 

18 0 

IB 1 

18 2 

18 5 

IB 3 

19 0 

18. 9 

TEMP MEAN DAY 

28 5 

29 2 

2B 7 

27 7 

26 9 

25 9 

29 0 

29 2 

29 9 

26 0 

26 6 

27 5 

26 9 

TEMP MN NIGHT 

23. B 

24. 4 

24 2 

23 3 

22 7 

22 1 

21 3 

21 4 

21. 6 

21 9 

22 2 

22 9 

22 7 

VAPOUR PRESS. 

17. 0 

16 7 

IB 1 

21 0 

21 2 

20. 2 

20 2 

20 3 

20 3 

20 5 

19 3 

19 l 

19. 9 

WIND SPEED 2M 

1. 5 

I. 9 

1 4 

1 2 

1. 2 

1. 2 

I 0 

1. 0 

1 0 

12 

1. 9 

1. 5 

1 3 

SUNSHINE X 

7B 

76 

99 

46 

57 

54 

42 

46 

63 

63 

71 

72 

60 

TOT RADIATION 

911 

931 

489 

432 

496 

432 

393 

421 

494 

487 

493 

4B0 

467 

EVAPOTRAMSP 

190 

149 

152 

126 

127 

119 

109 

115 

123 

129 

12B 

139 

1994 


TYPE OF GROWING SEASON NORMAL CROWING SEASON (WITH DRY PERIOD» 
DRY DAYS 120 INTERN. DAYS 46 WET DAYS : 199 

SEASON W I 

SEASON BEGINS ON 13 MAR 

BEGIN HUMID ON 14 APR 

HUMID PERIOD «200 DAYS) ENDS ON 30 OCT. 

END OT SEASON ON 13 NOV 

TOTAL LENQTM OF SEASON IS 246 DAYS 


Copyrighted material 



togo 


Copyrighted material 




COUNTRY TOGO ♦ STATION MANGO • NUMBER 63352 

♦ LATITUDE 10 22 • LONGITUDE : 0 28 • ELEVATION 146 MET 



JAN 

Fb« 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

sAJL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

2 

3 

19 

31 

109 

143 

172 

238 

247 

BB 

12 

1 

10B9 

TEMP AVERAGE 

27 3 

29 3 

31 7 

31 3 

27 6 

27 l 

26 0 

25. 0 

26 1 

27. 3 

28 1 

26 7 

28 1 

TEMP MEAN MA* 

36 0 

37 7 

38 7 

37 3 

34 2 

32 8 

30 3 

29 3 

30 6 

34 1 

36 3 

39 0 

34 4 

TEMP MEAN MIN 

17 0 

20 7 

24 3 

23 0 

23 0 

22 1 

21 0 

31 1 

21 0 

21 2 

18 9 

18 3 

at. i 

TEMP MEAN DAY 

29 9 

33 3 


33 3 

30 6 

29 4 

27 3 

26. B 

27. 3 

29. 9 

30 7 

29 6 

30 1 

TEMP MN NIGHT 

23 3 

26 3 

29. 2 

29 1 

26. 6 

23. 3 

23 9 

23 7 

24 0 

23 1 

23 9 

23 3 

29 3 

VAPOUR PRESS 

7. 3 

13 6 

21 3 

23 3 

27. 0 

27 7 

27 B 

27 3 

28 0 

26 0 

13 2 

11 9 

21 6 

WIND SPEED 2M 

l 3 

0 6 

0 4 

o e 

0 8 

0 8 

0. 8 

0. 8 

0. 7 

0 3 

0 7 

1. 0 

o a 

SUNSHINE X 

«0 

73 

73 

63 

62 

63 

44 

36 

49 

69 

79 

67 

63 

TOT RADIATION 

463 

4M 

311 

492 

476 

473 

398 

370 

417 

472 

471 

407 

432 

EVAPOTRANSP 

166 

131 

139 

161 

131 

131 

117 

113 

116 

133 

133 

137 

1 648 


TYPE OF ©ROWING SEASON NORMAL CROWING SEASON (WITH DRY PERIOD) 
DRY DAYS 1*2 INTERM DAYS 32 WET DAYS : 121 

SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 30 APR 

BEGIN HUMID ON 6 JUNE 
HUMID PERIOD <12^ DAYS» ENOS ON 3 OCT 
END OF SEASON ON 20 OCT 
TOTAL LENOTM OF SEASON IS 174 DAYS 


COUNTRY ; TOGO ♦ STATION 8QK00C * NUMBER 63361 


• LATITUDE 8 39 • LONGITUDE 1 OB • ELEVATION : 403 MET 



JAN 

FfcA 

MAR 

APR 

MAY 

JJN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

EEC 

YEAR 

precipitation 

14 

13 

44 

103 

139 

IBB 

222 

243 

298 

123 

28 

17 

1414 

TEMP AVERAGE 

26. 2 

27 7 

28 0 

28 1 

26 8 

23 9 

24 3 

24 2 

24 7 

29 8 

26. 3 

23. 7 

26 2 

TEMP MEAN MAX 

34 2 

33. 3 

34. B 

33 3 

31. B 

30 6 

29 0 

28 0 

29 3 

31 7 

34 0 

33 9 

32 2 

TEMP MEAN MIN 

16. O 

19 0 

21 9 

21 9 

21. 2 

20 3 

20 3 

20 9 

20 2 

19 6 

16 8 

17. 0 

19 3 

TEMP MEAN DAY 

28 4 

30 1 

33 6 

29 7 

28 4 

27 4 

26 2 

29 6 

26 3 

27 e 

28 3 

28 2 

2B 1 

TEMP MN NIGHT 

22 0 

24. 4 

23 8 

29 4 

24 6 

23 7 

23 .0 

22 6 

23 1 

23 3 

22 0 

22 0 

23 3 

VAPOUR PRESS 

0 6 

17. 2 

23 6 

26 2 

26. 9 

23. 6 

29. 6 

29 3 

29 3 

24 3 

28 9 

23 3 

22 9 

WIND SPEED 2M 

0 6 

0. 4 

0 3 

0 4 

0 3 

0 4 

0 4 

0 6 

0 4 

0 6 

0 4 

0. 6 

0 3 

SUNSHINE X 

76 

72 

64 

39 

32 

49 

34 

23 

36 

62 

73 

68 

36 

TOT RADIATION 

474 

496 

497 

487 

452 

433 

380 

332 

392 

469 

481 

437 

443 

EVAPOTRANSP 

97 

123 

142 

134 

123 

112 

102 

99 

103 

129 

119 

113 

1394 


TYPE OF ©ROWING SEASON FORMAL ©ROWING SEASON (WITH DRY PERIOD) 
DRV DAYS 149 INTERN DAYS 47 WET DAYS : 169 

SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 30 MAR 

BEGIN HUMID ON 29 APR 

HUMID PERIOD <170 DAYS) ENOS ON 13 OCT 
END OF SEASON ON 1 NOV. 

TOTAL LENGTH OF SEASON IS 217 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY TOCO 


• STATION ATAKPAME 


* NUMBER 63376 


II 


• LATITUDE 7.33 * LONGITUDE ; 1 07 • ELEVATION 402 MET 



JAN 

FLB 

MAR 

APR 

MAY 

■JJ N 

JUL 

AUC 

sEr 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

to 

43 

93 

123 

134 

196 

216 

166 

201 

MO 

33 

14 

1373 

TEMP A VF RAGE 

26 B 

27 0 

27 3 

26 7 

26 0 

23 1 

24 0 

23 a 

24 6 

23 ] 

26 2 

26 2 

23 8 

TEMP MEAN MA* 

32 7 

34. 0 

32 7 

31 3 

31 0 

29 2 

28 0 

27. 3 

28 3 

30 3 

32 3 

32 0 

so. e 

TEMP MEAN MIN 

21. 0 

21. 3 

21 3 

21. 2 

21 0 

20. 3 

19 8 

19. 7 

20 0 

20 1 

20 6 

20 0 

20 6 

TEMP MEAN DAY 

29 0 

30. 0 

29 1 

20 2 

27 6 

26 3 

23 4 

24. 9 

23 6 

27 O 

28 7 

28 4 

27 3 

TEMP MN NIGHT 

24 0 

23 6 

23 O 

24 3 

24 2 

23 I 

22 4 

22 I 

22 6 

23 2 

24 2 

24 2 

23 8 

VAPOUR PRESS 

20 0 

23 0 

24 6 

23 7 

23 8 

23 3 

23 1 

23 1 

23 3 

23 O 

23 O 

19. 6 

24. O 

WIND SPEED ?M 

0 0 

O B 

t 0 

0 8 

0 8 

O 8 

1 3 

1 0 

0 8 

0 8 

0 6 

0 6 

0 0 

SUNSHINE X 

68 

66 

62 

34 

37 

48 

32 

24 

34 

39 

74 

67 

33 

TOT RADIATION 

434 

460 

491 

467 

468 

426 

369 

347 

383 

462 

484 

441 

439 

evapotrawsp 

123 

. 123 

143 

128 

127 

111 

103 

98 

104 

121 

120 

116 

1421 


TYRE OF CRON INC SEASON NORMAL GROWING SEASON (WITH DRY PERtOD) 
DRY DAYS 116 INTERM DAYS 74 WET DAYS 173 
SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 20 FEB 

BC01N HUMID ON 17 APP 

HUH ID PERIOD C 14 DAYS I ENDS ON 30 APR 

BEGIN HUMID ON 13 MAY 

HUMID PERIOD U63 DAYS) ENDS ON 22 OCT 
ENO OF SEASON ON 4 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 230 DAYS 


COUNTRY TOCO ♦ STATION LOME » NUMBER 63387 

♦ LATITUDE 6.10 • LONCITUOC 1 13 ■ ELEVATION 23 MET 



JAN 

FfcR 

MAR 

APR 

MAY 

UJN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

13 

24 

74 

107 

134 

271 

93 

23 

18 

111 

26 

7 

923 

TEMP AVERAGE 

27 0 

27 3 

27 7 

27 3 

26 8 

23 3 

23 1 

24 3 

23 3 

23 7 

26 6 

26 8 

26 4 

TEMP MEAN MA* 

31 2 

32 0 

32 0 

32 0 

31 1 

29 3 

28 3 

27 Q 

28 8 

30 3 

31 6 

31 3 

30 3 

TEMP MEAN MIN 

22. 7 

24 0 

24 0 

24 0 

23 2 

22 3 

22 3 

22 0 

22 3 

22 3 

22 6 

22 0 

22 9 

TEMP MEAN DAY 

28 3 

29 4 

29 4 

29 4 

28. 6 

27 3 

26 6 

23 9 

26 8 

27. B 

28 7 

28 4 

28 1 

TEMP MN NIGHT 

25 3 

26 6 

26 6 

26 6 

23. 7 

24. 7 

24 4 

23 8 

24 3 

24 9 

23 4 

24 9 

23 3 

VAPOUR PRESS 

28 8 

30 3 

30 0 

30 2 

29 7 

20 3 

27 0 

26 3 

27 2 

28 3 

29 0 

28 0 

28 6 

WIND SPEED 2M 

» 8 

2 7 

2 7 

2 l 

t. 8 

1. B 

3 3 

3 7 

3 3 

2 4 

t 8 

1. 2 

2 4 

SUNSHINE X 

63 

64 

63 

30 

37 

37 

41 

40 

44 

60 

68 

30 

33 

TOT RADIATION 

446 

479 

303 

480 

463 

3B0 

397 

404 

423 

470 

472 

394 

442 

evapotransp 

12B 

130 

134 

139 

132 

103 

121 

122 

126 

130 

123 

113 

1323 


TYPE OF GROWING SEASON NORMAL GROWING SEASON (WITH DRY PERIOD) 
DRY DAYS 206 INTERN DAYS ; 99 WET DAYS : 60 

SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON U) MA» 

BEGIN HUMID ON 10 MAY 

HUMID PERIOD < 6t DAYS) ENOS ON 9 JULY 
END OF SEASON ON 23 JULY 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 128 DAYS 
SEASON NR 2 

SEASON BEGINS ON 30 SEP 
END OF SEASON ON 1 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 33 DAYS 


Copyrighted material 


tunisia 

tunisie 

Copyrighted material 










Copyrighted material 
à< I 


COUNTRY TUNISIA • STATION TABARRA • NUMBER 60710 


# LATITUDE: 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

PRECIPITATION 

163 

132 

B8 

69 

38 

TEMP AVERAGE 

It 1 

ll 3 

13 3 

13 3 

50 3 

TEMP MEAN MAX 

13. 0 

13 3 

17 1 

20 0 

23 2 

TEMP MEAN MIN 

7 7 

7 7 

9 3 

10. 3 

13. 2 

TEMP MEAN DAV 

12 7 

13. 0 

14 6 

17 0 

20 0 

TEMP MN NIGHT 

10 4 

10. 6 

12 1 

13 8 

16 3 

VAPOUR PRESS 

4 6 

10 2 

11. 6 

12. 6 

17. 1 

MIND SPEED 2M 

2 . 8 

2 0 

2 1 

2 0 

1.6 

SUNSHINE X 

43 

41 

43 

35 

34 

TOT RADIATION 

179 

230 

313 

424 

471 

EVAPOTRANSP 

33 

36 

61 

87 

103 


36 37 

♦ LONGITUDE 

8 

43 • 

ELEVAT I DN 

4 

MET 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

2 2 

4 

10 

34 

125 

137 

178 

1022 

22 0 

24 6 

23 3 

23 6 

19 6 

13 3 

12 2 

17 0 

27 7 

30 3 

31 0 

29 3 

23 O 

21 0 

16 0 

22 6 

17. 7 

20 0 

20 3 

19 3 

16 0 

11 6 

8 B 

13 3 

24 3 

27 1 

27 6 

26 0 

22 0 

17 B 

13 6 

19 7 

20 9 

23 2 

23 3 

22 1 

18 3 

14 0 

10 6 

16 3 

19. B 

23 2 

22 7 

14. 3 

16 2 

13 3 

10 0 

13 3 

2 0 

1 3 

1. 3 

1 2 

1 6 

2. 0 

1 3 

1. 8 

68 

73 

76 

67 

63 

39 

43 

33 

333 

374 

329 

418 

323 

190 

163 

364 

136 

149 

142 

101 

6B 

37 

26 

901 


TYPE OF GROWING SEASON NORMAL GROWING SEASON (WITH DRV PERIOD) 
DRY DAYS : 1^3 INTERN DAYS 46 MET DAYS 186 

SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 14 SEP 

SCO IN HUMID ON 29 SEP 

HUMID PERIOD 1187 DAYS) ENDS ON 3 APR 
END OF SEASON ON 4 MAY 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 232 DAYS 


COUNTRY : TUNISIA 


• STATION : 0I7FRTE * NUMBER 60714 

* LATITUDE: 37 14 ♦ LONGITUDE : 9 49 • ELEVATION : 3 MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SCP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

107 

7V 

36 

42 

24 

11 

3 

7 

33 

73 

83 

116 

640 

TEMP AVERAGE 

IS 2 

11. 6 

13 3 

13. 3 

IS 6 

22 3 

23 2 

26 1 

24 1 

20 1 

16 0 

12 3 

IB 0 

TEMP MEAN MAX 

13 0 

13 3 

17 1 

20 0 

23 2 

27 7 

30 6 

31. 0 

29 3 

23. 0 

21 0 

16 0 

22 4 

TEMP MEAN MIN 

7 7 

7. 7 

9 3 

10 3 

13. 2 

17 7 

20 0 

20 3 

14 3 

16. 0 

11 6 

a a 

13 3 

TEMP MEAN DAY 

12 7 

13. 0 

14 6 

17 0 

20 0 

24 3 

27 2 

27. 6 

26 0 

22 0 

17. B 

13. 6 

19 7 

TEMP MN N10HT 

10 4 

10 6 

13 1 

13 8 

16 3 

20 9 

23 2 

23. 3 

22. 1 

18. 3 

14. 0 

10 6 

16 3 

VAPOUR PRESS 

10 0 

11. 3 

12. 2 

14. 0 

17. 1 

19. 8 

22 8 

23 7 

21 6 

10 8 

13 0 

12 0 

16 3 

WIND SPEED 2M 

2 3 

16 

2 0 

2 1 

2 3 

2. 1 

2 3 

2. 1 

1. 6 

2 0 

2. 1 

1. 7 

2 1 

SUNSHINE X 

47 

32 

36 

39 

70 

75 

03 

04 

69 

60 

33 

47 

63 

TOT RADIATION 

104 

233 

349 

438 

342 

386 

617 

360 

424 

308 

221 

169 

307 

EVAPOTRANSP 

30 

29 

39 

83 

120 

147 

176 

160 

103 

64 

31 

16 

1020 


TYPE OF GROWING SEASON NORMAL GROWING SEASON (WITH DRY PERIOD) 
DRV DAYS 161 INTERM DAYS 30 MET DAYS : 134 


SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 24 SEP 

BCOIN HUMID ON 10 OCT 

HUMID PERIOD 1133 DAYS) ENDS ON 13 MAR 
END OF SEASON ON 16 APR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 204 DAYS 


Copyrighted material 


COUNTRY TUNISIA ♦ STATION TUNIS CARTHAGE • NUMBER 60719 






♦ LATITUDE 

36. 50 

* LONGITUDE 

10 

14 • 

ELEVATION 

4 

MET 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

UUL 

AVO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

61 

54 

44 

39 

22 

11 

3 

7 

31 

35 

34 

62 

443 

TEMP AVERAGE 

11. 0 

12 0 

13 5 

16 5 

18 5 

23 5 

26 0 

26. 5 

24 3 

21 3 

16 0 

12 0 

18 3 

TEMP MEAN MAX 

IS 0 

16 0 

18 0 

21 0 

23. 0 

29 0 

32 0 

32 0 

29 0 

23 0 

20 0 

16 0 

23 0 

TEMP MEAN MIN 

7 O 

B 0 

9. 0 

11 0 

14 0 

18. 0 

20 0 

21 0 

20 0 

16 0 

12 0 

8 0 

13 7 

TEMP MEAN DAY 

12 S 

13 5 

19 2 

17 8 

20 1 

25 5 

28 1 

28 4 

26 0 

22 0 

17 3 

13 3 

20 0 

TEMP m NIGHT 

10 0 

11 0 

12. 3 

14 5 

17. 0 

21 5 

23 6 

24 1 

22 3 

18 3 

14 0 

10 0 

16 6 

VAPOUR PRESS 

10. 3 

10. 9 

11 7 

13 0 

15 9 

19 6 

22 0 

23 6 

22 3 

18 1 

14 3 

11 1 

16 1 

WINO SPEED 2M 

18 

18 

X. 4 

1 8 

1 . 8 

1 B 

1 8 

1 8 

I- 4 

1 4 

1. 4 

1 4 

1.6 

SUNSHINE X 

52 

54 

54 

61 

68 

73 

85 

04 

69 

36 

36 

31 

63 

TOT RADIATION 

183 

253 

333 

439 

530 

580 

632 

374 

423 

297 

219 

172 

386 

ËVAP0TRAN8P 

23 

37 

59 

90 

119 

149 

176 

160 

103 

70 

31 

18 

1037 


TYPE OF CROWING SEASON NORMAL CROWIN© SEASON (WITH DRY PERIOD! 
DRY DAYS 174 INTERM DAYS 62 WET DAYS 129 

SEASON NH 1 

SEASON BEGINS ON 29 SEP 

BEGIN HUHID ON 2D OCT. 

HUMID PERIOD < 130 DAYS! ENDS ON 3 MAR 
CND OP SEASON ON 0 APR 
TOTAL LEN07M OP SEASON IS t91 DAYS 


COUNTRY : TUNISIA * STATION : CHERFECH • NUMBER 60716 






♦ LATITUOE: 

36 30 

♦ LONGITUDE 

10 

03 • 

ELEVATION 

’ Î 

3 MET 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 


AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

63 

68 

33 

28 

22 

12 

2 

20 

29 

54 

49 

34 

436 

TEMP AVERAGE 

9 5 

10 5 

11. 7 

14 3 

18 5 

21 S 

29 2 

29. 3 

22. B 

19 3 

14 0 

110 

17. 1 

TEMP MEAN MAX 

14 3 

16. 1 

17. I 

20 2 

23 3 

28 3 

32 3 

32 0 

29 3 

29 7 

20 1 

13 3 

23 0 

TEMP MEAN MIN 

6. 0 

6 0 

7 0 

9 1 

12 1 

13 6 

18 2 

19 1 

17. 1 

14 2 

10 7 

7 3 

11 9 

TEMP MEAN DAY 

11. 7 

12 9 

13 9 

16 7 

21 2 

24. 2 

27 7 

27 8 

23 3 

21 9 

16 9 

12 7 

19 4 

TEMP MN NIGHT 

9 | 

9 B 

10 6 

13 0 

16. 6 

19. 7 

22 4 

22. B 

20 5 

17 1 

13 l 

9. 4 

13 3 

VAPOUR PRESS 

9 2 

9 8 

10 7 

12 0 

14 6 

17. 7 

20 9 

21. 6 

19 3 

16 1 

12 1 

10 0 

14 3 

WIND SPEED 2M 

2 2 

2. 4 

2 3 

2 3 

2 3 

2. B 

2 4 

2 2 

2 1 

2 1 

2 1 

2 2 

2 3 

SUNSHINE X 

32 

30 

47 

37 

67 

67 

BO 

73 

62 

64 

49 

44 

39 

TOT RADIATION 

193 

244 

305 

421 

523 

547 

609 

330 

393 

318 

202 

139 

370 

EVAPOTRANSP 

24 

36 

37 

67 

139 

191 

1B7 

133 

106 

72 

39 

23 

1074 


TYPE OP CROWING SEASON NORMAL. CROWING SEASON (WITH DRY PERIOD) 

DRY DAYS 193 INTERM DAYS : 47 WET DAYS 123 

SEASON NR : 1 

SEASON BEGINS ON 1 OCT 

BEGIN HUMID ON 31 OCT 

HUMID PERIOD <124 DAYS! ENDS ON 3 MAR 
END OF SEASON ON 20 MAR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 170 DAYS 

Cop/hghted material 

i 



COUNTRY TUNISIA * STATIGN KELIBIA • NUMBER 60721 


« LATITUDE 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

PRECIPITATION 

63 

33 

40 

28 

13 

TEMP AVERAGE 

11 3 

l l 3 

13 3 

16 0 

19 2 

TEMP MEAN MAY 

16. 0 

16 8 

19 3 

22 3 

27 6 

TEMP MEAN MIN 

4. 0 

4 6 

6 0 

B 3 

11. 3 

TEMP MEAN DAY 

12 3 

12 9 

13. 1 

17 9 

22 3 

TEMP MN NIGHT 

9 0 

9 1 

10 0 

13 3 

16 9 

VAPOUR PRESS 

10 1 

10 6 

12. 6 

14. 3 

18. 2 

MIND SPEED 2H 

3 0 

3. 3 

2 B 

3. 3 

3 0 

5UN5H I NE X 

31 

43 

46 

60 

63 

TOT RADIATION 

194 

240 

319 

443 

310 

EVAPOTRANSP 

33 

40 

63 

99 

130 


36 31 

• LONGITUDE 

11. 

03 ♦ 

ELEVATION 

82 

MET 

JUN 

■ML. 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

6 

1 

3 

36 

6B 

60 

69 

444 

23. 3 

26 2 

24 0 

24 7 

20 8 

16 2 

12 3 

18 3 

31 5 

36. 0 

33. 3 

31. 7 

26 3 

21 3 

17 1 

23. 1 

13. B 

18 0 

18 6 

17. 2 

13 2 

8 0 

3 3 

11 0 

26 3 

30 2 

30. 0 

26 9 

21. 9 

16 8 

13. 1 

20 3 

20 9 

23 4 

23. 4 

21. 2 

16 6 

11 4 

8 2 

13 3 

21. 6 

24 2 

26 8 

23 3 

19 6 

14 3 

11. 1 

17, 3 

3. 0 

3 3 

3. 3 

2 6 

2 6 

2 3 

2 6 

3. 0 

69 

03 

BO 

70 

63 

32 

30 

61 

360 

609 

34» 

424 

318 

217 

177 

3B0 

163 

210 

1B6 

123 

78 

43 

26 

1190 


TYRE Of CROW INC SEASON NORMAL CROWING SEASON < WITH DRY PERIOD» 
DRY DAYS 1^? INTERN DAYS 43 MET DAYS : 131 

SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 29 SEP 

BEGIN MUM I D ON 20 OCT. 

HUMID PERIOD <132 DAYS) ENDS ON 20 FEB 
END OF SEASON ON 24 MAR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 176 DAYS 


COUNTRY TUNISIA 


STATION JENDQUBA 


NUMBER . 60723 


• LATITUDE: 36 29 ♦ LONGITUDE 0 40 ■ ELEVATION 144 MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

63 

49 

47 

43 

33 

16 

3 

10 

33 

36 

47 

73 

477 

TEMP AVERAGE 

10 0 

10 3 

12. 3 

13 0 

19 0 

24 3 

27 3 

28 0 

23. 0 

19. 3 

14. 3 

11. 0 

10 1 

TEMP MEAN MAX 

13 0 

16. 0 

19 0 

22 0 

26 0 

33 0 

37 0 

37 0 

33 0 

26 0 

2D 0 

16. 0 

23 0 

TEMP MEAN **N 

3 0 

9 0 

6 0 

0 0 

12 0 

16 0 

10 0 

19. 0 

17. 0 

13. 0 

9. 0 

6. 0 

11 2 

TEMP MEAN *>hV 

11. B 

12. 3 

14. 9 

17. 6 

21 3 

27. 6 

30 9 

31 1 

27 7 

21. 7 

16 3 

12 6 

20 3 

TEMP MN NIGHT 

a 7 

9 1 

10 7 

12 9 

16 7 

21 9 

23 7 

24 1 

21 4 

16 3 

11. S 

B 3 

13 4 

VAPOUR PRESS 

9 3 

9 3 

10 3 

12 B 

19 0 

17. 5 

17 3 

19. 3 

18 3 

16. 1 

12. 3 

10. 3 

14. 1 

WIND SPEED 2M 

2. 3 

2 0 

2 0 

2 0 

1 B 

1. 8 

1 3 

1. 3 

1 2 

1. 6 

1 6 

l 3 

1 7 

SUNSHINE X 

32 

38 

60 

36 

67 

74 

07 

81 

70 

60 

32 

30 

63 

TOT RADIATION 

191 

267 

330 

417 

323 

386 

643 

360 

431 

306 

211 

172 

388 

EVAPOTRANSP 

20 

37 

66 

B7 

128 

177 

197 

178 

120 

69 

32 

17 

1136 


TYPE OF GROWING SEASON NORMAL QROWINO SEASON <WITH DRY PERIOD) 
DRY DAYS 165 INTERM DAYS 73 MET DAYS 127 


SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 30 SEP 

BE01N HUMID ON 23 OCT 

HUMID PERIOD ( Î2S DAYS) ENDS ON 27 FEB 
END OF SEASON ON IB APR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 200 DAYS 


Copyrighted material 





COUNTRY 

J TUNISIA 


• STATION KA I ROUAN 


♦ 

NUMBER 60733 







♦ LATITUDE 

33 40 

• LONGITUDE 

10 

06 • 

ELEVATION 68 

I NET. 


JAN 

FEB 

NAP 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AOO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

28 

23 

36 

23 

23 

13 

3 

8 

38 

31 

31 

23 

288 

TENP AVERAGE 

10 3 

12 0 

g 

16 8 

20. 3 

23 2 

28 3 

28 3 

23 7 

21 0 

13 7 

11 3 

19 1 

TENP MEAN MAX 

16 0 

IB 2 

20 3 

24 3 

28 2 

33 8 

37 7 

37 1 

33 2 

27 7 

22 1 

17 i 

26 3 

TENP MEAN NIN 

4 3 

3 3 

7 1 

9 3 

12 7 

16 6 

19 3 

20 0 

18 2 

14 3 

9 3 

3 3 

11 8 

TENP MEAN DAY 

12 3 

14 2 

16 3 

19 6 

23 3 

29 3 

31 7 

31. 3 

28 3 

23 2 

1 7 a 

13 2 

21 6 

TENP UN NIGHT 

0 6 

10 2 

It 9 

14 3 

t7. 9 

22 1 

24 0 

24. 9 

22 4 

17 B 

12 6 

8 4 

16 3 

VAPOUR PRESS 

8 0 

8 3 

lO 0 

12 0 

14. 2 

17. 0 

20 2 

21 0 

19 3 

16 1 

11 3 

8 3 

13 8 

WIND SPEED 2H 

2 7 

2 4 

3 2 

2 7 

2 9 

2 7 

2 3 

2 3 

2 1 

2 2 

2 3 

2 2 

2 3 

SUNSHINE X 

36 

37 

63 

69 

74 

6B 

83 

79 

73 

82 

71 

64 

70 

TOT RADIATION 

212 

276 

379 

461 

338 

334 

617 

344 

432 

377 

269 

210 

410 

EVAPOTRAWSP 

42 

30 

97 

124 

174 

203 

223 

203 

141 

94 

33 

34 

1430 


TYPE OF CROWING SEASON INTERMEDIATE SEASON 

DAY DAYS 273 INTERN DAYS 90 UET DAYS ï 0 

SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 4 NOV 

END OF SEASON ON 2 FEB 

TOTAL LENGTH Of SCASON 18 90 DAYS 


COUNTRY TUNISIA • STATION ME8SA0UDIA * NUMBER 60736 






• LATITUDE 

33 40 

• LONGITUDE 

10 

06 ♦ 

ELEVATION 

1 : 1 

'0 NET. 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

33 

20 

38 

42 

11 

28 

0 

18 

39 

é 

16 

8 

261 

TENP AVERAGE 

10. 6 

13. 2 

14 1 

16 0 

20 3 

22 1 

27 l 

27 2 

23 7 

20 2 

17 0 

13 3 

10 7 

TEMP MEAN MAX 

13 3 

19 0 

19 8 

22 2 

28 2 

29 1 

33 3 

33 0 

30. 2 

26 8 

23 3 

18 3 

23 2 

TENP MEAN NIN 

3 7 

7 1 

8 7 

10 0 

13. 3 

13. 3 

18 6 

19 7 

17 e 

13 7 

10 7 

8 3 

12 3 

TENP MEAN DAY 

12 4 

13 2 

16 3 

18 3 

23 3 

24 B 

29 9 

30 0 

26 1 

22 4 

19 2 

13 0 

21 1 

TEMP NN NI ONT 

9 3 

11 3 

12 7 

14 3 

18 4 

19. 9 

23 6 

24 1 

21 2 

17 1 

14 0 

10 9 

16 4 

VAPOUR PRESS 

8 3 

10 2 

11 3 

12 0 

13. 9 

16. 2 

19 0 

20. 3 

17 3 

14 2 

11 9 

lO. 0 

13 7 

WIND SPEED 2N 

2 7 

2 4 

3 2 

2 7 

2 9 

2. 7 

2 3 

2 3 

2. 1 

2 2 

2 3 

2 2 

2 3 

SUNSHINE X 

36 

37 

63 

69 

74 

68 

83 

79 

73 

■8 

71 

64 

70 

TOT RADIATION 

212 

276 

379 

481 

338 

334 

617 

344 

432 

377 

269 

210 

410 

EVAP0TRAN6P 

41 

31 

82 

110 

169 

164 

216 

189 

123 

95 

39 

33 

1336 


TYPE OF CROW I NO SEASON INTER^DlATE SEASON 

DAY DAYS 331 INTERN DAYS 34 NET DAYS : 0 

SEASON NR : 1 

SEASON BEOINS ON 30 DEC 

END OF SEASON ON 2 FEB 

TOTAL LENOTH OF SEASON 18 34 DAYS 


Copyrighted material 


COUNTRY TUNISIA • STATION MONASTIR-SPANES • NUMBER 60740 





4 

LATITUDE 

33. 40 

♦ LONGITUDE 

10 

43 • 

ELEVATION 

: 3 

MET 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

40 

32 

30 

30 

17 

7 

to 

7 

41 

43 

37 

33 

331 

TEMP AVERAGE 

11 7 

12 0 

13 3 

13 6 

14 2 

23. 0 

26 0 

26 3 

24 7 

20 0 

16 2 

12 3 

18 4 

TEMP MEAN MAX 

16 0 

13. 3 

16 B 

14 0 

22 7 

26 3 

30 7 

30 3 

29 3 

24 3 

20 2 

16. 7 

22. 4 

TEMP MEAN MIN 

7 6 

7 2 

i) n 

tO 3 

14 0 

17. » 

20 0 

20 7 

20 2 

16 2 

11. 6 

0 6 

13 6 

TEMP MEAN DAY 

13 3 

12 9 

14. 3 

16 3 

19 9 

23. 3 

27 7 

27 3 

26 3 

21 7 

17 3 

14 0 

19 3 

TEMP HN NIGHT 

10 7 

10 3 

11. 7 

13 3 

16 4 

20 3 

23 2 

23 3 

22 7 

18 3 

13 8 

10. 6 

16. 3 

VAPOUR PRESS 

10 0 

10 2 

It. 8 

13 3 

17 3 

19 3 

21 0 

22 3 

23. 3 

17 0 

13 6 

10 7 

13. 9 

WIND SPEED 2M 

2 7 

2. 4 

3 2 

2 7 

2 4 

2 6 

2 3 

2 3 

2 1 

2 2 

2 3 

2. 2 

2. 3 

SUNSHINE X 

32 

33 

33 

36 

69 

72 

00 

76 

63 

62 

67 

33 

63 

TOT RADIATION 

204 

271 

347 

431 

337 

372 

393 

331 

410 

323 

237 

191 

309 

EVAPOTRANSP 30 43 74 93 128 133 

TYPE OF CROWING SEASON NORMAL GROWING SEASON (WITH DRY 

DRY DAYS 210 INTERN DAYS 98 WET DAYS 37 

SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 27 5EP 

BEGIN HUMID ON 27 NOV 

174 

PERIOD) 

160 

110 

76 

43 

31 

1123 


HUMID PERIOD < 36 DAYS) END5 ON 33 JAN 
END OF SEASON ON 2 MAR 
TOTAL LENGTH (fc SEASON IS 150 DAYS 


COUNTRY TUNISIA # STATION HENDI 2IT0UN • NUMBER 60741 






• LATITUDE 

33 31 

• LONGITUDE 

; to 

07 ♦ 

ELEVATION 

1 : 74 

MET 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

41 

40 

33 

33 

14 

13 

12 

12 

33 

40 

20 

41 

336 

TEMP AVERAGE 

10 3 

10 6 

12 7 

13 0 

19 3 

23. 7 

27 2 

27 3 

24 3 

19 1 

14 8 

11. 0 

17 9 

TEMP MEAN MAX 

16 0 

16 B 

19 3 

22 3 

27 6 

31. 3 

36 0 

33 3 

31. 7 

26 3 

21 3 

17 1 

23. 1 

TEMP «AN MIN 

4. B 

4. 6 

6. 0 

8. 3 

11 3 

13. B 

18 0 

18 6 

17 2 

13 2 

8 0 

3 3 

11 0 

TEMP MEAN DAY 

12. 3 

12. 4 

13 1 

17 9 

22 3 

26 3 

30 2 

30 0 

26 9 

21 9 

16 8 

13. 1 

20 3 

TEMP MN NIGHT 

8 9 

9 1 

10. 0 

13. 3 

16 9 

20 9 

23 4 

23. 4 

21. 2 

16 6 

11 4 

8 2 

13. 3 

VAPOUR PRESS 

8 3 

8. 3 

9. 3 

10. 8 

13. 6 

13. 3 

18 0 

14 6 

19 1 

14 8 

11 3 

9 3 

13. 2 

WIND SPEED 2M 

2 7 

2 4 

3. 2 

2. 7 

2 9 

2. 7 

2 3 

2 3 

2 1 

2 2 

2 3 

2 2 

2. 3 

SUNSHINE % 

56 

37 

63 

69 

74 

68 

S3 

79 

73 

82 

71 

67 

70 

TOT RADIATION 

210 

273 

378 

481 

330 

334 

617 

343 

431 

376 

263 

214 

410 

EVAPOTRANSP 

39 

47 

92 

113 

170 

191 

220 

198 

131 

83 

49 

26 

1361 


TYPE OF CROW INC SEASON NORMAL ORCMINQ SEASON «WITH DRY PERIOD) 

DRY DAYS : 236 INTERM. DAYS : 32 WET DAYS 57 

MASON NR 1 

SEASON BEGINS ON IB OCT 

ENID OF SEASON ON 29 OCT 

TOTAL LENGTH OF SEASON IS 11 DAYS 

KFAQ1W NM 

SEASON BEGINS ON 24 NOV 

BEGIN HUMID ON 1 DEC 

HUMID PERIOD ( 32 DAYS) ENDS ON 21 JAN 
BEGIN HUMID ON 31 JAN 

HUMID PERIOD ( 7 DAYS) ENDS ON 6 FEB 

END OF SEASON ON 2 MAR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 98 DAYS 


Copyrighted material 



«1 ! 


COUNTRY 

: TUNISIA 


• STATION GAF8A 


« 

NUMBER 60743 







♦ LATITUDE 

34. 23 

♦ LONG 

ilTUDE 

0 

49 * 

ELEVATION 

314 

MET 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

13 

14 

20 

10 

11 

6 

2 

6 

12 

2) 

20 

13 

160 

TEMP AVERAGE 

9 0 

11 0 

14 0 

17 3 

21 3 

26. 3 

24 0 

29 0 

23 3 

20 3 

14 3 

10 0 

14 0 

TEMP MEAN MAX 

14 0 

17 0 

20 0 

24 0 

28 0 

34. 0 

37 0 

36 0 

32 0 

26 0 

20 0 

13 0 

23 3 

TEMP MEAN MIN 

4. 0 

3 0 

0 0 

11 0 

13 0 

14 0 

21 0 

22 0 

19 0 

13 0 

9 0 

3 0 

12 8 

TEMP MEAN DAY 

10 e 

13 2 

16. 2 

19. 9 

23. 9 

29. 2 

31 0 

31 4 

27 7 

22 3 

16 3 

11 6 

21 2 

TEMP MN NIGHT 

7. 7 

9 4 

12 3 

13 3 

14. 3 

23. 8 

23 0 

26 0 

22 6 

17 9 

11 8 

7 3 

16 6 

VAPOUR PRESS. 

7 3 

7. 6 

0. 7 

10 3 

13. 0 

13. 0 

16 2 

18 0 

17 7 

13 1 

10 0 

0 6 

12 4 

WIND SPEED 2M 

1 0 

1. B 

1 0 

2 1 

2. 1 

! 8 

1. 0 

1 0 

1 8 

1 4 

1 4 

1 4 

i a 

SUNSHINE X 

67 

73 

67 

66 

73 

71 

03 

87 

77 

69 

70 

70 

72 

TOT RADIATION 

243 

323 

390 

473 

334 

366 

608 

370 

464 

330 

273 

231 

421 

EVAPOTRANSP 

31 

48 

83 

120 

136 

104 

212 

107 

131 

70 

39 

21 

1290 


TYPE OF QROMING SEASON INTERMEDIATE SEASON 

DRY DAYS : 301 INTERN DAYS : 64 NET DAYS 0 

SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 12 NOV 

END OF SEASON ON 13 JAN 

TOTAL LCNQTN OF SEASON IS A4 DAYS 


COUNTRY : TUNISIA • STATION : KSAR RMEA15S ♦ NUMBER 60747 

* LATITUDE: 34.3 9 ♦ LONGITUDE 9 50 • ELEVATION 25 MET. 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

19 

21 

11 

11 

8 

4 

1 

2 

16 

19 

6 

20 

138 

TEMP AVERAGE 

10 2 

12. 0 

13 1 

16 2 

20 1 

23. 2 

27 3 

27 3 

24 0 

20 3 

13 3 

10 7 

18 3 

TEMP MEAN MAX 

13. 0 

10 3 

19 2 

23 0 

20 0 

30 8 

33 3 

33 0 

30 3 

26 3 

21 0 

16 2 

23 0 

TEMP MEAN MIN 

3 3 

6 3 

7. 3 

10 0 

13. 3 

16. 3 

19 7 

20 0 

20 0 

14 0 

10 3 

6 3 

12 4 

TEMP MEAN DAY 

12. 3 

14. 6 

13 3 

10 4 

23 3 

26 2 

30 3 

30 l 

26 4 

22 3 

17 4 

12 9 

20. 9 

TEMP MN NIGHT 

4 3 

10. 0 

St. 7 

14 3 

10 2 

21 0 

24 4 

24 3 

21. 3 

17 8 

13. 1 

0 8 

16 3 

VAPOUR PRESS 

7. 3 

0 0 

9 0 

10 8 

13 1 

16. 7 

19 2 

20 3 

10 2 

14 7 

10 2 

12. 0 

13 3 

MIND SPEED 2M 

2 7 

2 7 

2. 6 

2- 6 

2 3 

2. 4 

2 3 

2 1 

2. 0 

2 0 

2. 4 

2 7 

2. 4 

SUNSHINE % 

64 

63 

39 

39 

70 

66 

83 

70 

63 

60 

65 

63 

67 

TOT RADIATION 

233 

303 

371 

445 

341 

344 

608 

341 

421 

346 

260 

216 

402 

EVAPOTRANSP 

43 

60 

03 

113 

162 

169 

211 

103 

122 

06 

36 

13 

1307 


TYPE OF CROWING SEASON NORMAL GROJING SEASON (WITH DRV PERIOD) 
DRY DAYS 329 INTERN DAYS 9 WET DAYS 27 

SEASON NR l 

SEASON BEGINS ON 1 DEC 

BEGIN HUMID ON 4 DEC 

HUMID PERIOD I 20 DAYS) ENDS ON 31 DEC 
END OF 5EAS0N ON 6 JAN 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 36 DAYS 



righted material 



COUNTRY 

: TUNISIA 


* STATION NAKTA 


• 

NUMBER 

60749 







• LAT I TVDC 

34. 39 

• LONGITUDE 

10 30 

• 

ELEVATION 

23 

MET 


VAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUQ 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

33 

13 

9 

17 

14 

11 

0 

0 

23 

3 

11 

13 

149 

TEMP AVERAGE 

10 6 

12. 3 

14. 6 

16 6 

19 7 

21 7 

23 3 

26 B 

24 8 

31 2 

17 2 

11 3 

18. 6 

TEMP MEAN MAX 

16 0 

17 1 

19. 2 

20. 7 

23. 1 

26. 0 

30 3 

31 3 

29 0 

23 7 

22 3 

17 0 

23 3 

TEMP MEAN MIN 

3 3 

7. 1 

10. 0 

12 1 

14. 0 

17. 1 

19 7 

21 3 

20 2 

13 7 

12 8 

6 2 

13. 6 

TEMP MEAN DAY 

12. 7 

13. 9 

16 3 

18 0 

21 a 

23 2 

26 9 

28 2 

26 1 

22 4 

19 3 

13 4 

20 2 

TEMP HN NIGHT 

9 4 

10 B 

13. 3 

13 1 

18. 2 

20. 0 

22 9 

24 4 

22 7 

Il J 

13 3 

8 9 

16. 6 

VAPOUR PRESS 

8. 6 

10. 3 

13. 1 

13 3 

17 2 

19. 2 

23 2 

24 3 

20 6 

16 3 

12 3 

9 0 

13 8 

WIND SPEED 2H 

a. s 

2. 2 

2. 6 

2 6 

2. 7 

2 7 

1 9 

2 0 

i e 

1 6 

2 2 

2 3 

2 2 

SUNSHINE X 

67 

62 

68 

69 

74 

74 

90 

83 

75 

82 

69 

71 

73 

TOT RADIATION 

241 

296 

400 

484 

339 

380 

639 

370 

436 

383 

269 

231 

423 

CVAPOTRAN8P 

36 

46 

74 

96 

134 

143 

171 

162 

119 

83 

34 

33 

1133 


TYPE OF GROM I NO SEASON 

NORMAL GROWING 

SEASON «WITH 

DRY PERIOD) 

DRY DAYS 324 INTERM 

DAYS 37 

WET DAYS 

4 

SEASON NR 1, 

SEASON ICO INS ON 23 DEC 




BEGIN HUMID ON 

8 JAN 



HUMID PERIOD < 

3 DAYS) ENDS 

ON 12 JAN. 


END OF SEASON ON 2 FEB 

TOTAL LENGTH OF SEASON IS 

41 DAYS 




COUNTRY 

: TUNISIA 


• STATION SFAX EL- 

MAOU 

« 

NUMBER 60730 







• LATITUDE 

34 43 

• LONGITUDE 

10 

41 • 

ELEVATION 

23 

MET 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

18 

18 

25 

21 

I2t 

9 

1 

3 

26 

38 

26 

13 

210 

TEMP AVERAGE 

11. 0 

11. 3 

14 0 

16 3 

19 3 

23. 3 

23 0 

26. 0 

24 3 

21 3 

17 0 

13 0 

18 6 

TEMP MEAN MAX 

16 0 

16 0 

19 0 

21 0 

24 0 

28 0 

30 0 

31 0 

29 0 

26 0 

22 0 

IB. 0 

23. 3 

TEMP MEAN MIN 

6. 0 

7. 0 

9 0 

12. 0 

13. 0 

19. 0 

20 0 

21 0 

20 0 

17 O 

12 0 

8 0 

13. 8 

TEMP fCAN DAY 

12 8 

14. 3 

13 8 

18 1 

21 1 

23. 1 

26 8 

27 7 

26 0 

23 0 

IS 7 

14 6 

20 4 

TEMP MN NIGHT 

9 7 

11 1 

12 6 

13 1 

18. 0 

21. 9 

23 0 

23 9 

22 3 

19 3 

14 6 

10 3 

16. B 

VAPDUR PRESS 

8. 6 

9. 0 

10. 3 

12. 0 

14. 1 

17. 3 

20 0 

22 1 

at. 3 

17 3 

12. 7 

9 0 

14 6 

WIND SPEED 2M 

1 0 

1 4 

1 4 

1 4 

1 4 

1 . 1 

0 7 

I 1 

i i 

1 4 

1 4 

1. 4 

1. 3 

SUNSHINE X 

73 

76 

68 

67 

66 

70 

S3 

07 

77 

M) 

f 1 

6* 

73 

TOT RADIATION 

256 

330 

400 

476 

324 

362 

600 

378 

463 

343 

272 

223 

419 

EVAPOTRANBP 

32 

41 

73 

90 

123 

141 

131 

149 

110 

78 

44 

29 

1071 


TYPE OF CROWING SEASON INTERMEDIATE SEASON 

DRV DAYS 256 INTERN. DA VS 109 WET DAYS ! O 

SEASON NR ; 1 

SEASON BEGINS ON 13 OCT 

END OF SEASON ON t FE8 

TOTAL LENGTH OF SEASON IS 109 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY 

: TUNISIA 


♦ STATION CHOTT MARI EM 

• 

NUMBER 60791 







• LATITUDE 

39. 99 

« LONGITUDE 

10 

33 • 

ELEVATION 

19 MET. 


VAN 

FES 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

VUL 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

46 

111 

94 

39 

10 

21 

1 

11 

22 

90 

39 

132 

932 

TEMP AVERAGE 

ia 0 

11 1 

12. 9 

14 7 

17. 7 

21. B 

29 3 

29 9 

24 9 

20 3 

16 0 

12 6 

17 8 

TEMP MEAN MAX 

16 0 

19 9 

16 0 

19 0 

22 7 

26 3 

30 7 

30 9 

29 3 

24 9 

20 2 

16 7 

22 4 

TEMP MEAN MlN 

7 6 

7 2 

8 8 

10 9 

14. 0 

17. 9 

20 0 

20 7 

20 2 

16 2 

11 6 

8 6 

13 6 

TEMP MEAN DAY 

13 3 

12 9 

14 3 

16 3 

19 9 

23 9 

27 2 

27 3 

26 3 

21 7 

17 3 

14. 0 

19 9 

TEMP NN NIGHT 

10 7 

10 3 

11. 7 

13 9 

16 9 

20. 3 

23 2 

23 9 

22 7 

IB 3 

13 8 

10 6 

16 3 

VAPOUR PRESS 

10 i 

9 3 

10. 9 

12 0 

19 9 

19 0 

22 2 

23 2 

22 1 

16 6 

13 0 

11 0 

19. 4 

HIND SPEED 2*1 

1 4 

1 7 

l. a 

1 7 

1 7 

1. B 

1. 7 

1 6 

1. 7 

1. 7 

1 3 

ft 2 

1. 6 

SUNSHINE X 

47 

46 

49 

94 

70 

67 

79 

76 

62 

60 

94 

44 

98 

TOT RADIATION 

194 

247 

321 

422 

943 

991 

909 

930 

409 

314 

227 

173 

376 

EVAPOTRANSP 

28 

36 

60 

B3 

119 

134 

163 

149 

109 

73 

37 

22 

1003 

TYPE OF CRON INC 

SEASON 

NORMAL GROWING SEASON (WITH DRY 

PERIOD) 







DRY DAYS : 174 

INTERN. DAYS 76 WET 

DAYS 

119 








SEASON NR 1 














SEASON BEO INS ON 

1 2 OCT 












BEGIN 

HUMID ON 17 

NOV 











HUMID 

PERIOD 

f 1 1 6 DAYS) ENDS ON 

12 MAR 









t-ND OP SEASON ON 

1 13 APR 












TOTAL LENGTH OF 

SEASON 

IS 191 

DAYS 











COUNTRY 

TUNISIA 


• STATION TOZEUR 


• 

NUMBER 60760 







* LATITUDE 

33. 99 

♦ LONGITUDE 

a 

10 • 

ELEVATION 9 

•1 MET 


VAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

•MU 

ML 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

14 

8 

6 

2 

19 

0 

0 

0 

22 

4 

8 

10 

09 

TENP AVERAGE 

10 0 

12 8 

19 9 

19 2 

24 2 

2* 9 

31. 6 

31 2 

26 2 

21 3 

19 1 

10 1 

20. 9 

TEMP MEAN MAX 

19 I 

19 0 

22 0 

29 7 

31 l 

34. B 

39 1 

30 3 

32 B 

27 6 

21 2 

19 6 

26 9 

TEW* MEAN MIN 

4 3 

6 8 

9 3 

12 7 

17. 6 

21. 7 

24 3 

24 6 

20 7 

19 7 

10 0 

9 0 

14 4 

TEMP MEAN DAY 

12 2 

19 1 

18 0 

21 6 

26 8 

30. 6 

34 3 

33 8 

2B 8 

23 6 

17 9 

12 l 

22 9 

TEMP MN NIGHT 

8 6 

113 

13 8 

17 2 

22. 1 

29. 9 

28 B 

28. 9 

24 1 

18 8 

12. 9 

7. 7 

IB 3 

VAPOUR PRESS 

6 2 

9 0 

9 8 

11 9 

14 1 

18 1 

19 9 

21 3 

17 3 

14. 0 

10 1 

0 9 

13 9 

WIND SPEED 2M 

2 4 

2 7 

3. 6 

3. 2 

3. 2 

2. 8 

2 9 

2 2 

1 9 

2 2 

2 2 

2 2 

2 6 

SUNSHINE X 

72 

68 

66 

60 

71 

69 

B2 

80 

72 

69 

70 

6B 

70 

TOT RADIATION 

297 

316 

398 

491 

946 

997 

603 

991 

449 

393 

277 

232 

419 

EVAPOTRANSP 

37 

63 

116 

143 

201 

212 

243 

207 

136 

97 

94 

30 

1939 

TYPE OF GROWING 

SEASON 

ALL 

YEAR ROUND DRY 










DRY DAYS 369 

INTERN DAYS : 

0 MET 

DAYS : 

0 









Copyrighted material 


COUNTRY 

TUNISIA 

• 

STATION GABES 


• 

NUMBER : 60763 






• 

LATITUDE 

33 33 

♦ LONG 1 TUDE 

10 

06 • 

ELEVATION 


VAN 


FEB 

MAR 

APR 

MAY 

VUN 

UUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

PRECIPITATION 

17 


16 

IB 

21 

6 

t 

0 

0 

27 

49 

17 

26 

TCHP AVERAGE 

110 


12. 0 

13 0 

17. 3 

21 0 

24 0 

27 0 

27 3 

23 3 

21 3 

17 0 

12 3 

TFHP MEAN MAX 

16. 0 


17. 0 

20 0 

22 0 

23 0 

20 0 

32 0 

32. 0 

30. 0 

26. 0 

22. 0 

17 0 

TENP MEAN NIN 

6 0 


7 0 

10 0 

13. 0 

17. 0 

20. 0 

23 0 

23 0 

21 0 

17 o 

12 0 

B 0 

TEMP MEAN DAY 

12. B 


13. B 

16. B 

19 1 

22 3 

23 4 

28 B 

29 1 

27 0 

23 0 

IB. 7 

14 0 

TEMP r-P4 NIGHT 

9. 7 


10. 7 

13 6 

16. 1 

19 7 

22 6 

23 0 

23. 6 

23 3 

19 4 

14 6 

10 3 

VAPOUR PRESS 

8 2 


8 6 

10. 3 

13. 1 

16 B 

20 8 

23 3 

23 7 

22 3 

17 7 

12 3 

9 6 

MIND SPEED 2M 

3 2 


3 2 

3 5 

3 2 

3. 2 

2. B 

2 3 

2 2 

l 8 

2 2 

2 2 

2 2 

SUNSHINE X 

75 


76 

6B 

67 

66 

70 

S3 

07 

77 

Ml 

71 


TOT RADIATION 

263 


337 

♦04 

470 

324 

361 

60S 

379 

467 

331 

279 

232 

EVAPOTRANSP 

49 


62 

101 

I IB 

147 

137 

104 

172 

123 

88 

33 

34 

TYPE OF GROWING 

SEASON 

INTERMEDIATE 

SEASON 








DRY DAYS 307 

INTERN DAYS 38 

WET 

DAYS 

0 







MASON NR 1 














SEASON BEGINS ON 

3 OCT 












END OF SEASON ON 

31 

OCT 











total length of 

SEASON 

IS 26 

DAYS 










SEASON W» 2 














SEASON 8E0IN8 ON 

1 1 

DEC 












END OF SEASON ON 

2 

JAN 











TOTAL LENGTH OF 

SEASON 

IS 32 

DAYS 











COUNTRY 

: TUNISIA 


• STATION JERBA 


• 

NUMBER 60769 






• LATITUDE 

33 33 

* LONGITUDE 

10 

47 ♦ 

ELEVATION 



VAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

*A)U 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

PRECIPITATION 

24 

10 

20 

14 

7 

1 

0 

1 

17 

43 

36 

26 

TEMP AVERAGE 

12 0 

12 1 

16 0 

20 0 

23. 0 

27. 0 

30 0 

29 0 

27 0 

23 0 

16 3 

13 0 

TEMP MEAN MAX 

17.0 

17. 1 

21 6 

23 3 

30 0 

34 3 

37 7 

36. 6 

34 3 

28 2 

21 6 

17 7 

TEMP MEAN KIN 

7 0 

7 1 

lO. 0 

13. B 

16. 6 

20 3 

21 6 

21 6 

20. 3 

16 6 

11 0 

7 7 

TEMP MEAN DAY 

13 6 

13. 9 

17 9 

21 0 

23 7 

29 9 

32 3 

31 7 

29 B 

24 3 

IB 1 

14 4 

TEMP MN NIGHT 

10 7 

10 8 

14 1 

17 9 

21 0 

24 9 

26 3 

23 9 

24 4 

19 7 

13 B 

10 3 

VAPOUR PRESS 

10. 0 

11 3 

13. 3 

14 B 

17 0 

20 3 

22 0 

24 0 

22 8 

17 3 

14 0 

10 0 

WIND SPEED 2M 

2 8 

3. 0 

3. 3 

3. 6 

3 3 

3. 2 

2 6 

3 0 

2 7 

2 7 

3 0 

2 0 

SUNSHINE X 

6B 

6B 

67 

66 

70 

77 

B9 

87 

73 

72 

73 

68 

TOT RADIATION 

249 

316 

401 

474 

376 

393 

634 

379 

433 

362 

284 

232 

EVAPOTRANSP 

41 

44 

90 

133 

179 

206 

243 

213 

131 

106 

31 

42 


TYPE OF GROWING SEASON INTERMEDIATE SEASON 


DRY DAYS 262 INTERM DAYS 103 MET DAYS 0 

SEASON NR I 

SEASON BEGINS ON 24 OCT 

END OF SEASON ON 4 FEB 

TOTAL LENGTH OF SEASON IS 103 DAYS 


MET. 


YEAR 


I9S 

19 3 
23 9 

14 7 

20 9 
17 6 

15 6 
2 7 

73 

423 

1292 


NET. 


YEAR 

209 
20 7 
26 0 
14 5 

22 3 

10 , 3 
16 6 
3 O 
73 
429 
1 003 




COUNTRY 

TUNISIA 


• STATION REMADA 


• 

NUMBER 60775 







* LATITUDE 

32. 19 

» LONGITUDE 

10 

24 ♦ 

ELEVATION 

301 

MET 


JAN 

RED 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRÉCIPITATION 

14 

6 

0 

12 

3 

1 

0 

2 

1 

10 

7 

6 

70 

TEMP AVERAGE 

10 0 

13. 2 

16 0 

18 8 

23 3 

27 A 

29 3 

29 3 

27 0 

21 6 

16 6 

12. 0 

20 4 

TEMP MEAN MAI 

13 8 

17 | 

21 6 

23 3 

30 0 

34 3 

37 7 

36 6 

34 3 

28 2 

21 6 

17 7 

24 9 

TEMP MEAN MIN 

9 3 

7 1 

10 0 

13 8 

16 6 

20 3 

21 6 

21 6 

20 3 

14. 4 

110 

7 7 

14 4 

TEMP MEAN DAY 

11. 2 

13 9 

17 9 

21 8 

23 7 

29 9 

32 3 

31 7 

29 0 

24 4 

18 1 

14 4 

22 6 

TEMP MN NIGHT 

0 3 

10 7 

14 1 

17 8 

21 0 

24. 9 

26 3 

23 9 

24 4 

19. 7 

13 B 

10 3 

16 1 

VAPOUR PRE55 

7 0 

9 0 

9 7 

12 1 

13 3 

17 0 

10 0 

20 2 

20 0 

13 2 

11 3 

0 2 

13 7 

WIND 3PEE0 2M 

3 6 

3. 9 

3 6 

3 7 

3. 4 

3. 0 

2 9 

2 9 

2. 9 

3 2 

2 9 

2 7 

3. 1 

SUNSHINE X 

66 

69 

61 

64 

77 

69 

82 

03 

69 

70 

70 

63 

70 

TOT RADIATION 

237 

330 

389 

471 

372 

333 

602 

363 

443 

366 

289 

239 

423 

EVAPOTRANSP 

33 

73 

113 

139 

193 

210 

242 

211 

162 

111 

62 

49 

1624 


TYPE OF CHOU INC SEASON ALL YEAH HOUND »» 

DHY DAYS 3A3 INTERN DAYS 0 MET OAYS O 


Copyrighted material 


upper volta 
haute-volta 

Copyrighted material 




COUNTRY UPPER VOLTA * STATION DOR I « NUMBER 63501 

• LATITUDE: 14.02 ♦ LONGITUDE -0 03 • ELEVATION 277 MET 



JAN 

FED 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

0 

0 

2 

5 

26 

«0 

194 

189 

93 

14 

0 

0 

963 

TEMP AVERAGE 

23 6 

26 1 

29 6 

32 5 

33 5 

31 2 

29 8 

38 9 

28 7 

30 O 

27 7 

24 O 

28 8 

TEMP MEAN MAX 

32 8 

36 6 

3? 6 

41 2 

41 5 

30 7 

39 7 

34 0 

33 2 

38 3 

36 7 

34 0 

37. 0 

TEMP MEAN MIN 

13 1 

16 5 

20 6 

25 3 

27 5 

26 0 

24 0 

33 2 

23 2 

22 7 

17 2 

15 0 

21 2 

TEMP MEAN DAY 

26. 5 

30 2 

33 6 

36 1 

37 0 

34 6 

31 9 

30 3 

31 3 

33 4 

30 4 

27 8 

32 0 

TEMP MN NIGHT 

19 7 

23 3 

36 ? 

30 5 

32 0 

30 1 

27 6 

26 3 

26 S 

27 4 

23 O 

20 6 

26 2 

VAPOUR PRESS 

6 8 

6 8 

B 3 

13 2 

20 0 

23 6 

29 7 

27 0 

26 8 

20 9 

11 3 

8 9 

16 6 

WIND S°EED 2M 

2. 2 

2 2 

2 4 

2 2 

2 6 

2 9 

2 9 

2. 2 

1. 9 

l. a 

1 8 

2. 1 

2 2 

SUNSHINE X 

85 

84 

78 

70 

75 

74 

69 

63 

71 

81 

87 

89 

77 

TOT RADIATION 

452 

4?7 

522 

515 

539 

532 

310 

492 

901 

902 

474 

438 

497 

EVAPOTRANSP 

16? 

175 

233 

225 

234 

195 

179 

160 

132 

182 

163 

138 

2223 


TYPE OF GROWING SEASON NORMAL CROWING SEASON (WITH DRV PERIOD) 
DRV DAYS : 274 INTERN DAYS 55 WET DAYS 3* 

SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 22 JUNE 

SEC IN HUMID ON 26 JULY 

HUMID PERIOD ( 37 DAYS) ENDS ON 31 AOQ. 

END OF SEASON ON ?1 SEP 

TOTAL LENGTH OF SEASON IS «72 DAYS 


COUNTRY UPPER VOLTA ♦ STATION OUAHIGOUYA • NUMBER 65502 


♦ LATITUDE 13 35 • L0N01TUDE : -2 26 • ELEVATION 324 MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

0 

0 

2 

10 

43 

80 

189 

231 

126 

26 

4 

0 

713 

TEMP AVERAGE 

24 1 

27 3 

30 6 

39.0 

33. 9 

31 l 

28 6 

27 2 

27 8 

29 7 

27 2 

29 2 

28 8 

TEMP MEAN MAX 

33 1 

36 9 

39 0 

40 1 

40 0 

37 2 

34 0 

32. 1 

33. 3 

37 1 

36 3 

33 8 

9ft D 

TEMP MEAN MIN 

19 1 

18 1 

22 2 

23 7 

26. 8 

23 0 

23 2 

22 9 

22 3 

22 3 

te o 

16 5 

21 5 

TEMP MEAN DAY 

27 4 

30 7 

33 7 

33 3 

39 8 

33 3 

30 9 

29 0 

29 7 

32 3 

30 4 

28 2 

31 4 

TEMP MN NIGHT 

21 1 

24 3 

27 8 

30 4 

31 1 

28 9 

26 6 

23 4 

29 7 

26 7 

23 4 

21 6 

26 1 

VAPOUR PRESS 

6 0 

7.0 

7 B 

13 3 

18 7 

23 0 

23 2 

26 9 

25 B 

29 7 

10 2 

B 0 

16 8 

WIND SPEED 2M 

1. 3 

10 

10 

0 7 

1 0 

1 0 

0 9 

0. 6 

0. 6 

0. 4 

0 6 

0 7 

0 0 

SUNSHINE 7. 

81 

84 

74 

69 

70 

70 

66 

64 

69 

80 

86 

B2 

74 

TOT RADIATION 

443 

499 

508 

311 

317 

313 

497 

480 

494 

301 

474 

432 

49V 

EVAPOTRANSP 

133 

128 

163 

139 

179 

160 

147 

134 

132 

142 

113 

106 

1698 


TYPE OF CROWING SEASON NORMAL GROWING SEASON (WITH DRY PERIOD) 
DRY DAYS 255 INTERM DAYS : 3B WET DAYS 72 

SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 12 JUNE 

BEC1N HUMID ON 3 JULY 

HUMID PERIOD < 73 DAYS) ENDS ON 13 SEP. 

F NO OF SEABON ON 30 SEP 

TOTAL LENGTH OF SEASON IS 111 DAYS 


Copyrighted material 


COUNTRY UPPER VOLTA • STATION OUAOAOOUOOU * NUMBER 65303 


• LATITUDE IS at • LONGITUDE -1. 31 • ELEVATION : 306 l«T 



JAN 

Pfi 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUU 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

O 

2 

4 

21 

80 

118 

188 

233 

134 

39 

1 

0 

nt.:< 

TEMP AVERAGE 

23 3 

27 3 

30 7 

32 3 

31 0 

38 6 

26 0 

26 0 

26 3 

28 B 

28 3 

23 3 

28 1 

TEMP MEAN MAX 

33. 3 

36 6 

38 3 

38 3 

37.2 

34 l 

32 0 

30 6 

31 7 

33 2 

33 7 

34 0 

34 8 

TEMP MEAN MIN 

13 0 

19 2 

23 3 

26 0 

23 3 

23 6 

22. 3 

21 7 

21. 7 

22 3 

19 8 

17 1 

21. 6 

TEMP MEAN DAY 

27 9 

31. 1 

33 7 

34 S 

33 3 

30 7 

28 9 

27 7 

20 3 

31. 1 

30 6 

28 3 

30 6 

TEMP MN NIGHT 

21 7 

25 0 

2S 3 

30 1 

39 3 

36 9 

23 3 

24. 4 

24 B 

26 3 

24 6 

22. 1 

23. 8 

VAPOUR PRESS 

7. 5 

8 0 

10 6 

17 O 

23 1 

23 2 

26 1 

26 0 

26 7 

23. 1 

14 0 

9 3 

10 1 

MM MD VI 

1. 9 

2 1 

2 4 

2 3 

2 8 

2 6 

2 6 

2 4 

2 0 

t. 9 

1 9 

2 2 

2 3 

SUNSHINE % 

81 

70 

74 

64 

69 

66 

60 

33 

60 

77 

B3 

81 

70 

TOT RADIATION 

452 

483 

311 

490 

310 

493 

468 

449 

439 

493 

472 

439 

476 

EVAPOTRANSP 

170 

182 

224 

211 

203 

168 

133 

140 

137 

163 

169 

176 

209B 


TYPE OF CROWING SEASON NORMAL GRCMINC SEASON IWITM DRV PERIOD) 
DRY DAYS 236 INTERM DAYS 50 WET DAYS 79 

SEASON NR I 

SEASON BEGINS ON 26 MAY 

BEGIN HUMID ON 3 UULY 

HUMID PERIOD I BO DAYS) ENDS ON 20 SEP 
END OF SEASON ON 2 OCT 
TOTAL LCNCTH OF SEASON IS 130 DAYS 


COUNTRY UPPER VOLTA • STATION : FADA N'QOURMA ♦ NUMBER 63507 

• LATITUDE 12.04 • LONGITUDE : 0- 21 ♦ ELEVATION 309 MET. 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

UUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

0 

2 

6 

22 

87 

127 

171 

276 

171 

23 

2 

1 

890 

TEMP AVERACE 

23 6 

28 0 

31 1 

32 3 

31 l 

as ■ 

26 0 

23. B 

26. 3 

28 O 

27 O 

23 3 

20 0 

TEMP MEAN MAI 

34 0 

36 7 

38 7 

38 3 

36 6 

34 0 

31 2 

29 8 

31 0 

33 0 

33 6 

34 3 

34 6 

TEMP MEAN MIN 

1.6 3 

19 5 

23 3 

23 5 

25 0 

23 2 

22 0 

21 3 

21. 1 

21 1 

17 6 

16 8 

21 1 

TEMP MEAN DAY 

28 4 

31 2 

33 8 

34. 4 

32 9 

30. 3 

28 2 

27 1 

27 8 

30 3 

29 8 

28 8 

30. 3 

TEMP MM NIGHT 

22 2 

25 2 

26 4 

29 8 

28 7 

26 6 

24 9 

23 9 

24 1 

29. 3 

23 0 

22 1 

25 4 

VAPOUR PRESS 

7 6 

8 3 

11 7 

19 0 

24. 3 

23. B 

26 6 

27 0 

27 3 

24 3 

14 6 

9 3 

IB 9 

WIND SPEED 2N 

2 0 

2 1 

2 0 

2 2 

2. 3 

2 0 

1 9 

1 6 

ft. 7 

1 7 

1 7 

1 B 

1 9 

SUNSHINE 7. 

B4 

81 

73 

64 

71 

63 

30 

31 

30 

70 

84 

74 

70 

TOT RADIATION 

464 

497 

313 

4B9 

317 

487 

439 

433 

452 

300 

478 

418 

473 

EVAPOTRANSP 

175 

184 

217 

200 

193 

160 

144 

130 

131 

139 

160 

161 

2014 


TYPE OF GROWING SEASON NORMAL GROWING SEASON <UITM DRY PERIOD) 
DRY DAYS 230 INTERN DAYS 33 WET DAYS : 80 

SEASON ISF? 1 

SEASON BEGINS ON 20 MAY 

BEGIN HUMID ON 6 JU.Y 

HUMID PERIOD < Bt DAYS) ENDS 014 24 SEP 

END OF SEASON ON 2 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 136 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY UPPER VOLTA * STATION SOBO-D ICXA.ASSO • NUMBER 63310 

• LATITUDE 11. 10 * LONGITUDE -4 16 ♦ ELEVATION 460 NET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

0 

3 

18 

47 

104 

131 

223 

323 

200 

71 

8 

4 

1134 

TEMP AVERAGE 

2». 0 

27. B 

29 5 

30 2 

2B 3 

26 0 

23 3 

23 0 

23 3 

26 6 

26 6 

23 0 

26 9 

TEMP ME AN MAX 

33. 0 

35 1 

36 0 

35 2 

34 0 

31 7 

29 6 

28 6 

30 0 

32 8 

33 7 

32 6 

32 7 

TEMP MEAN MIN 

16 5 

21 8 

23 5 

24 0 

23 3 

21 7 

21 0 

20 7 

20 7 

21 3 

20 5 

IB 8 

21 3 

TEMP MT AN DAV 

28. 4 

30 9 

32 0 

31 6 

30 6 

28 3 

26 8 

26 2 

27 0 

29 1 

29 4 

20 1 

29 1 

TEMP NN NIGHT 

23 3 

26 2 

27 6 

27 7 

26 7 

24 9 

23 7 

23 2 

23 6 

24 9 

24 S 

22 9 

24 9 

VAPOUR PRESS 

6 0 

7. 7 

11 6 

19 0 

23 3 

24 2 

24 7 

23 0 

24 6 

22 8 

15 3 

B 3 

17 8 

WIND SPEED 2M 

2. 0 

2. 3 

2 4 

2 4 

2 3 

2. 2 

2 3 

2 3 

1. 8 

1 7 

1 7 

1 8 

2. 1 

SUNSHINE X 

BO 

76 

70 

57 

62 

60 

32 

40 

32 

69 

76 

77 

64 

TOT RADIATION 

457 

4B3 

498 

460 

478 

464 

433 

387 

429 

469 

436 

433 

434 

EVAPOTRANSP 

161 

169 

199 

183 

170 

147 

139 

128 

127 

1M 

144 

143 

1834 


TYPE OF GROWING SEASON NORMAL CROW I NO SEASON (WITH DRV PERIOD» 
DRY DAYS 203 INTER* DAYS : 62 WET DAYS 10O 

SEASON NR 1 

SEASON BEGINS CN 5 MAY 

DEO IN HUMID ON 22 JUNE 

HUMID PERIOD (101 DAYS1 ENDS ON 30 SEP. 

END OF SEASON ON 14 OCT 

TOTAL LENGTH OF SEASON IS 163 OAYS 


COUNTRY ; UPPER VOlTA ♦ STATION BOROMO • NUMBER 63316 

♦ LATITUDE 11 40 • LONGITUDE : -2.33 • ELEVATION 271 MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JJN 

JJL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

0 

3 

9 

32 

91 

120 

228 

291 

196 

4B 

9 

2 

1029 

TEMP AVERAOE 

23 8 

28 2 

31 0 

32 0 

30 2 

28 1 

26 3 

26. 0 

26. 2 

28 1 

27 7 

26 7 

28 0 

TEMP MEAN MAX 

34 3 

37 1 

38 3 

38 0 

36 3 

33 7 

31 3 

30 3 

31. 3 

34 7 

33 7 

34 3 

34 7 

TEMP MEAN MIN 

16 1 

19 3 

23 1 

23 2 

24 8 

23 0 

22 0 

21 3 

21 3 

21 3 

17 8 

16. B 

21. 1 

TEMP MEAN DAY 

28 5 

31 3 

33 6 

33 9 

32 8 

30 3 

28 4 

27 3 

28 2 

30 4 

29 9 

20 0 

30 3 

TEMP MN NIOKT 

22 2 

23 4 

28 2 

29 4 

28 6 

26 4 

23 0 

24 2 

24 4 

23 3 

23 2 

22 1 

23 4 

VAPOUR 3 RE5S 

7 6 

8 3 

11 7 

19 0 

24 3 

23 8 

26 6 

27 0 

27. 3 

24 3 

14 6 

9 3 

18 9 

WIND SPEED 2M 

1 5 

1 7 

l. 9 

2. 0 

l 7 

1 7 

l 7 

1 6 

1 3 

1. 4 

1 5 

1 3 

1 6 

SUNSHINE X 

83 

76 

67 

39 

64 

39 

36 

4B 

37 

72 

77 

77 

48 

TOT RADIATION 

463 

481 

403 

46R 

400 

462 

430 

420 

448 

479 

436 

431 

461 

EVAPOTRANBP 

136 

169 

212 

192 

172 

147 

138 

129 

127 

132 

137 

133 

1906 


TYPE OF CROWINO SEASON NORMAL CROWING SEASON (WITH DRY PERIOD) 
DRV DAYS 217 INTERM DAYS 32 WET DAYS 96 

SEASON NR I 

SEASON BEGINS ON 12 MAY 

BEGIN HUMID ON 23 JUNE 
HUMID PERIOD < *7 DAYS) ENDS ON 39 SEP 
END OF SEASON ON 7 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 149 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY : UPPER VOLTA • STATION ©AQUA » NUMBER 69922 

• LATITUDE 10.20 • LONGITUDE ! -3 11 • ELEVATION 339 MET 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

%AJN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

3 

7 

37 

72 

139 

141 

172 

290 

222 

B9 

28 

9 

1161 

TEMP AVERAGE 

27. 0 

29 0 

30 3 

30 1 

20 9 

26 B 

29. 6 

29 3 

29 6 

27 3 

2B 0 

26. 6 

27 3 

TEMP MEAN MAX 

39 1 

37 0 

37 6 

39 7 

34 3 

32 0 

30 3 

29 7 

30 7 

33 8 

39 9 

34 9 

33 9 

TEMP MEAN MIN 

IB 3 

21 7 

24. 0 

24 0 

23. 9 

22. 1 

21 9 

2t 3 

21 0 

21 9 

20 9 

19 1 

21 9 

TEMP MEAN DAY 

29 7 

32 1 

33 3 

32 0 

30 » 

20 B 

27. 9 

27 0 

27 6 

29 8 

30 7 

29 9 

29 9 

TEMP MN NIGHT 

23 9 

26 8 

20 9 

27. B 

27 0 

29 3 

24 3 

23 9 

24 0 

29 2 

29 0 

23 7 

29 4 

VAPOUR PRESS 

10 3 

13. 1 

10 0 

23. 6 

26. 9 

26 3 

26. 2 

26 3 

26 3 

29 9 

20 0 

12 0 

it. 2 

MIND SPEED 2M 

1. 9 

2 0 

2 0 

2 0 

1 . 8 

1 8 

2 0 

2. 0 

1. 6 

1 6 

1 3 

t. 6 

1 8 

SUNSHINE X 

03 

77 

70 

63 

66 

60 

90 

40 

49 

73 

80 

79 

69 

TOT RADIATION 

473 

491 

499 

484 

492 

461 

422 

386 

417 

407 

479 

447 

461 

EVAPOTRANSP 

17B 

176 

194 

172 

161 

130 

130 

122 

122 

148 

148 

193 

1842 


TYPE OF GROW INC SEASON NORMAL ©PON IN© SEASON (WITH DRY PERIOD) 
DRY DAYS 167 INTERN DAYS 67 MET DAYS : 111 

SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 23 APR 

BEGIN HUMID ON 13 JUNE 
HUMID PERIOD <112 DAYS) ENDS ON 2 OCT 
END OF SEASON ON IB OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 179 DAYS 


Cod / righted material 

t i 


western Sahara 
Sahara occidental 

Copyrighted material 
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COUNT* V WESTERN SAHARA ♦ STATION EL AAIUN • NUMBER 60033 

♦ LATITUDE 27 Of • LONGITUDE -13 13 * ELEVATION 63 MET 



JAN 

FtP 

M',R 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

3CP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

3 

2 

1 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

3 

6 

B 

23 

TEMP AVFRACE 

16 0 

16. 6 

18 0 

18 6 

20 4 

21 4 

23 3 

24 0 

33 4 

22 3 

20 2 

13 2 

20 0 

TEMP MEAN MAX 

32 3 

33 1 

34 3 

24 4 

26 0 

26 7 

29 2 

30 0 

29 7 

28 6 

23 3 

20 B 

23 9 

TEMP MEAN MIN 

9 6 

10 2 

11 8 

12 9 

14 8 

16 2 

17 8 

18 1 

17. 1 

16. 4 

13. 2 

9. 7 

14 2 

TEMP MEAN DAY 

18 3 

19 0 

20 3 

20 7 

22 4 

23 3 

23 3 

26 1 

23 6 

24 6 

22 0 

17. 1 

22 1 

TEMP MN NIGHT 

16 1 

14. 8 

16 1 

16 8 

IB 3 

19 4 

21 3 

21. 6 

20 7 

19 B 

18. 0 

IS. 7 

17 8 

VAPOUR PRESS 

13 0 

12 3 

12 B 

13. 9 

13 6 

16 8 

19 1 

30 3 

19. 9 

10 3 

16 6 

11 7 

13 8 

WIND SPEED 2M 

2 9 

3 1 

3 4 

2 8 

4 0 

4 7 

3 7 

4. 8 

3. 4 

3. 1 

2 3 

2. 3 

3. 6 

SUNSHINE 7, 

73 

73 

70 

72 

70 

68 

63 

67 

63 

64 

67 

68 

68 

TOT RADIATION 

332 

383 

442 

312 

339 

342 

314 

303 

447 

378 

319 

286 

432 

EVAPOTRANSP 

71 

83 

123 

124 

138 

166 

189 

172 

137 

116 

73 

36 

1470 


TYPE OF CROWING SEASON ALL YEAR ROUND DRY 

DRY DAYS 363 INTERM DAYS 0 HZT DAYS 0 


COUNTRY WESTERN SAHARA ♦ STATION VILLA CISNEROS * NUMBER 60096 






• LAI ITUDE 

23 43 

• LONG I TUDE 

: -13. 

32 • 

ELEVATION 

1 : 10 

r«T 


JAN 

Ft* 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

2 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

2 

9 

4 

3 

6 

29 

TEMP AVERAGC 

17. 9 

18. 2 

19 2 

19 4 

20 0 

20. B 

21 8 

23 6 

23 0 

22 6 

20 9 

18 7 

20 4 

TEMP MEAN MAX 

. 22 2 

22 3 

23 4 

23 4 

24 0 

24 7 

23 7 

26 6 

27 0 

26 7 

24 9 

22 7 

24 3 

TEMP MEAN MIN 

13 6 

14 0 

14 9 

13 3 

16 1 

16 9 

17 9 

18 7 

19 0 

18 3 

16 9 

14 7 

16 4 

TEMP MEAN DAY 

19 3 

19 8 

20 7 

20 8 

21 3 

22. 2 

23. 2 

24 0 

24 4 

24 0 

22 3 

20 1 

21 9 

TEMP MN NIGHT 

16. 6 

17 0 

17 8 

18 0 

18 7 

19 4 

20 3 

21 1 

21. 3 

20. 8 

19 1 

16 9 

10 9 

VAPOUR PRESS. 

13 9 

14. 6 

13 6 

16 0 

16 8 

IB 4 

20 1 

21. 4 

21 6 

20 6 

18 0 

14 7 

17, 6 

WIND SPEED 2M 

3 9 

4 3 

3 0 

3 4 

6 0 

6. 7 

7. 0 

7. 1 

6 0 

4 9 

4 0 

3 9 

3. 4 

SUNSHINE X 

74 

76 

76 

76 

76 

73 

63 

66 

67 

70 

71 

Û9 

71 

TOT RADIATION 

349 

412 

480 

334 

361 

336 

308 

302 

466 

418 

337 

317 

433 

EVAPOTR ANSP 

B9 

96 

133 

148 

167 

166 

167 

169 

146 

127 

▼3 

86 

1307 


TYPE OF GROW I NO SEASON ALL YEAR ROUND DRY 

DRY DAYS 363 INTERN DAYS . O WET DAYS O 


Copyrighted material 




rainfall variability 
variabilité des precipitations 


Copyrighted material 



r 




Copyrighted material 


RAINFALL VARIABILITY 


VARIABILITE DEB PRECIPITATIONS 


LIST OF STATIONS 
BY COUNTRIEG AND TERRITORIES 

abbreviated neises in englisb order 


LISTE DES STATIONS 
PAR PAYS ET TERRITOIRES 

noirs abroges dans 1 ‘ordre al phebeti que anglais 

I NORTHERN PART 
l PARTIE NORD 


Copyrighted material 



STATION 


LAT 


LON 


ALT 


COUNTRY - PAYS 


ORAN 

60491 

N 

33 44 

U 

© 39 

11 

ALGERIA - ALGERIE 

BISKRA 

60526 

N 

34 31 

E 

5 44 

122 

ALGERIA - ALGERIE 

KANO I 
65306 

N 

11 08 

E 

2 36 

292 

BENIN 

BOH I CON 
65330 

N 

7. 10 

E 

2. 04 

167 

BENIN 

COTONOU 

65344 

H 

6. 21 

E 

2 23 

9 

BENIN 

NGAOUNOERE 

64B7C 

N 

7 21 

E 

13 34 

1104 

CAMEROON - CAMEROUN 

DOUALA-OBS 

64910 

N 

4 OO 

E 

9 44 

9 

CAMEROON - CAMEROUN 

YAOUNDE 

64950 

N 

3 50 

E 

11 31 

760 

CAMEROON - CAMEROUN 

TENERIFE 

60015 

N 

2B 29 

y 

16 20 

61B 

CANARY ISLANDS - ILES CANARIES 

BANGUI 

64630 

N 

4 24 

E 

IB 31 

366 

CENTR AFRICAN REPUBLIC 
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 

N'DELE 

64654 

N 

8 24 

E 

20 39 

510 

CENTR AFRICAN REPUBLIC 
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 

BRIA 

64655 

N 

6 32 

E 

21 59 

584 

CENTR AFRICAN REPUBLIC 
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 

BANGASSOU 

64656 

N 

4 42 

E 

22 30 

300 

CENTR AFRICAN REPUBLIC 
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 

ND-J AMENA 
64700 

N 

12 08 

E 

13 02 

295 

CHAD - TCHAD 

BOUSSO 

64703 

H 

10 29 

E 

16 43 

336 

CHAD - TCHAD 

HOUNDOU 

64706 

N 

8 37 

E 

16 04 

422 

CHAD - TCHAD 

SARH 

64730 

N 

9 09 

E 

18 23 

363 

CHAD - TCHAD 


Copyrighted material 


ABECHE 

64736 

N 

13 91 

E 

20 31 

349 

CHAD - TCHAD 

MCMCG 

64730 

N 

12 11 

E 

18. 41 

428 

CHAD - TCHAD 

MERS A MATRUH 
62306 

N 

31 20 

E 

27 13 

30 

EÔYPT - EOVPTE 

KOMBOLCMA 

63333 

N 

11 03 

e 

39 43 

1903 

ETHIOPIA - ETHIOPIE 

ADDIS ABABA 
634SO 

N 

9 02 

c 

38 43 

2406 

ETHIOPIA - ETHIOPIE 

VUNDUM 

61701 

N 

13. 21 

u 

16 36 

26 

GAM8IA - GAMBIE 

ACCRA 

65472 

N 

5 36 

u 

0. 10 

68 

GHANA 

BISSAU 

61766 

N 

11 33 

u 

13 39 

36 

GUINEA BISSAU - GUINEE BISSAU 

OOIENNE 

6332B 

N 

9 30 

u 

7 34 

421 

IVORY COAST - COTE D'IVOIRE 

MAM 

6334B 

N 

7 23 

w 

7 31 

340 

IVORY COAST - COTE D'IVOIRE 

BOUAKE 

65353 

N 

7 44 

w 

3. 04 

376 

IVORY COAST - COTE D'IVOIRE 

ABIDJAN 

65379 

N 

5 13 

u 

3 36 

6 

IVORY COAST - COTE D'IVOIRE 

HARBEL 

63603 

N 

6 20 

u 

10 20 

130 

LIBERIA 

TRIPOLI 

62009 

N 

32 54 

E 

t3- 11 

20 

LIBYA - LIBYE 

RAVES 

61237 

N 

14 26 

w 

11 26 

47 

MALI 

MOPTI 

6126S 

N 

14 31 

u 

4 06 

272 

MALI 

BAMAKO 

61290 

N 

12 38 

u 

B 02 

332 

MALI 

SIKASSO 

61297 

N 

It 21 

w 

3 41 

373 

MALI 

NOUAKCHOTT 

61442 

N 

10 06 

w 

13 37 

3 

MAURITANIA - MAURITANIE 

CASABLANCA 

60135 

N 

33 34 

u 

7 40 

62 

MOROCCO - MAROC 


Copyrighted material 


AQADC7 

61024 

N 

16 96 

e 

7 59 

903 

NICER 

NI AWETY 

61032 

N 

13 29 

E 

2 10 

224 

NICER 

SOKOTG 

69010 

N 

13 01 

E 

9 19 

302 

NIGERIA 

KANO 

69046 

N 

12 03 

E 

8 32 

476 

NIGERIA 

MA1DUQUR1 

69020 

N 

11. 91 

E 

13 09 

394 

NIGERIA 

JOS 

69134 

N 

9 92 

£ 

8 94 

1299 

NIGERIA 

LAGOS/ IKE JA 
69203 

N 

6 27 

E 

3 24 

38 

NIGERIA 

SAO TONE 
61931 

N 

0 23 

E 

6 43 

13 

5 AO TOME AND PRINCIPE 
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